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OBSERVATIONS 



FAITES 



PENDANT L'ANNEE 19 04, 



INTRODUCTION. 

L'élaboration du présent Volume a été faite entièrement sous la direction de 
mon illustre prédécesseur M. Lœwy. 

Aucune modification n'avait été apportée, en igô/j, au plan de travail 
antérieurement adopté. Le grand Instmiment méridien et les Instruments de 
Gambey ont été affectés, comme précédemment, à l'oÊservation des étoiles 
dé repère destinées à la réduction des clichés du Catalogue photographique 
exécutés à l'Observatoire de Paris; on y a poursuivi les observations du Soleil, 
de la Lune et des planètes. 

Les équatoriaux ont été employés à des observations de petites planètes, de 
comètes et d'occultations d'étoiles. 

On trouvera encore, dans ce Volume, la suite des recherches de M. Bigourdan 
sur les nébuleuses, effectuées à l'Équatorial de la Tour de l'Ouest. 

Le Directeur de l'Observatoire, 

B. BAILLAUD. 
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GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN DE SECRÉTAN-EICHENS. 



OBSERVATIONS DE JOUR EN 1904. 



POSITIONS CONCLUES 

DU SOLEIL, I)E LA LUNE, DES PLANÈTES ET DES ÉTOILES FONDAMENTALES, 

PAR M. F. BOQUBC. 



Observations de Paris, 1904. A . I 



GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN DE SECRÉTAN-EICHENS. 



OBSERVATIONS DE JOUU 



FAITES 



PENDANT L'ANNÉE 1904, 

PAR M. F. BOQUET. 



Les observations méridiennes de jour ont été poursuivies régulièrement 
pendant Tannée 1904, d'après le plan qui a été exposé dans les Volumes des 
années 1897 et 1898. Elles comprennent les observations du Soleil, des planètes 
inférieures, de la Lune et, en outre, de celles des étoiles fondamentales qu'il 
convient de faire pour la détermination des positions de ces astres, de l'heure de 
l'Observatoire, du lieu du pôle. Les deux coordonnées ont été mesurées à la fois 
par l'observateur. 

On trouvera (t. XIX, p. 43) une description détaillée de l'instrument et de 
son installation. Les additions et modifications faites au cercle et à ses acces- 
soires depuis cette époque sont indiquées dans les différents Volumes d'obser- 
vations. 

A partir du 27 août 1908, les observations d'ascension droite ont été généra- 
lement faites à l'aide du chronographe imprimant de M. P. Gautier. Nous avons 
donné la description de cet appareil dans le Tome XXV des Annales de l'Ob- 
servaloire (Mémoires). Les modifications apportées au micromètre, par suite 
de l'adoption du chronographe, ont été indiquées dans le Volume de igoS. 

Dans ce qui suit, nous nous bornons à présenter le résultat des observations, 
nous en référant d'ailleurs, en ce qui concerne les procédés d'observations, au 
Volume de 1874. 

L — Observations DES ascensions droites. 

Micromètre. — Fil mobile vertical; valeur d'un tour de la vis micromé- 
trique. — Positions et distances des fils verticaux fi^xes et du fil moyen. — 



A.4 GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN. — 1904. 

La valeur d'un tour de la vis micrométrique qui conduit le fil vertical mobile 
est de 3*, 9926 (log = 0,60126) dans Tcquateur. 

Observations au chronographé. 

Les positions des huit fils les plus rapprochés de part et d'autre du méridien, 

dt la position Vj^ du fil moyen fictif correspondant aux huit fils 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

dont on s'est servi presque exclusivement pour les observations, sont données 
dans le Tableau suivant : 

1904. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. v^. 

i t t i i t i t t 

Janv. 7... 36,3o(\ 35,177 34, 088 33,o36 27,o3i 25,940 24,866 23,791 30,029 

iS. .. 36,299 35,177 34,086 33,o35 27,o3o 25,941 24,865 23,791 3o,028 

24.., 36,3oo 35,178 34,089 33,037 27,o3i 25,944 24,868 23,792 3o,o3o 

Févr. 1... 36,3oi 35,179 34, 087 33, 040 27,030 25,940 24,865 23,790 30,029 

9... 36,299 35,178 34,o85 33,039 27,o3o a5,936 24,865 23,789 30,028 

17... 36,3oo 35,178 34,083 33,039 27,029 25,935 24,861 23,790 30,027 

Mars 7... 36,3oo 35,171 34, 086 33, 039 27,030 25,939 24,861 23,789 30,027 

i5... 36,3oo 35,171 34,060 33,073 27,032 25,935 24,862 23,791 30,028 

22... 36/299 35,171 34,084 33,037 ^7j029 25,937 24,860 a3,788 3o,026 

29... 36,3oo 35,172 34,o83 33, 039 27,o3i 25,939 24,862 23,789 30,027 

Avril 6.., 36,299 35, 172 î4,o85 33, 037 27,o3i 25,939 24,861 23,792 30,027 

i3... 36,297 35,171 34,084 33,037 27,029 25,935 24,860 23,786 3o,025 

22... 36,299 35,170 34,o85 33,037 27,028 25,937 24,861 23,785 3o,o25 

29... 36,296 35,168 34,o83 33,o32 27,028 a5,934 24,860 23,785 3o,023 

Mai 8... 36,298 35,171 34,087 33,o36 27,028 25,938 24,862 23,789 3o,o26 

16... 36,291 35,166 34,082 33,o33 27,023 23,931 24,856 23,780 3o,o20 

25... 36,295 35,168 34,084 33,037 27,026 25,934 24,861 23,784 3o,o23 

Juin 2... 36,295 35,i68 34,oft3 33,o37 27,025 25,937 24,860 23,786 3o,oa4 

10... 36,296 35,170 34,085 33,o38 27,026 2l5,937 24,860 23,784 3o,o25 

19... 36,293 35,169 34,081 33,o34 27,026 25,935 24,859 23,783 3o,023 

Juill. 3... 36,293 35,168 34,080 33,o34 27,024 25, 931 24,858 23,784 00,022 

22... 36,289 35,166 34,081 33,o32 27,027 25,929 24,853 23,759 30,017 

Août 3... 36,292 35,169 34,080 33,o3i 27,022 25,931 24,854 a3,783 3o,o20 

8... 36,296 35,i65 34,081 33,o32 27,024 a5,93i 24,858 23,783 3o,o2i 

25... 36,297 35,164 34,080 33,o36 27,024 25,936 24,859 23,784 3o,o22 

Sept.2i... 36,296 35,168 34,082 33,o38 27,025 25,935 24,860 23,787 3o,024 

29... 36,297 35,167 34,081 33,o35 27,026 25, 931 24,861 23,784 3o,o23 

Ocl. 7... 36,298 35,169 34,o83 33,037 27,024 25,932 24,860 23,784 3o,023 

17... 36,297 35,167 34,o83 33,o38 27,027 25,933 24,860 a3,783 3o,o24 

25... 36,296 35,169 34,082 33,o34 27,026 25,93ï 24,858 23,784 3o,023 

Nov. 3... 36,3oo 35,169 34,o83 33,o36 27,028 25,93o 24,860 23,783 3o,o24 

II... 36,299 35,171 34,o83 33,o37 27,0*9 25,933 24,861 23,784 3o,024 

20... 36,299 35,170 34,084 33,o36 27,028 25,934 24,862 23,787 3o,025 

29... 36,298 35,170 34,081 33,o34 27,o3o 25,93o a4,859 23,784 3o,o23 

Dec. 9... 36,299 35,171 34,081 33,o34 27,029 25,933 24,860 23,784 3o,o24 

27... 36,3o3 35,170 34,084 33,040 27,032 25,933 24,866 23,787 30,027 



OBSERVATIONS MÉRIDIENNES. A.5 

On en conclut pour la distance de chaque fil à la moyenne des huit : 

l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

t t t t t t t t 
H- 6, 373 -+- 5,146 -+- 4,o58 -H 3,012 — a,997 —4,090 —5, 164 —6,239 

d'où Ton déduit les corrections qu'il faut appliquer aux passages observés, à 
Tequateur, à chacun des huit fils, pour ramener les passages à la moyenne des 
huit fils 1 à 8 : 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

09tStS tl 

-+-25, o5 -H20,55 -m6,20 -+-i2,o3 — <i,97 — 16, 33 —20,62 — 24ï9» 



Obserççtions à Vœil et à V oreille (*). 

1904. I. n.-l. ni.-4. IV.-5. V.-8. VI. v„, 

X i i i * t i i 

Janv.24... 39,805 36,3oo 33,037 27,o3i 23,792 20,298 3o,o44 

Sept.2i... 39,803 36,296 33,o38 27,025 23,787 20,287 3o,o4o 
On en conclut, pour la distance de chaque fil à la moyenne des six : 

I. II. III. IV. V. VL 

t t t t t t 

-h9,762 H-6,256 -+-2,996 — 3,oi4 —6,253 — 9,75o 

d'où Ton déduit les corrections à l'équateur : 

I. II. UI. IV. V. VI. 

s s s s s 

-f-38,98 4-24,98 H-ii,96 — i2,o3 —.24,97 —38,93 

Collimation du fil moyen. — Soient N la lecture pour le pointé fait sur le 
collimateur nord, S la lecture pour le pointé fait sur le collimateur sud, p<, la 
position du fil mobile pour lequel la collimation est nulle ; on a 

i>o=i(N-HS), 

i?,„ étant la position du fil moyen, c la collimation de ce fil, k = 3% 9926 la 
valeur d'un tour de la vis micrométrique, 

(*) Foir pour la désignation des fils le Volume de 1903. 



A.6 GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN. — 1904. 

Nous présentons, dans le Tableau suivant, les valeurs des lectures correspon- 
dant aux pointés faits sur chacun des collimateurs; nous mettons en regard de 
chaque couple d'observations la valeur de ç^ qu'on en déduit et celle de i^^ au 
même jour; la différence moyenne p,„ — p^» multipliée par /r, donne la valeur de 
la coUimation c. Nous avons inscrit dans la dernière colonne la valeur moyenne 
qui a été adoptée pour la réduction des observations. 

Observations des collimateurs et coUimation du fil moyen. 



1904. 


Coll. sud. 


Coll. nord. 


t'o- 


^n.' 


^m— *'•• 


C moyen. 




t 


i 


t 


l 


t 




Janv. 7 


3o,352 


•29,351 


29,852 


30,029 


-4- 0,177 


4- 0,691 


i5.... 


30,078 


29,624 


29,85i 


30,028 


-f- 0,177 




24.... 


30,289 


29,423 


29,856 


3o,o3o 


-f- 0,174 




Févr. I.... 


30,282 


29,423 


29,853 


30,029 


-f- 0,176 




9.... 


30,129 


29,584 


29., 857 


30,028 


-f- 0,171 




18.... 


3o,238 


29,478 


29,858 


30,027 


-f- 0,169 




Mars 7.... 


3o,i37 


•29,579 


29,858 


3o , 027 


-*- 0,169 




i5.... 


30,090 


29,616 


29,853 


30,028 


4- 0,175 




23.... 


tî9,834 


29,881 


29,858 


30,026 


-f- 0,168 




3o.... 


3o,i63 


29,549 


29,856 


30,027 


-+- 0,171 


4- 0,691 


Avril 7. , . . 


^9,859 


29,845 


29,852 


30,027 


-h o,u75 


4- o,7û3 


♦ i3.... 


29,9^1 


29,757 


29,854 


3o,o25 


-h 0,171 




. 22.. . . 


29,922 


29,769 


29,845 


3o,o25 


4- 0,180 




29.... 


29,754 


29,946 


29,85o 


3o,oa3 


4- 0,175 


» 


Mai 8.... 


29,839 


29,862 


29,85i 


30,026 


-+- 0,175 


» 


16.... 


29,341 


3o,354 


29,847 


3o,020 


-f- 0,173 


» 


25.... 


29,510 


30,176 


29,843 


3o,o23 


■4- 0,180 


» 


Juin 2 


29,626 


3o,o66 


39,846 


3o,024 


-i- 0,178 


» 


10.... 


29,678 


3o,oi3 


29,845 


3o,o25 


-+- 0,179 


u 


19.... 


29,395 


30,288 


29,842 


3o,o23 


-4- 0,181 


4- 0,703 


JuiU. 3.... 


29,391 


30,277 


29,834 


3o,022 


-H 0,188 


4- 0,754 


22. . . . 


29,260 


30,420 


29,840 


30,017 


4- 0,177 


» 


Août 3.... 


29,276 


30,359 


29,817 


30,020 


4- 0,203 


» 


o. • • . 


3o,43i 


29,237 


29,834 


3o,02I 


4- 0,187 


» 


25(1). 


29,833 


29,837 


29,835 


30,022 


4- 0,187 


» 


Sept. 22.. . 


29,967 


29,708 


29,838 


3o,o24 


4- 0,186 


» 


3o.... 


29,816 


29,834 


29,825 


3o,o23 


-^ 0,197 


4- 0,754 


Cet. 7-.-- 


a9,9<ï 


29,761 


29,836 


3oj023 


4- 0,188 


4- 0,727 


17.... 


3o,o25 


29,62g 


29,827 


30,024 


-^ 0,197 


» 


25.... 


29,736 


29,945 


29,841 


3o,o23 


4- o,ï82 


» 


Nov. 3.... 


3o,i53 


29,537 


29,845 


3o,024 


■^.0,179 


» 


ïi 


29,045 


30,624 


29,834 


3o,o24 


4- 0,190 


» 


21.... 


3o,3i7 


29,388 


29,852 


3o,o25 


4- 0,173 


V 


21.... 


3o,3o2 


29,386 


29,844 


3o,025 


4- 0,181 


» 


3o. . . . 


30,288 


29,399 


29,843 


3o,023 


4- 0,180 


4- 0,727 



( *) Sept. M, observations à l'œil et à roreille : Vm = 3o*,o4o, c =4- o',83o. 
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Observations des collimateurs et collimation du fil moyen (suite). 

1904. Coll. sad. Coll. nord. v^, v^. v^ — ç^. c moyen. 

t t t t t % 

Dec. 9.... 219,999 a9>69a 29,846 80,024 -f- 0,178 -+- 0,727 

27.... 3o,46o 29)^49 29, 854 80,027 -+- 0,173 -t- 0,727 

Observations de la Mire. — Azimut. — On trouvera, dans le Tableau 
suivant, les valeurs moyennes M des lectures micrométriques faites sur la 
Mive, correspondant aux intervalles pendant lesquels les lectures individuelles 
n'éprouvent que de petites variations, imputables aux erreurs inévitables de 
l'observation. En regard de la première valeur de M dans chaque groupe, on a 
mis la valeur moyenne adoptée de p©? calculée à l'aide du Tableau précédent ; 
on a, en outre, inscrit les valeurs de k{v^ — M), qui nous serviront à calculer 
l'azimut de la Mire, lorsque nous aurons déterminé l'azimut de la Lunette par 
l'observation des circompolaires, et inversement à déduire l'azimut moyen de 
la Lunette de l'azimut moyen de la Mire. 

Observations de la Mire. 



Limites. 
1904. 

Janv. 3 à Janv. 26 

Janv. 27 à Janv. 3o 

Janv. 3i à Févr. 7 (série de nuit) 

Févr. 7 (8. de jour) à Févr. 20 

Févr. 21 à Févr. 22(8ériodenuit) 

Févr. 22 (8- de jour) à Mars 3 

Mars 4 à Mars 3o 

Mars 3i à Avril 2 

Avril 5 à Avril 1 1 (série de nuit) 

Avril 1 1 (8. de jour) à Avril 28 

Avril 29 à Mai 6 

Mai 7 à Mai 12 

Mai i3 ^ à Juin 3o 

Juin. I à Juin. 8 

Juin. 10 à Juin. 24 (série de nuit) 

Juin. 24 (8. de jour) à Août 4 

Août 7 à Août 23 



(>) Le nombre des déterminations de M comprend la période de mars 3i à avnl 11 (série de jour), 
la coupure a été faite sur v^. 

(>) Le nombre des déterminations de M comprend la période de mai i3 à juillet 8, la coupure a 
été faite sur Pq- 



Nombre 












de 












déterm. 


M moyen. 


Pg adopté. 


V.— M. 


A-(t^o-M) 




t 


t 




t 


s 


41 


29,980 


29 


,855 


—0,125 


—0,499 


7 


3o,oio 






-0,1 55 


-0,619 


»4 


a9,992 






-0,137 


—0,547 


22 


3o,oo8 






— o,i53 


—0,611 


3 


3o,o34 






-0,179 


— o,7i5 


16 


3o,oi2 






—0,157 


-0,627 


5o 


30,028 






-0,173 


-0,691 


i7(«) 


3o,o55 






—0,200 


-0,799 


I7(*) 


3o,o55 


•^9 


,848 


-0,207 


—0,826 


32 


3o,o83 






—0,235 


-0,938 


i5 


3o,i24 






—0,276 


— 1,102 


9 


30,090 






—0,242 


-0,966 


9r(') 


3o,i43 






—0,295 


-1,178 


9i(*) 


3o,i43 


29, 


832 


— o,3ii 


—1,242 


16 


3o,i83 






— o,35i 


— i,4oi 


16 


3o,i46 






-o,3i4 


—1,254 


^7 


3o,io9 






—0,277 


—1,106 
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1904. 



Observations de la Mire (suite). 



Limites. 
1904. 



Nombre 

de 
déterm. M moyen. 



Août 24 a Août 3 1 (série de nuit) 

Août Si (s. de jour) à Sept. 9 (série de nuit) 
Sept. 9 (s. de jour) à Sept. 29 (série de nuit) 



Sept 
Cet. 
Nov. 
Nov. 
Nov. 
Nov. 



29 (s. de jour) à Oct. 

19 à Nov. 

7 à Nov. 



18 

6 • 

10 

II à Nov. 14 (série de nuit) 

i4 (s. de jour) à Nov. i5 

16 à Nov. 23 

Nov. 24 

Nov. 25 à Nov. 29 

Nov. 3o 



Dec. I à Dec. 

Dec. 7 à Dec. 

Dec. 10 à Dec. 

Dec. i5 et i^ 

Dec. 17 à Dec. 22. 

Dec. 23 à Dec. 3o, 



6., 

9- 
j4. 



14 
16 
36 

34 
33 

7 

5 

3 

i5 

2 

9 
2 

9 
5 
5 
3 

9 
10 



3o,o56 
3o,o3i 
29,981 

29,962 
29,950 
29,984 
a9î948 
29,908 
29,940 
29,896 
29,936 

29,961 

29,935 
29,901 
29,931 
29,960 
29,921 
29,947 



i>g adopté V, — M. A' ( t^, — M ) . 



29,832 



29,842 ~ 



0,224 


—0,894 


0,199 


-o,79D 


-0,149 


—0,595 


-0,120 


—0,479 


-o,fo8 


-o,43i 


■0,142 


-0,667 


-0,106 


-0,423 


-0,066 


-0,264 


■0,098 


-0,391 


-o,o54 


— 0,216 


-0,094 


—0,375 


-0,119 


-0,475 


-0,093 


—0,371 


-0,059 


— o,236 


-0,089 


—0,355 


-0,118 


-0,471 


-0,079 


-o,3i5 


-0, io5 


-0,419 



' Niveau. — Inclinaison de l'axe. — Une partie du niveau est égale à o",9i 
en arc ou à o%o6i en temps. 

O désignant la somme des deux lectures faites dans la position pour laquelle 
les divisions vont en croissant vers TOuest, E la somme des deux lectures faites 
quand les divisions vont en croissant vers l'Est, Tinclinaison p, exprimée en par- 
ties du niveau, sera déterminée par la formule 



P:=f(0-E). 
4 

Elle sera positive quand le côté occidental de Taxe sera le plus élevé, négative 
dans le cas contraire. 

Nous donnons ci-après les valeurs moyennes de p correspondant aux inter- 
valles de temps pendant lesquels les variations apparentes de Tinclinaison sont 
assez faibles pour qu'on puisse les attribuer aux erreurs accidentelles de 
l'observation. 
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Observations du Niveau. — Valeurs moyennes de l'inclinaison p. 

Valeurs moyennes de p 
Nombre 
Limites. 
1904. 



Janv. 3 à Janv. ia(*) 

Janv. i3 à Janv. i5 (2'»4o'") 

Janv. i5 (i6*'35") ... à Janv. ao (o*'io") 

Janv. -20 (18^*20") ... à Janv. 28 (4*'i5'") 

Janv. 28 (18"» 40") ... à Févr. 24 

Févr.. 25 à Mars 5 

Mars 6 à Mars 10 (8'*o'") 

Mars 10 (i9''2o") ... à Mars i5 (série do nuit). 

Mars i5 (2i**25") ... à Avril 5 

Avril 6 à Avril i3 

Avril 14 («) à Mai i3 

Mai 14 à Juin 8 

Juin 9 à Juin 17 

Juin 18 ..àJuill. igde"»!©™) 

Juill. i9(7''4o'") à Oct. 2 (2i*'3o'") 

Oct. 2 (io''32") ... à Oct. i3 (2i'»o") 

Oct. i3 (io'»45'") ... ù Oct. 18 («) 

Oct. 19 

Oct. 20 à Oct. 27 

Ocl. 28 , 

Oct. 29 à Nov. 4 (aa^^io") 

Nov. 4 (la^So")... àKov. 10 (») 

Nov. Il à Nov. i5 (23»» 55'") 

Nov. i5 (12*55")... à Nov. 19 

Nov. 20 à Nov. 22 

Nov. 23 à Nov. 25 (2''o'") 

Nov. 25 (i3*'2o") ... à Nov. 3o 

Dec. I (») à Dec. 6 («) 

Dec. 8 à Dec. 16 

Dec. 17 et 18 

Dec. 19 et 20 

Dec. 21 u Dec. 3o 



Nombre 


^ — - 




de 


en parties 


en 


déterm. 


du Niveau. 


temps. 




p 


s 


16 


+ 7,34 


-f-0,448 


4 


-+- 6,04 


-+- G, 368 


9 


-+- 7,12 


-i- 0,434 


i5 


-H 8,04 . 


-h 0,490 


48 


+ 7,58 


H- 0,462 


i3 


-h 8,53 


H- 0,520 


9 


+ 7,69 


-T- 0,469 


9 


-^ 7,9'^ 


-H 0,483 


36 


-^7,41 


-T- 0,452 


i5 


-+- 7,o« 


-+- 0,427 


52 


-h 6,58 


H- 0,401 


45 


+ 5,93 


H- 0,362 


iG 


-+- 5,52 


-h 0,337 


4^ 


-T- 5,01 


H- o,3o6 


122 


-+- 3,99 . 


-f- 0,243 


21 


4- 4,52 


-h 0,276 


9 


■+■ 5,00 


-+- o,3o5 


2 


-^4,38 


-+- 0,267 


i5 


+ 4,74 


-f- 0,289 


2 


H- 3,90 


-h o,238 


10 


-+- 4,95 


H- 0,302 


II 


-h 5,86 


-^ 0,357 


7 


-+- 5,12 


-+- 0,3l2 


8 


-H 5,70 


-+- 0,348 


6 


-h 6,35 


-1- 0,387 


4 


+ 6,79 


-h 0,414 


10 


-+- 7,^7 


-*- 0,443 


9 


-f- 6,63 


-+- o,4o4 


12 


H- 6,83 


-+- 0,417 


2 


-+- 5,91 


-♦- o,36i 


4 


-+- 6,86 


H- 0,418 


i3 


-+- 7,95 


-4- 0,485 



Étoiles fondamentales. — Nous avons fait usage des éphémérides publiées 
dans la Connaissance des Temps pour 1904. 

Observations des circompolaires. — Détermination des constantes /i, a 
et A. — On trouvera plus loin les observations des circompolaires. 

Toutes ces circompolaires ont été observées au fil mobile, soit par l'observa- 
teur de jour, soit par l'observateur de nuit. La position de ce fil, à l'époque / 



(*) Salle chauffée à cause de Thumidité. 
(*) Nettoyage annuel de l'instrument. 

Observations de Paris, 1^0^, A. 2 
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d'un pointe, étant définie par la lecture micrométrique p et la valeur du tour de 
vis /f, et (ô représentant la déclinaison de l'étoile, la réduction au fil moyen ç„t 
se fait par la formule suivante 

L coscô 6 \ coscjE) J \ (PI 

dans l'emploi de laquelle on a rarement besoin de tenir compte du terme du 
troisième degré. 

Si nous désignons par /,„ le passage réduit, par Cp la correction de la pendule 
et par x l'ascension droite théorique de la circompolaire, nous aurons 



PS 

pr 



X — t,n= Cp -H m zh n tangcô ±: (c — x) séccD | 

Une étoile horaire, d'ascension droite x' et de déclinaison CD', donnera 
X'— ^',„z=: Cp-h m 4- n langc£>'-+- {c — x) sécOO'. 

De ces deux équations on déduit 

( PS 

(^\, — t„,) — (.V— 4) -jzi n(± tang(D — langûE)') 4- (c — x)(± sécOD — séc(D') pj , 

d'où, en posant A = (x — i^) — (X'— /^„), 

_^ A c — X _^ (c — x)séc(D' tan«r(0' (PS 

fl z:^ ztl III — ■ - I!Z n l j 

tangdb) sinud tangcd tangua) ( PI 

sincjô diffère de l'unité d'une quantité insensible; il en est de même de séc(î)', 
tandis que tangCD a toujours une Valeur relativement considérable, de sorte que 

l'on peut prendre - — -— au lieu de r— ^7^- La formule précédente s'écrira donc, 

avec une approximation très suffisante, 

. A . .. c--y. , tangCD' (PS 

langcô ^ ^ langoE) tang(ô | PI 

Le dernier terme est toujours très petit, sinon négligeable. On calcule d'abord 



— (c — x) zb -^ — ^> et, s'il est nécessaire, /i^ = dz w, -j — ^-^- On 



tangdO ^ ^ tangcô ^ 721 ,^ang(D 

a ensuite 

Dans la pratique, au lieu d'une étoile horaire, on en prend plusieurs, trois 
s'il est possible, et, dans les formules précédentes, on met, pour x' — /^ et CD', 
la moyenne des valeurs fournies par les étoiles employées. Si la déclinaison des 
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étoiles horaires reste comprise entre dbio®, ces formules conservent toute la 
précision nécessaire tant que les constantes c — x et n n'atteignent pas une va- 
leur de plus de o", limite bien supérieure à tout ce que Ton a pu constater avec 
des instruments établis dans des conditions de précision acceptables. 

Nous donnons, dans la quatrième colonne du Tableau suivant, le temps /,„ 
du passage de chaque circompolaire au fil moyen; dans la cinquième ^ Xj les 
minutes et secondes de l'ascension droite théorique correspondante; dans 
la sixième, la différence eA.' — t'^ déduite des étoiles horaires observées le 
plus près possible de la circompolaire, et, dans la septième, la valeur de 
A = (jlo — t^) — («\»'— tl^). Cette valeur de A, celle de c — x obtenue en retran- 
chant x = o',oi4 des valeurs de c tirées du Tableau, page A. 6, ont servi à 
calculer n. Empruntant enfin aux Tableaux des pages A. 7 et A. 9 les valeurs de 
/r(Po— M) et de p, on a déterminé l'azimut a de la Lunette et l'azimut A de 
la Mire par les formules 

(x=^ ! et A = a — Â:(ro— M), 

CCS© V w /' 

o étant la latitude de l'Observatoire de Paris égale à 48*^5o'i i"(sin9 = 0,7028, 
cosç == 0,6582). 

Observations des circompolaires. 

Dates. Pas- 

1904. Éloiles. sages. t„. ^. eAo'— /î,|. A. n. a. A. 

hmfl ms % t t s s 

Jaiiv. 5 oPeliteOurse I 6. 3.80,95 2.51,70 — 36,o —3,3 —0,522 -!-i,3o5 -m,8o4 

9 oPetileOurse I 6. 3.36,o5 2.51,99 —37,8 —6,3 —0,3^4 H-i,o35 -M ,534 

16 oPelileOurse I 6. 3. 36, 80 2.52,53 —40,9 —3,4 — o,5i6 -4-1,281 ^-1,780 

17 8 Petile Ourso I 6.3.36,95 2.52,63 — 4i,^ — 3,i — o,534 H-1,309 -1-1,808 

19 Petite Ourse I 6. 3.39,o5 2.52,89 — 41)8 — 4î4 —0,457 -+-1,191 -f-1,690 

24 5i (Hév.) Céphée... S 6. 56. 45, 80 56.7,87 —43,2 -h 5,3 — o,385 -hi,i46 -f-i,6i5 

26 X Petite Ourse I 7.i7.49»o> 16.48,29 —43,9 —16,9 —0,393 -i-i,i58 -+-1,657 

29 Polaire S 1.24. 58, 45 24.30,39 — 45,3 -+-17,2 — o,3o3 -t-0,989 -m, 608 

29 X Petite Ourse I 7.17.52,80 16.48,80 —45,3 — 18,7 — o,36i -4-1,078 -1-1,697 

Févr. 4 Polaire S 1.24.56,40 24.23,98 —48,9 -1-16, 5 —0,317 H-i,oii -f-i,558 

19 Polaire S i. 24.54,05 24.10,06 — 58,5 -+-14,5 — 0,359 -1-1,074 -ri, 685 

23 Polaire S 1.23.51,70 24. 6,96 — o,5(')h-i5,8 — o,332 -i-i,o33 -4-1,660 

23 5i (Hév.) Céphée... S 6. 55. 56, 80 56. i,58 —0,4 -h 5,2 — o,3go -M, 122 -1-1,749 

24 2320 B. A. C S 8. 2.59,00 3.13,19 —0,9 -hi5,i — o,38o -+-i,io6 -f-1,733 

28 2320 B.A.C S 8.2.58,20 3.u,i8 —2,6 -m5,6 —0,371 -hi,i59 -i-1,786 



(*) Le 22. la pendule a été retardée de 1". 
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Observations des circompolaires (suite). 



Dates. 




Pas- 
















1904. 


Étoiles. 


sages 


<-. 


• «a.. 


«A.'-4. 


A. 


n. 


a. 


A. 








b m ft 


m s 


t 


• 


t 


s 


s 


Mars 7 


7004 B.A.C 


... I 


9.i8.49,<>o 


18.34,96 


-7,5 


-8,2 


— o,236 


-+-0,895 


H-1,586 


«7 


Polaire 


... S 


1.23. 46, 3o 
9.18.51,95 


23 • 54 , 04 


— 11,2 


+■8,9 


—0,266 


-+-0,957 


+-1,648 


7504 B.A.C 




18.36,83 


— i3,o 


-6,1 


-0,359 


-f-1,062 


+-1,753 


i8 


7504 B.A.C 




9.18.57,00 


18.37,08 


-13,5 


-5,4 


—0,400 


-i-I,I25 


-T-i,8i6 


•20 


75o4 B.A.C....... 




9.18.58,40 


18.37,62 


.~i4,4 


-6,4 


-0,341 


-4-1,035 


+-1,726 


^4 


8213 B.A.C 


« • * 


11.27.58,70 


'27.35,64 


-16,1 


— 7.0 


—0,321 


-l-i,oo5 


+-1,696 


3o 


8213 B.A.C 




II. a8. 2,95 


27.36,11 


-ï9,î» 


-7,6 


-0,287 


-f-0,953 


+-1,644 


Avril i 


8213 B.A.C 




11:28. 5,35 


27.36,43 


—20,3 


- 8,6 


— 0,23l 


-+-0,868 


+-1,667 


6 


82i3 B.A.C 




11.28. 7,90 


•27.37,34 


-22,5 


-8,. 


—0,272 


•+•0,901 


+-1,727 


lO 


8213 B.A.C 




11,28.10,70 


217.37,99 


-24,5 


-8,» 


—0,266 


-t-0,892 


+ 1,718 


Il ^ 


8213 B.A.C 




II. 28. 10, 95 


27.38,17 


— 25,1 


— 7,7 


—0,294 


-4-0,935 


+-1,761 


i3 ' 


8213 B.A.C 




11.28.13,10 


27.38,57 


—26,3 


- 8,2 


—0,266 


•+■0,892 


H-i,83o 


i8 


4i65 B.A.C 


.. S 


12. i5. 0,80 


14.41,75 


-^9,0 


-+- 9,9 


-0,363 


-4-1,011 


+-1,949 


19 

20 


Polaire 


.. s 


1.23.57, i5 


'23.49,41 


-3o,i 


-4-22,4 


— 0,203 


-+-0,768 


+-1,706 


4i65 B.A.C 


.. s 


12. i5. 0,00 


14.41,01 


— 3o,i 


-f-Mjl 


—0,326 


+-0,954 


+-1,892 


23 


4i65 B.A.C 


.. s 


12. i5. 2,10 


14.40,09 


-31,5 


-H 9,5 


-0,375 


+-1,029 


+-1,967 


24 


4i65 B.A.C....:. 


.. s 


12. i5. 1,95 


14.39,79 


-3i,9 


-+- 9,7 


-0,369 


+-1,020 


+-1,958 


2.5 


Polaire 


.. I 


13.24.36,90 


23.5o,63 


-32,4 


-i3,9 


—0,411 


-f- 1,084 


-4-2,022 


*iT 


Aies B.A.C... . 


.. s 


12. i5. 1,70 
12.14.59,30 


14.38,69 
i4.3S,27 


—33,4 


-4-10,4 


—0,347 


-+-0,986 


+-1,9*4 


Mai 4 


416S B.A.C 


.. s 


-36,8 


-+-12,8 


-0,273 


+-0,874 


+-1,976 


f. 


Polaire 


.. s 


i.24.t?4,70 
i5. 8.45,45 


23.54,89 
8.13,72 


—37,2 


-^-'7,4 


—0,307 


-ho,926 


+-2,028 


4 

i5 


4 V/ICKII U... ...»». 

5i4o B.A.C 


.. s 


-4a, 8 


-MI,I 


-0,196 


H-o,7i3 


-4-1,891 


i5 


Polaire 


.. s 


1.24.25,50 

1.24.31,20 

i5. 8.47,85 


24. 1,06 

24. 3,27 

8.i3,oi 


—43,0 
-44,5 
-44,4 


-+-18,6 
-4-16,6 
-+- 9,6 


—0,282 

—0,324 

—0,258 


+-0,843 
+-0,907 
-4-0,807 


-+-2,021 


ift 


Polaire 


.. s 


-f-2,o85 


1*7 
19 


5i4o B.A.C 


... s 


+-1,985 


24 


5i4o B.A.C 


.. s 


i5. 8.48,o5 


8.12,32 


-46,7 


-HII,0 


—0,200 


-^0,719 


+-1,897 


28 


5i4o B.A.C 


.. s 


i5. 8.48,00 


8.11,36 


-48,4 


-+-11,8 


—0,166 


-1-0,667 


+-1,845 


29 


5i4o B.A.C 


.. s 


î5. 8.49,o5 


8.11,07 


-48,7 


-f-10,7 


—0,212 


+-0,737 


-^1,915 


Juin II 


5i4o B.A.C 


.. s 


i5. 7.48,75 


8. 7,42 


-h 6,6(')-Ma,i 


-o,i54 


-+-0,620 


+ 1,798 


16 


5i4o B.A.C 


.. s 


i5. 7.47,^0 


8. 5,46 


-t- 4,9 


+ i3,4 


—0,100 


-f-o,538 


+-1,716 


18 


5i4o B.A.C 


.. s 


i5. 7.49,35 


8. 4,78 


+ 4,5 


-T-10,9 


—0,204 


+-0,659 


+-1,837 


20 


5i4o B.A.C 


.. s 


i5. 7.48,75 


8. 4,10 


■^ 4.0 


-f-ii>4 


-o,i84 


+-0,629 


+-1,807 


22 


Petite Ourse... 


.. s 


18. 3.20,00 


3.29,68 


+ 3,5 


-H 6,2 


—0,281 


+-0,777 


+ 1,955 


23 


Petite Ourse 


.. s 


18. 3.18,35 


3.29,62 


-+- 3,2 


-+- 8,1 


—0,169 


-4-0, 606 


-4-1,784 


28 


8 Petite Ourse.... 


.. s 


18. 3.Di,i5(») 3.29,07 


-29,3(»)+ 7,» 


— 0,222 


-ho,687 


-M, 865 



{ J ) Le i*"" juin la pendule a été retardée de i". 

(») Jusqu'à fin août la pendule directrice a de fréquents arrêts. 

(») Le chronographe a été réglé à 3o' pour o\ 



OBSERVATIONS MÉRIDIENNES, 



A.i3 



Observations des circompolaires (suite). 



Dates. 
1904. 



Etoiles. 



Pas- 
sages. 



^'-t' 



A. 



Juill. 7 

8 

i5 

19 

. 3i 

Août 2 

1 

12 

i3 

i3 
i6 
i6 
i8 
19 



27 

28 



Sept. 



Oci. 



7 
II 
16 

17 
18 

19 
20 
21 

25 

3 

9 
10 
II 
14 
a? 



8 Petite Ourse. 
S Petite Ourse . 
8 Petite Ourse. 
Petite Ourse. 
3 Petite Ourse. 

S Petite Ourse . 

Polaire 

8 Petite Ourse. 
X Petite Ourse. 
Polaire 



2320 B.A.C.. 

Polaire 

2320 B.Â.C 
2320 B.A.C 
2320 B.A.C. 

2320 B.A.C. 
2320 B.A.C. 

Polaire 

2320 B.A.C. 
Polaire 



7504 B.A.C 
2320 B.A.C. 
75o4 B.A.C. 
7304 B.A.C 
7604 B.A.C 

75o4 B.A.C. 
7504 B.A.C. 
75o4 B.A.C. 
8213 B.A.C. 
8213 B.A.C. 

8213 B.A.C. 
8213 B.A.C, 
8213 B.A.C, 
8213 B.A.C. 
5i4o B.A.C. 



S 18. 3.22,20 3.28,07 — 1,7 -+-7,6 —0,247 -ho,725 

S 18. 3.21,25 3.27,92 — 1,9 H- 8,6 —0,188 -i-o,635 

S 18. 3.28,30 3.26,45 — ii,3(»)-4- 9,4 -o,i4i -^-0,564 

S 18. 3.i4}90 3.25,71 4- 0,6 -4-10,2 —0,093 H-0,491 

S 18. 3.17,10 3.23,37 — 2,2 -h 8,5 —0,194 -f-0,573 

• 

S 18. 3.i5,io 3.22,62 — 1,4 -¥■ 8,9 —0,170 H-0,536 

I i3.25.5i,35 25.14,82 -+-0,2 —36,7 -+-0,018 -♦-o,25i 

S 18. 3.i3,25 3.22,11 — 1,0 -H 9,9 —0,111 -ho,447 

S 19.18. 1,95 18.33,61 -h 2,7 -+-29,0 — 0,222 -f-o,6i6 

I 13.25.48,40 25.25, i5 -+- 3,7 —27,0 — 0,187 -4-0,562 



I 20. 2. i,3o 1.37,43 -+- 4,0 

I i3.25.46,3o 25.27,80 -\- 7,3 

I 20. 1.58,90 1.39,09 -+- 7,6 

I 20. 1.56,25 1.40,39 -+-10,0 

I 20. i.54|20 1.41,14 +11,1 

I 20. i.5i,3o 1.47,66 -M9,7 

I 20. 1.51,75 1.48,42 -+-20,8 

I i3. 25.43,15 25.38,26 -+-21,4 

I 20. 2.i3,25 i.54,5i — 1,5 

I 13.26. 6,5o 25.43,65 — 0,8 



S 
I 

S 

s 
s 

s 
s 
s 
s 
s 

s 
s 
s 
s 
l 



21.19. 4,25 19 
20. 2.20, 35(*) 2. 
21.19. 7,40 19. 
21.19. 6,20 19. 
21.19. 6,^5 19. 



8,58 
1,75 
6,65 
6,38 
6,10 



21. ig. 5,90. 
21.19. 6»75 
21.19. 77I5 
23.28.23,35 
23.28.25,20 

23.28.26,65 
23.28.27,10 
23.28.28,35 
23.28.28,25 
3. 7.28,00 



ig. 5,81 
19. 5,52 
19- 5,24 
28.18,87 
28.18,21 

28.17,30 
28.17,18 
28.17,06 
28.16,60 
7- 4,77 



— »,2 

— 1,2 

- 3.7 
-3,9 

- 4,3 

- 4,5 

- 4,7 

- 5,1 

— 6,5 

— 9.^ 

-11,7 

-n,9 

— 12,4 
— 13,5 
-,7,8 



-a7i9 
-25,8 

-^7,4 
-25,9 
-24,2 

-23,3 
-24,1 
-26,3 
-17,2 
-22,1 

h 5,5 
-17,4 

r 2,9 
H 4,1 

- 4,1 

- 4,4 

- 3,5 

r- 3,2 

- 2,0 

- 2,5 

- 2,3 

- 2,0 

- 1,1 

- ',8 

- 5,4 



-0,226 -4-0,622 

-0,212 4-0,600 

-o,236 -f-o,637 

-0,264 4-0,680 

-0,296 4-0,728 

-o,3i3 4-0,754 

-o,2t)8 4-0,731 

-0,202 4-0, 585 

-0,428 4-0,929 

-0,291 4-0,720 

-0,375 4-0,848 

-o,5oo 4-1,037 

-0,527 4-1,079 

-0,457 4-0,973 

-0,457 4-0,973 

-0,439 .-i-0,945 

-0,492 4-1,026 

-o,5io 4-1, o53 

-o,586 4-1,169 

-0,533 -f-1,126 

-0,544 4-1,143 

-o,56i -+-1,169 

-o,6u 4-1,245 

-0,572 4-1,219 

-0,517 4-1,117 



';9<>7 

ï,«77 
[,965 
1,892 
[,827 



,790 
i,5o5 
,701 
,722 
,668 

,728 
r,706 
1,743 
L,786 

,828 

1,648 

[ , 625 

»479 

,7^4 

i,5i5 

1,643 
i ,632 

[,674 
[,568 
[,568 

1,540 

[,621 

,648 

,764 
i,6o5 

,622 
1,648 

1,724 
r,698 
1,548 



(1) En juillet et en août, la pendule directrice fonctionne mal. 
(*) Observations faites à Tœil et à Toreille. 
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GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN. - 190t. 



Observations des circumpolaires (suite). 



Dates. 
1904. 



Étoiles. 



Pas- 
sages. 



eilo. 



»l>' — t„i 



A. 



Ocl. 28 

Nov. 3 

4 

7 

i3 

i3 
14 
i5 
18 
21 



Dec. 



'19. 

8 

20 
1}. 

27 



8213 B. A. C. 
4i65 B.A.C. 
4i65 B.A.C. 

Polaire 

5i4o B.A.C. 



Polaire 

4i65 B.A.C. 
5i4o B.A.C. 
5i4o B.A.C. 
5i4o B.A.C. 

Polaire 

5i4o B.A.C. 
1235 B.A.C. 
1235 B.A.C. 
1235 B.A.C. 



23.2S.3o,85 
0.14. 4)20 
o.i4« 4)3o 

13.26.37,70 
3. 7.3i,85 



28.i3,6t —19,2 -+- 2,0 — o,5Ci -hi,i25 -+-i;556 

i3.33,io —21,4 —9,7 —0,434 -*-i,oo5 -+-1,436 

i3.33,5i —21,9 —8,9 —0,459 -+-1,043 -+-1,474 

25.57,55 —23,7 — i6i5 —0,382 -+-0,989 -+-1,556 

7. 2,45 —26,3 — 3,1 — o,6i3 -+-1,289 •+-i»7«2 



8,1 — o,558 -+-i,2o5 -+-1,628 

7,6 —0,499 -Hi,ii6 ->-i,539 

6,1 —0,487 -+-1,097 -+-i,36i 

4,9 — o,538 +1,216 -i-i,6o7 

3. 7.39,20 7. 2,55 — 29,7 — 7,0 — o,45o -!-i,i26 -+-1,517 



i3.26.3o,3o 25.55,64 —26,6 

o.i4*i2,io 13.37,84 —26,7 

3. 7.35,40 7. 2,45 —26,9 

3. 7.35,55 7. 2,5i —28,1 



13.26.37,75 25.5i,44 — 3o,6 — 1 

3. 7-47,65 7. 4,04 ~4o,2 — 

S 4. 7.33,80 6.48,55 —47,0 -+- 

S 4. 7.33,90 6.48,47 -47,7 -+- 

S 4- 7.34,45 6.48,o3 — 5o,2 -+- 



5,7 —0,400 -+-i,o5o 4-1,441 

3,4 —0,600 -+-1,389 -+-1,625 

1.7 — o,5i4 -4-1,260 -+-1,575 
2,3 —0,465 -+-1,261 -+-1,576 

3.8 —0,342 -i-1,074 -+-1,493 



Détermination des valeurs définitives des constantes m ^ netc—% employées 
dans la réduction des observations. — Ayant calculé la valeur de A fournie 
par chaque observation de circompolaire, on a pris la valeur moyenne de cette 
quantité pour tout l'intervalle pendant lequel elle ne parait pas avoir éprouvé 
de changement notable; on en a déduit ensuite la valeur correspondante de 
l'azimut de la Lunette par la formule 

« = A-H Â:((^o— M), 

d'où l'on a conclu asino et acoso; on a calculé de même ^sino et pcosç, à 
l'aide des valeurs de ^ tirées du Tableau de la page A. 9. 
On a eu ensuite 

/n = (3cosoH- asin©, 

n =psino — a ces 9. 



Nous donnons ci-après, avec les valeurs moyennes de A, a et p, celles de m 
et n qu'on en déduit, et enfin les valeurs de c — x qui résultent immédiatement 
du Tableau de la page A. 6. 



OBSERVATIONS MÉRIDIENNES. 



A. i5 



Constantes employées dans la réduction des observations. 



Limites. 
1904. 

Janv. a àJanv. 12. 

Janv. i3 à Janv. 1 5 . 

Janv. 16 à Janv. 18 . 

Janv. 19 à Janv. sio. 

Janv. 21 à Janv. 26. 



Janv. 27 et 28 

Janv. 29 et 3o . / 

Janv. 3 1 à 

Févr. 8 

Févr.2i 



Févr. 7. 
à Févr. 20. 



Févr. 23 et 24 

Févr. 25 à Mars 3 . 

Mars 4 et 5 

Mars 6 à Mars 10. 

Mars il à Mars 1 5 . 



Mars 16 à Mars 3i 

Avril I et 2 

Avril 3 à 

Avril 6 à 

Avril 12 à 



Avril 5 . 
Avril II . 
Avril i3. 



Avril i4 k Avril 21 . 

Avril 22 à Avril 28 . 

Avril29 à Mai 6. 

Mai 7 à Mai i3. 

Mai 14 O 



Mai i5 à 

Jain. 9 à 

Juin 18 à 

Juin. I à 

Juill. 10 à 

Juin. 20 \ à 

Juill. 25 à 

Août 2 (série de nuit) à 

Août 6 à 

Août i6(sériedenuit) à 



Juin 8. 
Juin 17. 
Juin 3o. 
Juill. 9. 
Juill. 19. 



Juill. 24 

Août 2, Polaire PL 

Août 4 

Août 16, p Balance. 
Août 23 



Août 24 à Août 3i 

Sept. I à Sept. 9 

Sept. 10 à Sept. 29(») -+- 

Sept. 3o 

Oct. 3 à Oct. 1 3 (série de nuit) 



Valeurs moyennes de 








A. 


a. 


p. 


m. 


n. 


C — X. 


s 


t 


• 


• 


t 


s 


-1,732 


-t-1,233 


+0,448 


+ 1,22 


-0,47 


-4-o,68 


-1,732 


-+-1,233 


+o,368 


+1,17 


-0,53- 


+0,68 


1,732 


+ 1,233 


+0,434 


+1,21 


-0,48 


4-0,68 


-1,689 


+ 1,190 


+0,434 


+ .,.8 


-0,46 


4-0,68 


1,689 


-+.1,190 


4-0,490 


+ 1,22 


— o,4i 


+0,68 


-1,689 


+ 1,070 


+0,490 


4-1, i3 


-0,34 


+0,68 


-1,689 


4-1,070 


4-0,462 


+ 1,11 


-o,36 


4-0,68 


-1,689 


-+-1,142 


4-0,462 


+ 1,16 


-0,40 


4-0,68 


•1,689 


-+.1,078 


4-0,462 


+1,12 


— o,36 


4-0,68 


1,689 


+0,974 


-1-0,462 


4-1, 04 


—0,29 


4-0,68 


-1,689 


-+-1,062 


+0,462 


+ 1,10 


-0,35 


4-0,68 


-1,689 


H-l,062 


4-0,520 


+i,t4 


-o,3i 


4-0,68 


-1,689 


+0,998 


4-0,520 


+1,09 


-0,27 


4-0,68 


-1,689 


+0,998 


+0,469 


+1,06 


— o,3o 


+0,68 


■1,689 


+0,998 


+0,483 


4-1,07 


—0,29 


4-0,68 


-1,689 


+0,998 


+0,452 


+ i,o5 


-0,32 


+0,68 


•1,689 


+0,890 


+0,452 


+0,97 


-—0,25 


4-0,68 


-1,798 


4-0,972 


4-0,452 


+i,o3 


— o,3o 


+0,69 


•1,798 


+0,97^ 


+0,427 


-+-I,OI 


—0,3a 


4-0,69 


1,798 


-+-0,860 


4-0,427 


+0,93 


—0,25 


4-0,69 


',798 


-4-0,860 


-+-o,4oi 


+0,91 


—0,26 


4-0,69 


1,963 


-h I ,025 


+0,401 


+i,o4 


-0,37 


4-0,69 


1,963 


4-0, 861 


4-0, 4oï 


+0,9" 


-0,27 


+0,69 


1,963 


+0,997 


+0,401 


+ 1,02 


—0,23 


+0,69 


1,963 


+0,785 


4-0,401 


4-0,86 


—0,22 


+0,69 


1,963 


+0,785 


4-0,362 


+0,83 


-0,24 


4-0,69 


1,823 


+0,645 


Vo,337 


+0,71 


—0,17 


+0,69 


1,823 


+0,645 


+o,3o6 


4-0,69 


—0,19 


+0,69 


1,886 


+o,64i 


4-0, 3o6 


+0,69 


—0,19 


+0,74 


1,886 


-4-0,485 


4-0, 3o6 


4-0,57 


—0,09 


+0,74 


r,886 


+o,485 


4-0,243 


-4-0,53 


—0,14 


+0,74 


1,886 


H-o,632 


+0,243 


+0,64 


—0,23 


+0,74 


1,672 


H-o,4i8 


+0,243 


+o,48 


-0,09 


+0,74 


1,672 


4-0,566 


+0,243 


4-0,59 


—0,19 


+0,74 


1,786 


4-0,680 


+0,243 


+0,67 


—0,26 


+0,74 


1,612 


+0,718 


+0,243 


+0,70 


-0,29 


+0,74 


•1,612 


+0,817 


+0,243 


+0,78 


— o,36 


+0,74 


1,612 


4-1,017 


+0,243 


+0,93 


—0,49 


+0,74 


-1,659 


4-1,180 


+0,243 


+ i,o5 


—0,59 


+0,74 


1,659 


+ 1,180 


+0,276 


4-1,07 


-0,57 


+0,71 



(*) Le 1 1 sept., obs. à Tœil et à roreillo, c — x = 4- o", 82. 



A.i6 GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN. — 1904. 

Constantes employées dans la réduction des observations (suite). ^ 

Valeurs moyennes de 

Limites. -^ — i^^ 

1904. A. oc. p. m. n. c — x. 

s s s s s s 

Oct. i3 ? à Oct. i8(i) -+-1,659 H-i,i8o h-o,3o5 -+-1,09 — o,55 -1-0,71 

Oct. 19 à Oct. 20 -M,5i4 -M,o83 -+-0,267 -^<^j99 — o,5i -i-0,71 

Oct. 20 C à Oct. 28 Véga -i-i,5i4 -hi,o83 -4-0,289 -hi,oi — o,5o -1-0,71 

Oct. 28(s6riedenuit)à Oct. 29© h-i,5i4 h-i,o83 -4-0, 238 -1-0,97 — o,53 -i-0,71 

Oct. 3o à Nov. 4 H-i,5i4 -i-i,o83 H-o,3o2 .-f-i,oi — 0,49 -+-0,71 

Nov. 5 ot 6 -Hi,5i4 -Hi,o83 -^o,357 -f-i,o5 —0,44 -+-0,71 

Nov. 7 à Nov. 10 -i-i,5i4 H-o,947 -f-0,357 -♦-0,95 *— o,35 +0,71 

Nov. II à Nov. 14, 539A-f-2o"(*) -1-1,626 -f-i,2o3 — o,3i2 -i-i,ii — o,:>G -+-0,71 

Nov. i5 -Hi,36i -1-1,097 -+-o,3i2 -t-ijOS —0,49 -+-0,71 

Nov. 16 à Nov. 19 -hi,548 -f-1,157 -^o,348 -»-i,io — o,jo -1-0,71 

Nov. 20 à Nov. 22 H-i,548 -+-1,167 -f-0,387 -hi,i3 — 0,47 -+-0,71 

Nov. 23 -+-1,548 H-i,i57 -+-o,4i4 H-c,i4 —0,45 -+-0,71 

Nov. 24 -Hi,548 -+-1,332 -4-0,414 -+-',27 — ",56 -^o,7I 

Nov. 251 -+-1,548 -f-1,173 -+-o,4i4 -+-1,16 —0,46 -i-0,71 

Nov. 26 à Nov. 29 -M, 548 -+-0,173 4-0,443 -+-1,17 —0,44 -+-0,71 

Nov. 3o -+-1,548 -+-1,073 4-0,443 -+-i,io —0,37 -+-0,71 

Dec. I ' à Dec. 6 -f-i,548 -+-1,177 -^o,4o4 -+-i,i5 —0,47 -ho, 71 

Dec. 7 à Dec. 9 -+-1,548 -+-i,3i2 -+-0,417 -î-1,26 — o,55 -1-0,71 

Dec. 10 à Dec. 14 -+-1,548 -+-1,193 -+-0,417 -^«,'7 —0,47 h-o,7i 

D6c. i5 et 16 -hi,548 -+-1,077 -ho,4i7 -+-1,09 —0,40 -1-0,71 

Dec. 17 et 18 -+-1,548 -hi,,233 -+-o,36i -+-1,17 —0,54 -1-0,71 

Dec. 19 à Dec. 21, a Verseau. -+-i,548 h-i,233 -+-0,4 18 -+-1,20 — o,5o -+-0,71 

Dec. 21, p Hercule, à Dec. 22 -4-1,548 -+-i,233 h-o,485 -+-i,25 — 0,45 -+-0,71 

Dec. 23 à Dec. 21 -hi,548 -+-1,129 -t-o,485 4-1,17 — o,38 -+-0,71 

Pendules et chronomètres. — Pendant l'année 1904, les observations ont 
été faites, à de très rares exceptions près, au chronographe P. Gautier, réglé 
électriquement par la pendule H. Lepaute, placée près de la porte ouest de la 
salle méridienne; cette pendule est synchronisée par la pendule directrice : 
pendule Fénon (rotonde de Test) ou par la pendule des caves (magasin est). 
Cette dernière n'a d'ailleurs été utilisée que du 5 au 3o août et du 3 au 5 sep- 
tembre par suite d'arrêt ou de mauvais fonctionnement de la pendule Fénon. La 
pendule Winnerl (Grand méridien) reste synchronisée par la pendule directrice 
ainsi que celle de la lunette de Gambey (^). 



(*) Le 17 oct. et le 14 nov., obs. à rœil et à roreille, c — x =-i-o%79. 

(') L'heure donnée par ces deux pendules sert au réglage des deux chronographes de la salle mé- 
ridienne : chronographe P Gautier pour le grand Instrument méridien et chronographe Yerschaffel 
pour la lunette de Gambey. 
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Le 22 février,* on retarde la pendule Winnerl de i minute. 

Le i" juin, on retarde la pendule Winnerl de i minute, on nettoie le contact 
de la pendule directrice (Fénon). 

Le 27 juin, on constate que la pendule Winnerl a avancé de i seconde, la 
pendule de la lunette de Gambey est restée à l'heure, le rélais de la première 
fonctionne mal. 

Les 12, 18, 19, 20, 25j 26, 27 juillet, arrêts de la pendule Winnerl, on la 
remet chaque fois en marche. 

Le 19 juillet, on répare le relais de la pendule Fénon. 

Le 5 août, la pendule des caves est mise directrice; le 8, la pendule Winnerl 
s'arrête, on la remet en marche vers 8**3o™ T. S. 

Le 3i août, à lo** T. S., on remet la pendule Fénon directrice. 

Le 2 septembre, on constate que Pinterrupteur de la pendule Fénon fonc- 
tionne mal, on le remet en état, ainsi que l'accumulateur; les pendules sont 
remises en marche et à l'heure sur la pendule Winnerl (Giand méridien). 

Le 3 septembre, on reprend la pendule des caves comme directrice à i6''3o™ 
T. S. 

Le 5 septembre, arrêt de toutes les pendules, on reprend la pendule Fénon 
comme directrice, cette pendule fonctionne alors normalement. 

Tous les jours, à l'exception des dimanches et jours fériés, l'observateur de 
jour a déterminé la correction de la pendule Bréguet (T. M.), située dans la 
rotonde est, des chronomètres Bréguet 397 (T. M.), 482 (T. S.), 484 (T. S.) 
et 487 (T. S.). La pendule Berthoud, qui règle électriquement les deux cir- 
cuits urbains, a été maintenue à l'heure avec une grande précision. Les cor- 
rections des pendules et des chronomètres ont été régulièrement transcrites sur 
des registres spéciaux, déposés aux archives de l'Observatoire. 



II. — Observations des distances polaires. Constantes instrumentales. 

Fils horizontaux. — Distance des fils du couple moyen. — La distance des 
fils du couple moyen, déterminée par l'observation, a été trouvée égale à 12", 8 
(moyenne de 32 déterminations). 

Par suite de l'emploi du chronographe, toutes les observations, même celles 
du Soleil, sont faites en général au fil inférieur du couple moyen. On s'est servi 
exceptionnellement, pour quelques observations, du fil supérieur du même 
couple. 

Inclinaison des fils. — Les valeurs de l'inclinaison des fils employés dans 
Observatitms de Paris, 1904. A. 3 
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les observations, déterminées à l'aide d'étoiles convenablement choisies et ob- 
servées dans toute l'étendue du champ, sont données dans le Tableau suivant : 

Limites. Couple moyen, 

1904. Fil inférieur. 

Janvier à Avril i4 0,0 

Avril 18 à Juin 3o. -i- o/a 

Juillet, Août et Septembre -+• o,3 

Octobre, Novembre et Décembre -+-0,7 



Les mêmes valeurs ont été adoptées pour le fil supérieur du couple moyen. 

L'inclinaison est considérée comme positive quand l'extrémité ouest est la 
plus élevée. La correction à faire à la moyenne des lectures aux microscopes, 
pour tenir compte de l'inclinaison, est donnée par la formule 



I = q: 900" tangt cosdt) x t 



PS 
PI' 



(D étant la déclinaison de l'astre observé et / le nombre de minutes écoulées entre 
le passage au méridien et le moment de l'observation, ce nombre étant considéré 
comme positif ou comme négatif, selon que l'observation suit ou précède le 
passage au méridien. 

Valeurs des tours de vis des microscopes. — Les observations de distances 
polaires ont été réduites avec la valeur du tour de vis, déterminée le jour même 
par l'observateur. Ces valeurs sont données dans le Tableau suivant : 



Dates. 
1904. 



Valeurs adoptées. 

Moyenne 
des six microscopes. 



Janv. 8-9 i = I — 0,23 

i4-i5 s\ . . — 0,06 

20 — 0,22 

•28 — 0,20 

29 — 0,11 

3o — 0,09 

Févr. 2 —0,19 

3-4 — 0,21 

9 — 0,17 

10 — 0,2'i 

Il — 0,22 

i3 — 0,16 

17 — 0,11 

18-19 — 0|ïG 

23 _. 0,12 



Valeurs adoptées. 

Dates. Moyenne 

190i. des six niicroscopcs. 

Févr.23-24 1 = 1'— 0*20 

Mars 8 —0,19 

i3-r4 — o,o3 

17 — 0,06 

21-22 — 0,16 

Avril II — o,iS 

12 — 0,16 

14 — 0,16 

i5 — o,i5 

19 •••• -^ 0,01 

19-20 . -h 0,07 

26 — o,o3 

28 — 0,01 

29 — 0,04 

3o H- 0,02 

Mai 4-5 H- 0,01 



OBSERVATIONS MÉRIDIENNES. 



A.i 



Dates. 
1904. 



Valeurs adoptées. 

Moyenne 
des six microscopes. 



Mai 8 • 1 = 1 — o,oi 

i3 — o,o5 

i4 — o,o5 

16-17 -4- o,o5 

18-19 H- o,o3 

20 -— 0,02 

24 -f- o,o5 

25-26 -T- 0,01 

Juin 1 -h o,o5 

3-4 — o,o3 

6-7 — o,o3 

7-8 — 0,02 

" i3 -H o,o3 

16-17 — 0,01 

20 -+- 6,02 

21 H- 0,04 

21-22 -r- 0,o5 

22-23 -h 0,03 

23-24 • -*- o,*>4 

27-28 H- o,o3 

Juin. 5 -f- o ,04 

6 — 0,01 

7-8 -f- o,o5 

8-9 -^ 0)07 

lo-ii — o,o5 

II-T2 -4- 0,07 

i5-i6 -h 0,09 

21-22 — 0,04 

22-23 -f- ,06 

27-28 ■+■ 0,06 

JuiU. 3i-Âoût I -4- o,o5 

Août 1-2 -h 0,08 

2-3 ■+- 0,09 

3-4 -H 0,10 

11-12 , -i- 0,07 

I2-l3 H- 0,07 

i5-i6 -+- o,o3 

16-17 ^ ^:^7 



Dates. 
1904. 



Valeurs adoptées. 

Moyenne 
des six microscopes. 



AoÛti8... I = I -4-0,07 

19 -+- o>«7 

24 -1-0,04 

27 -t- o , 02 

28-29 H- 0,09 

Sept. 16 H- 0,04 

16-17 — 0,04 

18-19 — ^>*^^ 

19 -f- o,o3 

20-21 -h o,o5 

21-22 -h 0,01 

2.5-26 — o ,o3 

28 — 0,11 

Oct. 6 ~ 0.,02 

lo-i I — 0,02 

11-12 — o,o3 

i3 — o,o5 

i3-i4 — 0,07 

i4-i5 — 0,02 

20 ■ — o,b6 

26 — 0,09 

27 — 0,10 

28....'. — o,o3 

3i \ — o,of 

Nov. 3 — 0,12 

4 — 0,07 

7 — r 0,02 

12 — 0,07 

i3-i4 — 0,07 

i5 — 0,09 

J6-17 — 0,11 

18 — 0,Î4 

22, C Aigle — o,p3 

22. Polaire — 0,07 

Dec. 20-21 ' • — o,o5 

21-22 H- 0,02 

27 — o,o3 



Valeur d'un tour de la vis micrométrique. — On a adopté, pour la va- 
leur d'un tour de cette vis, 

i* = i' — o%i4, 

et la correction M à faire à la moyenne des lectures aux microscopes, pour tenir 
compte de la lecture l au micromètre, a été 



M = (r- 0% l4) X (20^0P,0 - /). 
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Erreurs de dwision. — - Le Cercle des distances polaires a été changé, au 
commencement du mois de mai 1881. L'étude des erreurs de division de ce 
Cercle, faite entièrement par M. Périgaud, a été commencée le 8 décembre 1882 
et terminée le 25 juillet i883. La méthode suivie est celle qui a été exposée dans 
le Volume de 1879 (p. 43 et suiv.) au sujet de la détermination des erreurs 
de division des Cercles de l'instrument méridien du Jardin; nous y renvoyons 
le lecteur ainsi qu'au Mémoire publié par M. Périgaud dans le Tome XIX des 
Mémoires (p. A . i à A. 35). 

On trouvera au Volume des Observations de i883, pages 3i et suivantes, les 
Tableaux des corrections à appliquer aux lectures pour tenir compte des erreurs 
de division. 



Flexion de la lunette, — Cette détermination se fait à l'aide des colli- 
mateurs qui servent à obtenir la coUimation de l'axe optique de la lunette, à 
cette différence près qu'on fait usage des fils horizontaux des télescopes et 
qu'on joint la lecture de deux microscopes du cercle à celle du micromètre 
oculaire. 

On trouvera, d'ailleurs, l'exposé complet de la méthode suivie dans les 
instructions de M. Périgaud, Annales de l'Observatoire (année 1887). 

La délicate détermination de cette constante a été l'objet d'une suite de 
recherches faites par l'observateur de jour. La concordance des valeurs trou- 
vées a permis de corriger les observations de l'erreur causée par la flexion. La 
valeur trouvée pour la correction de la flexion de Taxe optique, dans la posi- 
tion horizontale de la lunette, est ri:o",53 pour toute Tannée (moyenne de 
33 déterminations). 

On a employé pour les réductions la valeur db o",4o, déduite d'observations 
s'é tendant sur plusieurs années. 

Le signe — correspond à la position sud de l'objectif, et le signe -h à la 
position nord. 

On a admis que, pour les autres positions de la lunette, la flexion varie pro- 
portionnellement au sinus de la distance zénithale, ef l'on a formé le Tableau 
suivant des corrections à appliquer aux lectures : 



a\ 



FI. 



i3o 


—0,40 


120 


—0,39 


110 


—0,3; 


100 


-0,34 


90 


— .o,3o 


80 


— 0,25 


70 


-0,19 



DilT. 

w 
-ho, 01 

-i-0,02 

-Ho,o3 
-7-0,04 
-t-o,o5 
-ho,o6 



$. 



FI. 



70 


—0,19 


60 


— o,i3 


5o 


—0,06 


40 


-ho, 01 


3o 


-ho, 08 


20 


-ho,i4 


10 


-h0,2I 



Dirr. 

» 

-ho, 06 
-ho,o7 
-ho,o7 
-ho,o7 
-ho, 06 

-4-0,07 



^s. 



FI. 



10 


-hO,2I 





-hO,26 


35o 


-ho,3i 


340 


-ho,35 


33o 


-ho,38 


320 


-ho,4o 


3io 


-ho,4o 



Din. 



-ho,o^ 
-ho,o5 
-ho,o4 
-ho,o3 
-ho, 02 
-ho.oo 
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Baromètre et thermomètres. — La correction à faire subir aux indications 
fournies parle baromètre est insensible; les corrections des thermomètres sont 
nulles. 

La hauteur barométrique doit être ramenée à la température extérieure. Les 
nombres imprimés dans le Tableau suivant donnent les valeurs du thermomètre 
extérieur et du baromètre, employées pour calculer la réfraclion. 

Pressions barométriques et températures. 



T.sid. Prcs- 


T.sid. Prcs- 




1 T.sid. Pres- 


T.sid. Pres- 


T. sid. Pres- 


de sioa Tem- 


de sion 


Tem- 


de sioa Tem- 


de sion Tem- 


de sion Tem- 


l'obs. 0-,7 pér. 


l'obs. 0-,7 


pér. 


l'obs. 0-,7 pér. 


robs. 0-,7 pér. 


l'obs. 0-,7 pér. 


Janyibr 8. 


Janvier 


29. 


FÉVRIER 10. 


FÉVRIER 23. 


Mars 22. 


h 


h 





h 


h 


b 


16,2 571 3,5 


0,1 607 


7,5 


18,6 399 8,7 


3,0 594 5,6 


3,0 642 11,5 


16,6 573 3,6 


0,7 606 


7.8 


18,8 401 8,9 


3,3 594 5,6 


3,6 639 il, 5 


17,2 575 4,2 


1,4 6o5 


6,8 


18,9 4o3 9,0 


3,4 593 5,4 


3,8 638 11,3 


17,5 58o 4,7 






19,1 4o3 9,0 


3,5 593 5,4 




17,7 58o 4,7 


Janvier 3o. 


19,5 4o4 9,6 


3,7 593 5,3 


Avril ii. 


]8,6 58i 5,4 






21,6 410 9,9 


3,8 593 5,3 


1,3 6o5 11,3 


18,9 582 5,6 


20,8 575 


8,3 




20,2 6o3 5,2 






23, 5o2 


9,3 


FÉVRIER 11. 




Avril 12. 


Janvier 9. 


23,6 5oo 
23,8 498 


9,5 
9,3 


18,6 593 6,0 


FÉVRIER 24. 
22,4 602 6,8 


1,4 540 i3,o 


19,3 582 5,7 


0,1 496 


9,» 


FÉVRIER l3. 


Mars 5. 


Avril 14. 


Janvier i3. 






21,7 483 9,9 




1,5 463 16,0 




FÉVRIER 


2. 


0,1 487 10,2 


23,0 520 6,2 


17.5 433 9,0 

18.6 438 9,i 


18,3 427 


6,3 


FÉVRIER 17. 


Mars 8. 


Avril i5. 




18,6 4'i7 


6,5 


1,4 367 7,6 


23,2 5o6 11,0 


1,5 45i 16,8 


Janvier 14. 


18,8 427 


6.7 










18,9 428 


7-0 


FÉVRIER 18. 


Mars f3. 


Avril 19. 


23,0 440 8,9 
16,7 537 6,8 
17,2 539 6,8 
17,5 540 6,8 
i8,6 545 7,2 


19,5 428 7,4 

FEVRIER 3. 

18,9 474 5,3 


19,8 583 4,7 

FÉVRIER 19. 
22,1 595 6,0 


21,7 5oo 6,6 

Mars 14. 
23,6 5oo 8,9 


1,8 55i 14,9 
1,4 535 17,1 

Avril 20. 




21,1 472 


7.4 


1,1. 602 6,1 


1,4 492 9>3 


1,8 535 17,4 


Janvier i5. 


1,0 468 


7,6 


1,4 602 5,7 


3,0 491 9,7 


3,8 534 17,9 


19,7 546 7,7 


1,1 468 
1,3 468 


7,6 
7.5 


1,8 6o5 6,4 
2,0 6o5 6,0 


3.6 49t 9,5 

3.7 490 9,7 


4,5 532 18,3 
4,9 532 18,3 






' 7 




3,8 490 9,8 


5,2 53i 18,3 








FÉVRIER 23. 


3,9 490 9,9 


5,3 532 18,7 
5,6 532 i8,7 


Janvier 20. 


FÉVRIER 


9- 






20,1 688 2,2 


16,8 487 
17,0 487 


5,9- 
5,9 


22,4 606 7,9 
0,1 599 6,3 
0,6 596 6,5 


Mars 17. 
23,8 522 7,4 


5,9 532 18,6 
6,3 532 18,3 


Janvier 28. 


18,6 488 


6,4 


0,8 595 6,4 


Mars 21. 


Avril 26. 




18,8 489 


6,5 


1,1 59Î 6,1 






20,6 562 6,0 


19*0 492 


6,6 


1,4 594 5,9 


22,4 647 9,6 


5,2 614 12,7 
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Pressions barométriques et températures. 



T.sid. Pres- 


T.sid. Pres- 


T.sid. Pres- 


T.sid. Pres- 


T.sid. Pres- 


dc sion Tem- 


de sion Tem- 


de sion Tem- 


de sion Tem- 


de sion Tem- 


lobs. 0-,7 pér. 


Tobs. 0",7 pér. 


l'obs. O",? pcr. 


Pobs. 0-,7 pér. 


Tobs. 0-,7 pér. 


AVRIL 26. 


Mai i3. 


Juin i. 


Juin 21. 


Juillet 6. 


h 


h 


h 


h 


h ' 


5,8 6i3 12,5 


3,3 656 16,5 


4,6 58i 17,9 


0,8 682 16,6 


3,0 632 21,2 




5,2 65o 17,2 




1,1 683 16,7 


3,6 632 21,7 


Avril 28. 


5,8 65o 1-8,0 


Juin 3. 


1,8 683 16,9 


4,5 634 '^2,7 


2,4 625 i3,i 
5,2 617 i3,7 


6,7 648 17,7 




2,0 683 17,0 


4,8 634 22,9 


7.7 646 17,6 


4,1 621 17,4 


4,7 686 18,9 
5,2 685 19,1 


5,2 633 22,9 


5,8 6i5 14,7 


Mai 14. 


Juin 4* 


5,7 685 19.7 


Juillet 7. 


Avril 29. 


3,4 609 18,2 


4,8 621 17,7 


Juin 22. 


1,1 637 21,5 


2,4 6i5 14,3 


Mai i5. 






1,3 638 21,1 


5,2 609 14,6 




Juin 6. 


6,0 685 19,7 


1,8 638 21,4 


5,3 609 14,8 


2,6 616 21,7 


4,4 590 22,1 


0,1 661 17,3 
0,6 660 16,8 


2,0 640 21,7 
3,0 64i 22,3 


Avril 3o. 


Mai 16. 




1,1 660 16,7 


3,3 641 22,5 




3,5 612 22,3 


Juin 7. 






2,5 598 i5,7 
4,5 591 16,2 


2,7 567 21,3 


5,0 589 22,3 


Juin 23. 


Juillet 8. 


4,9 591 16,3 


Mai 17. 


4,5 557 18,6 


6,1 65i 19,5 


7,1 642 23,7 


5,2 591 16,3 






11,7 629 21,2 


4,5 643 23,7 


5,3 590 16,4 


3,6 569 21,6 


Juin 8. 


11,8 628 21,3 


5,2 644 24,6 


5,6 590 16,4 
5,8 590 16,3 


5,8 577 22,0 
6,7 58o 21,9 


5,1 555 19,2 


0,1 597 18,6 
0,6 595 18,0 


5,8 645 25,4 




7,3 582 21,8 




0,8 595 18,0 


Juillet 9. 


Mai 3. 


7,7 583 21,8 


Juin i3. 


1,1 595 18,2 




2,7 610 i3,o 


Mai 18. 


5,4 616 17,7 


1,3 594 18,4 
1,8 591 18,9 


7,2 643 26,2 
10,1 634 25,5 


Mai 4. 
2,7 C14 14,8 


2,8 623 18,0 


Juin 16. 


2,0 590 19,1 


11,2 632 27,8 
11,7 63i 27,8 


5,8 619 i5,4 


Mai 19. 


0,1 618 20,1 


Juin 24. 




5,9 620 i5,7 
6,2 620 i5,5 
6,7 620 i5,3 


3.7 625 18,3 

5.8 624 18,0 


1,1 618 21,0 
2,0 618 21,7 
5,7 601 22,8 


6,2 567 22,3 


Juillet 10. 
4,5 598 24,3 


1,1 621 i3,9 


Mai 20. 




Juin 27. 


5,2 597 25,6 


1,7 6'9 '4,7 


3,8 610 17,1 


Juin 20. 


0,6 643 16,4 


5,5 596 25,6 
5,8 596 26,0 


Mai 5. 

2.8 6i5 15,5 
4,5 6o3 iG,3 

4.9 <>oi 16,7 
5/^. 599 16,7 


Mai 24. 

4>o 596 17,4 

Mai 25. 


5,9 611 19,9 

10.1 6o4 20,3 

10.2 604 20,3 
ii,i 6o3 20,2 


0,8 643 16,3 
1,1 64a i5,9 
1,3 643 16,0 
1,6 643 16,3 
1,8 643 16,7 


Juillet ii. 

7,3 593 27,2 
11,2 579 27,8 






2,0 643 16,8 


i/,7 579 28,0 
12,6 577 28,2 


5,3 598 16,7 


3,4 548 22,7 


Juin 21. 




Mai 8. 


Mai 26. 


6,0 6ji 18,6 
0,1 682 16,4 


JCII.LKT 5. 


4,5 584 23,5 
5,2 584 24,5 


•^3,0 5'Î9 9,7 


4,2 547 21,2 


0,6 682 16,4 


6,9 617 21,1 


5,8 584 24,8 
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Pressions barométriques et température». 



T. sid. Pres- 


T. sid. Prcs- 


T. sid. Pres- 


T. sid. Près- 


T. sid. Pres- 


de sioa Tem- 


de sion Tem- 


de sion Tem- 


de sion Tem- 


de sion Tem 


robs. 0-,7. pér. 


l'obs. 0-,7 pér. 


l'obs. 0-,7. pér. 


Tobs. 0-,7. pér. 


robs. 0-,7. pér. 


Juillet 12. 


Juillet 28.' 


Août 12. 


Août 28. 


Septembre r9. 


h 


h 


h 


h 


h 


7,4 583 26,5 


i3,o 618 21,5 


9,4 625 21,7 


7,5 614 20,3 


10,1 G17 i3,i 


11,7 583 26,2 


i3,3 618 21,8 


6,7 639 ao,i 




10,2 616 i3,3 


5,2 641 23,8 


i3,5 618 21,6 


7,7 638 21,3 


Août 29. 


11,0 Gi5 14,1 


5,8 64i 14,7 










6,7 640 25,2 


Juillet 3r. 


Août i3. 


10,5 606 21,9 
11,9 602 24,1 


Septembre 20. 


Juillet i3. 


7,6 63i 22,4 


9,5 63i 22,7 


i3,4 595 25,7 


10,1 583 12,3 




7,7 63o 23,6 


11,2 626 22,9 


14,2 593 25,7 


10,2 58i 12,3 


7,5 640 25,4 




|3,4 616 23,2 


14,7 592 25,7 


11,0 579 12,7 


Juillet i5. 


Août i. . 


i3,8 6i5 23, i 


Septembre 4. 


Septembre 21. 


5,3 626 27,0 


8,7 63o 23,8 


Août i5. 


• 9,3 607 16,9 




5,5 627 27,1 
5,8 627 27,3 


5,8 63o '23,4 
7,6 634 25,8 


7,6 634 21,4 


Septembre 5. 


11,9 577 i3,7 
9,3 566 12,7 


6,7 629 27,6 


7,7 634 25,8 






10,1 566 i3,5 




Août 16. 


10,9 601 19,9 


10,2 566 i3,7 


Juillet 16. 


Août 2. 


i3,4 618 22,1 


i3.4 594 21,1 


11,0 566 14,3 


7,7 628 28,4 


8,8 633 26,2 


14,2 6j7 22,1 
14,5 tfi5 22,1 


i5,5 587 21,7 
Septembre 16. 


Septembre 22. 


Juillet 21. 


i3,o 633 2b, 4 
i3,3 633 26,5 


i5,2 6i3 22,0 
7,5 569 23,2 


17,3 621 i5,8 


11,9 566 i5,o 


5,2 61 4 22,1 


i3,4 633 26,5 




17,9 620 i5,6 




5,3 6i5 23,4 


5,8 652 25,5 


Août 17. 


9,3 625 i5,7 


Septembre 23. 


5,8 6i5 23,8 


6,7 65i 26,3 




10,1 625 i6,7 


10,1 566 i3,5 


6,7 6i5 24,7 


7.5 649 a6,6 

7.6 65o 27,2 


9,7 552 24,3 


11,0 624 17,6 


11,0 564 14,6 


Juillet 22. 


7,7 649 27,5 


Août 18. 


Septembre 17. 


Septembre 24. 


8,1 614 25,8 


Août 3. 


r4,2 589 20,6 


11,6 624 17,9 


12,1 j6i i5,2 


7,6 597 25,4 




14,7 589 20,1 






Juillet 23. 


8,9 640 28,0 
5,8 619 25,7 


i5,o 590 20,1 
i5,5 590 19,7 


Septembre 18. 
8,2 629 i3,5 


Septembre 25. 


8,1 594 26,1 


6,7 619 26,8 


i6,i 592 19,5 


9,3 630 14,4 


10,1 592 i3,7 


11,7 585 26,1 


7,5 616 27,8 




9,4 629 14,5 


10,2 593 14,0 


12,6 582 26,5 


7,6 616 27,8 


Août 19. 


10,1 627 i5,3 


11,1 596 l5,2 


12,8 58i 26,5 


7,7 6i5 2H,o 


9,9 600 21,1 


10,2 628 i5,6 








11,0 628 16,5 


Septembre 26. 


Juillet 27. 


Août 4- 


Août 24. 


Septembre 19. 


12,2 594 i5,9 


5,8 618 20,0 








i3,5 592 16,0 


6,7 619 20,9 


8,9 610 28,4 


7,5 620 16,3 


11,7 627 16,5 
8,2 619 11,7 


i3,7 592 16,9 


Juillet 28. 


Août ii. 


Août 27. 


8,9 617 11,9 
9,3 618 12,3 


Septembre 28. 


8,5 617 21,8 


6,7 624 19,4 


10,4 63o 18,2 


9,4 618 12,3 


12,3 594 16,3 
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Pressions barométriques et températures. 



T.sid. Pres- 




T.sid. Pres- 


T.sid. Pres- 


T.sid. Pres- 




T.sid. Pres- 


de sion 


Tcm- 


de sion Tem- 


de sion Tem- 


de sion 


Tcm- 


dc sion Tem- 


l'obs. O-J 


pér. 


Tobs. 0-,7 pér. 


Tobs. 0-,7 pér. 


l'obs. 0-,7 


pér. 


Tobs. 0-,7 pér. 


Octobre 6. 


Octobre i4- 


Octobre 3i. 


Novembre 


14. 


Novembre 22. 


b 





h 


h 


h 





h 


12,8 573 


i5,8 


16,1 583 12,7 


17,2 595 12,7 


20,2 717 


10,2 


18,6 461 6,j 






16,4 583 12,7 


17,5 595 12,7 


21,4 7i5 


10,2 


18,8 46i 6,4 


Octobre 


10. 


16,6 582 12,5 


17,7 59.> 12,5 






19,0 462 6,4 






17,9 58o 12,0 




Novembre 


i5. 


i3,4 469 3,0 


12,3 634 


II, I 


18,2 578 11,9 
12,7 576 11,0 


Novembre 3. 


i5,3 727 


10,7 


14,2 47' 4,4 


• Octobre 


II. 




14,5 683 10,3 


17,5 719 


10,4 


Décembre 20. 


i3,i 63i 


ïi,7 


Octobre i5. 


«Novembre 4. 


17,7 718 
18,6 715 


10,4 
10,4 


i5,5 679 3,3 


14,7 622 


12,3 


i3,3 575 11,3 




18,8 713 


10,3 


i5,7 679 2,9 


i5,o 622 


12,5 


i5,o 571 12,0 


i4,6 661 10,0 


18,9 713 


10,2 


16,4 680 3,5 


i5,2 622 


12,6 


i5,2 571 12,0 


16,6 648 10, I 






16,6 679 3,5 


I 5 , 5 620 


12,6 


i5,5 571 12,3 


16,7 647 10,1 


Novembre 


16. 




i5,9 619 


12,7 


i5,9 570 12,1 


17,2 645 10,1 


. 




Décembre 21. 


16,2 618 


12,7 


19,1 570 11,3 


17,5 644 10,1 


14,2 687 


7,0 




10,9 632 


10,2 




17,7 644 10,2 






17,9 678 5,1 


11,2 632 
11,7 636 


10,5 
iï,7 


Octobre 20. 


Novembre 7. 


Novembre 


>7- 


20,9 671 5,r 
2i,7 672 4,9 


12,4 639 


12,3 


i3,G 662 16,2 


•» 


i5,5 686 


8,4 


22,0 672 4,8 








i3,4 582 9,4 


17,5 681 


8,2 


16,4 674 1,9 


Octobre 


12. 


Octobre 26. 


Novembre 12. 


17,7 680 
17,9 ti^o 


8,2 

8,2 


16,6 674 2,0 


i3,2 640 


12,9 


14,0 648 14,3 




18,3 680 


8,2 


Décembre 22. 


14,7 64i 


i3,5 




i5,i 654 14,0 


18,6 680 


8,1 




14,8 641 


'3,7 


Octobre 27. 




18,9 <'79 


8,0 


18,0 670 2,9 


iâ,o 641 


i3,7 




Novembre i3. 






21,0 667 3,7 


i5,5 641 


i3,7 


14,1 641 i3,5 


i3,4 7'o 8,3 


Novembre 


18. 


21,5 666 3,5 
21,8 666 3,3 


Octobre 


i3. 


Octobre 28. ^ 


i4,2 713 9,3 


18,0 666 


7,0 


22,3 666 3,3 


14,9 670 


i3,9 


14,2 6o5 12,2 




18,3 666 


7,0 




16,4 662 


i3,6 


17,7 597 12,7 


N'ovbmbre 14. 


18,6 665 


7,0 


DÉCEMBRE 27. 


12,6 600 


11,6 


I7i9 597 12,7 














18,6 597 12,5 


i5,3 713 10,7 


Novembre 


22. 


21,4 63o 4,1 


Octobre 


14. 




17,5 7i3 11,2 






22,0 63j 3,9 






Octobre 3i. 


17,6 713 11,4 


i5,8 461 


7,3 




i3,3 598 


",9 




18,3 713 11,3 


17,7 460 


6,9 


DÉCEMBRE 28. 


14,9 587 


12,9 


14,3 601 12,7 


18,6 713 11,3 


18,3 461 


<S9 




i5,5 585 


i3,o 


16,4 595 12,9 


18,8 715 11,2 


18,4 46i 


6,5 


18,5 696 2,1 
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III. — Réductions des observations • 

Disposition des Tableaux. — L'ensemble de la réduclion des observations 
comprend les pages A. 27 à A.49- 

La correction moyenne C^ de la pendule et la correction moyenne de colli- 
mation sont inscrites en tête de chaque série. 

La première colonne des Tableaux renferme le nom ou la désignation de 
l'astre observé. Les usages en cette matière sont parfaitement connus. 

Les lettres S ou I placées, dans cette colonne, à la suite du nom d'un astre, 
désignent le bord supérieur ou le bord inférieur, tel qu'on le voit à l'œil nu et 
non dans la lunette. 

Les lettres PI, placées à la suite du nom d'une étoile, indiquent les passages 
inférieurs. ' 

Le nombre placé à la suite de la désignation d'un astre autre que la Lune re- 
présente les minutes écoulées entre le passage de l'astre au méridien et l'époque 
de l'observation de distance polaire; il est affecté du signe -h ou du signe — , 
selon que cette époque a suivi ou précédé le passage au méridien. Pour la Lune, 
ce nombre indique le temps qui sépare l'observation d'ascension droite de celle 
de distance polaire; il a le signe -H ou le signe —, suivant que cette dernière 
observation a suivi celle du passage du premier bord, ou précédé celle du passage 
du second bord. Pour les astres ayant un diamètre sensible, le bord observé en 
ascension droite est désigné par les notations abrégées i*'^ ou 2*. 

Le nombre N des fils auxquels le passage a été observé est inscrit dans la 
deuxième colonne. 

La troisième colonne contient, sous le titre Passage observé^ les secondes 
de la moyenne des passages observés de l'astre aux fils employés aux observa- 
tions. 

Les secondes du passage corrigé en raison de l'inclinaison de l'axe de rotation, 
de l'azimut, de la collimation de l'axe optique et de l'aberration diurne sont 
inscrites dans la.quatrième colonne, intitulée T. 

En retranchant de chaque ascension droite calculée la valeur correspondante 
de T, on a obtenu les corrections G^ de la pendule fournies par chacune des 
étoiles fondamentales et dont l'ensemble a servi à déterminer la correction 
moyenne G^; elles se trouvent inscrites dans la cinquième colonne. 

On trouve, dans la sixième colonne, sous le titre Lecture^ la moyenne des 
lectures des divisions du cercle obtenues à l'aide des six microscopes. 

Sous le titre Microm.y on inscrit, dans la septième colonne,' la lecture 
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micrométrique correspondant à la moyenne des pointés effectues à l'aide d'un 
fil mobile horizontal. 

La huitième colonne contient la réfraction, regardée comme positive ou 
comme négative, selon que l'astre passe au méridien, au Sud ou au Nord du 
zénith. La distance polaire apparente de l'aslre, la hauteur du baromèlre et la 
température extérieure sont les trois arguments du calcul de la réfraction. On 
a fait usage des Tables usuelles destinées à faciliter la réduction des obser- 
vations méridiennes^ construites d'après celles de Caillet. 

Les corrections individuelles de coUimation fournies par chacune des étoiles 
fondamentales, et qui ont servi à calculer la correction moyenne de collimation, 
se trouvent dans la neuvième colonne, sous le titre Correct, de coll. 

La dixième colonne renferme l'ascension droite apparente, qui est égale à la 
valeur de T. augmentée de la correction de pendule C^. 

La distance apparente au pôle Nord a été calculée en ajoutant la correction 
moyenne de collimation et la réfraction à la valeur de la lecture corrigée en 
tenant compte : i** des erreurs de la graduation du cercle; 2^ de la valeur des 
tours de vis des microscopes; 3** de la flexion; 4** de l'intervalle réduit en 
minutes et secondes entre la position occupée par la lunette dans le pointé 
et celle qu'elle aurait occupée si le pointé eût été fait sous le fil mobile placé par 
2o^oP,o; 5** de la réduction au méridien et de l'inclinaison des fils lorsque 
l'astre a été observé en dehors du méridien. Lorsque Tastre observé est le Soleil, 
on a, dans ce dernier cas, vu la nécessité de rapporter les observations des deux 
bords' au même moment, ramené chacune d'elles à l'heure du passage du 
centre au méridien : l'angle horaire servant à calculer cette correction est inscrit 
dans la première colonne à la suite du synvbole 0. Les distances polaires appa- 
rentes sont données dans la onzième colonne. 

On n'a point conclu les ascensions droites et les distances polaires appa- 
rentes des fondamentales lorsque le groupe de ces étoiles, employé au calcul de 
la correction de pendule C'^ ou de la correction moyenne de collimation, s'est 
trouvé en comprendre moins de quatre. 

Toutes les observations du service de jour ont été faites au chronographe, à 
l'exception de la série du i5 novembre, dont les astres ont été observés à l'œil 
et à l'oreille. 

On trouvera, du reste, la discussion complète des procédés d'observation 
dans le Volume de 1 874. 
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Passage Correct. Asc. droite Dist. app. 

Noms. N, observé. T. C. Lecture. Microm. Réfract. de coll. apparente, au pôle nord. 

Observations faites au chronographe. 

Observateur F. Boqubt. 

C'^,= — 39% 37 — o',o2o(T — r7^6). Correclion moy. de coll. = — 24'',3. 

Janvier 8. » s o , , i p , u m > 

9(9.«— ï) 8 28,08 30,19 108^43. e' 6 20.2,6 H-i43'',i i6.i3.5o,85 io8!45'. 2'2 

^Hercule 8 4^,10 43,86 -39^44 68.17.58,2 20.0,5 h- 3o, 5 -23^3 16.26. 4, 5i 68.18.3,2 

Ç Hercule 8 16, 38 18,11-39,40 58.i3.33,2 20.1,6 4-18,3-24,716.37.38,76 58. 13.24, y 

£ Hercule 8 13,29 1 5, 02 -39,38 58.56. 2,1 20. 0,0 -1- 19,1 -2^,2 16. 56.35,66 58.55.55,6 

a Hercule 8 41, 63 43,38-39,36 65. 2.5i,8 20.3,0 -h 26,3 -23,8 17. u. 4,02 65.2.49,0 

a Ophiucbns 6 5,17 6,98-39,47 77.21.55,7 20. 5,3 -h 43,4 -a3, 8 17.30.27,61 77.22. 7,8 

fx Hercule 8 18,28 20,02-39,30 62.13.21,6 20. o,3 -{-22,8-23,3 17.42.40,65 62.13.19,1 

Véga 8 17,38 19,10-39,36 5i.i8.32,2 20.1,3 4-10,6-25,618.33.39,71 51.18.16,7 

P» Lyre 8 8,34 10,06-39,36 56.45.3,6 20,4,1 -h 16, 5 -25,3 18.46.30,67 56.44.5o,5 

Y Lyre 4 57,32 59^04 -39, 3o 57.26.40,2 20. 6,7 -+- 17,3-25,0 18.55.19,64 57.26.26,0 

Janvier 9. 

O (!"— I) — 0™,52. 8 40,10 42,26 112.13.9,6 3.22,3 -M73,2 19.16.2,86 II2.32.l3,0 

©(2*— S)-f-o",i5. 8 1,69 3,85 112. i3. 9,6 35. 59,0 4-168,1 19.18.24,45 m. 59. 36, i 

Janvier 13. 

a Ophiuchus 8 7,55 9,30-41,69 77.21.56,6 19.57,6 +41)9-^9,9 17. 3o 77.22 

Véga 8 19,84 21,46-41,65 5i. 18.37,3 19.59,3 -^ 10,2 -3o, 7 18. 33 5i.ï8 

Janvier ÎA. 

P Pégase 8 46,82 48,49-41,74 62.26.19,0 20. 2,1 4-22,3-29,422.59 62.26 

C'^ = — 42', 19 — o',o2o(T — i7'*,8). Correction moy. de coll. = — 27', 8. 

9(a*— I) 8 5,10 7,20 110. 0.53,2 20. 0,0 4-i5o,i 16.43.25,03 

oHercule 8 44,67 46,34-42,19 65. 2.56, 1 20. 2,3 -^ 25,9 -27,5 17. 11. 4,16 

a Ophiuchus 8 8,09 9,84-42,21 77.21.59,8 20. 4,4 4- 4^**8 -27,2 17.30.27,66 

fji Hercule 8 21, 35 23,01-42,18 17.42.40,82 

Véga 8 20,39 22,01 -4^,19 51.18.40,4 ao. 4,2 4- 10,5-28,8 18.33.39,80 

Janvier 15. 

0(1*' — I)— o'",49. 8 45,88 48,00 111.16.44,3 a. 44, 3 4-162,5 19-42. 5,77 

0(2«— S)4-o'",28. 8 6,39 8,5i 111.16.44,3 35.22,5 4-157,9 19.44.26,28 



110. 


. 2.54,4 


65. 


.2 


77. 


,22 


62. 


.i3 


5i. 


,18 


m. 


36.10,7 


111. 


3.33,0 
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Noms. 



Passage 
N. observé. 



T. 



Correct. Asc. droite Disl. a pp. 
Lecture. Microm. Réfract. de coll. app. conclue. aapôlenor4. 



Janvier 20. , , 

O(i-'-I)— o~,47- 8 i2,5o i4,58 

©(2'; 8 3a, 14 34,22 

JanYier 28. 

0(i«'— I)-HO™,56. 8 51,89 53,87 

0(2'-S)H-o«»,34. 8 9,72 11,70 



Observateur F. Boqubt. 



or* t P 

110.19.38,8 3.46,0 



-160,6 



108.27.27,4 3.37,3 -hi4i,7 
108.27.27,4 36. 10,3 -f-i38,o 



h m s 
20.3 


110*38 


20.5 


110.21 


20.37 


108.45 


20.39 


108. i3 



Correction moy. de coll. = — 25', o 



JauTier 29. 

Nadir à 23*45™ 

a Andromède 8 

y Pégase 

^ Baleine 4 

C Alidromède 7 

Polaire — i"*,59 12 



10,47 Ï2,i6 -46Î96 



3o,94 
0,16 
58,5 



32,89 -47>ia 
1,85 -47,00 
"4,9 



221. 10. i3, 7 
61.26.21,1 
75.20.48,4 

108.29. 9,8 

65.i5.i3,i 

i.i3.i8,7 



19.59,0 

19-59,7 
20. 2,7 
20. 5,3 
19.58,5 
20. 4,1 



H- 21,8 -24^7 o. 3 

-i- 40,0 -25,1 o. 8 

H-i39,9 -25,4 0.38 

-h 27,6 -25,7 0.42 

— 49,4 -a3,9 1.24 



61.26.16,9 

75.20.59,5 

108. 3o. 58, 5 

66.15. i5, 8 

1.11.59,8 



C^ = -- 47", 5o — o»,o25(T — 23", 4 ). Correction moy. de coll. = — 25", 5. 

Janvier 30. 

0(i*'— I)— o'°,46. 8 8,70 10,65 107.55.58,6 3.34,2 -+-i37,2 20.45.23,22 

0(2"— S)H-o'»,i8. 8 26,15 28,10 107.55.58,6 36.12,4 -+-i3.3,7 20.47.40,67 

7) Pégase 8 i5,i8 16,87 -47,46 60. 16. 56, 3 20. 4,4 -+- 20,0 -24,7 22.38.29,39 

a Pégase 8 43,85 45,57-47,48 75.i8,3i,o 20. 5,3 h- 39,1 -25,6 22.59.58,08 

i Andromède 8 10,94 12, 65 -47,47 47'ï6. 0,6 20. 1,2 -4- 6,2 -25,7 23.33. 25,i5 

(p Pégase 8 21,68 23,39-47,59 71.24.37,5 20.0,9 h- 33,6 -25,8 23.47.35,88 

a Andromède 8 10,99 12, C8 -47,49 61.26.23,8 20. 0,9 -h 21,3 -25,5 o. 3.25, 16 

Cp = — 49*,9i — o',o25(T— i8'',9). Correction moy. de coll. = — 24',3. 
Février 2. 

9(2«— I)i 8 35,74 37,81 . 112. o. 6,0 t2o. 1,5 -f-i64j7 18.20.47,91 

9 (S) 112. o. 6,0 20.17,2 -i-i64,7 ■ 18.20 

Véga 8 28,28 29,99-49,81 51. 18. 38, 3 20. 1,0 -+- 10, 3 -24,3 18.33.40,09 

P»Lyre 7 19, 35 21,06-49,96 56.45. .8,4 20. 2,4 •+■ 16,1 -24,2 i8.46.3(,i5 

Y Lyre 7 8,3o 10,01 -49,91' 57.26.43,9 20. 2,2 -+■ 16,8-24,4 18. 55. 20, 10 

P' Cygne 8 38,23 39,94-49,95 62.14.35,4 20. 2,1 -+-22,2-24,1 19.26.00,02 

C;, = — 5o%65 — o',o25 (T — 23\6). Correction moy. de coll. = — 24',8. 

Février 3. 

yLyre 8 8,99 10,70-50,58 57.26.44," 20. 2,0 ■+■ 17,1 -24,8 18.55.20,17 

?(2*) 4 28,25 30,29 19.22.39,75 

Février 4. 

0(ie-_I)_o",44. 8 37,50 39,50 106.31.43,2 3.36,5 H-i27,i 21. 5.48,91 

0(2« — S)-+-o",i8. 8 53,54 55,54 106.31.43,2 36. 7,4 H-i'i4,o 21. 8. 4,95 

e Poissons 8 46, 4© 48,20-50,77 82.37.14,3 19.59,7 -4- 5i,o -24,9 0.57.57,52 

P Andromède 8 10,27 11,98 -5o, 63 54.53.24,7 20. 1,4 -t- i4,i -24,2 i. 4.21,29 

6^ Baleine 8 2,17 4,08 -5o, 83 98.39.51,0 20.2,8 -i- 90,5 -25,4 1.19.13,39 

Polaire ii 56,4 10,9 1.24 



108.14.12,0 
107.41.35,5 
60.16.45,0 
75.18.38,3 
47. "5.39,3 
71.24.44,1 
61.26.17,3 



lt2. 2.23,5 
112. 2. 8,2 

5r. 18.22,8 
56.44.56,7 
57.26.32,8 
62.14.30,3 



57.26.32,9 
110.27 

106.49.44,6 
106. 17. i5,7 
82.37.39,4 
54.53.12,2 
98.40.52,9 
1.12 
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Noms. 



Passage 
N. observé. 



T. 



Correct. Asc. droite Dist. app. 
Lecture. Microm. Réfract. decoll. app. conclue, au pôle nord. 



ObSERVATEUH F. BOQUET. 

Ci, = — 5i%69 — o',oa5(T— i8\8). 

Février 5. • t . 

Véga 8 3o,2o 31,91 -5i,68 

9(îi*) 8 «7,87 19,94 

Y Lyre 6 10,16 11,87-51,70 



h m » 
18.33 


• ,1 

5i.i8 


i8.36.!î8,25 


112. I 


18.55 


57.26 



C^ = — 54', 39 — o',oa5(T— i7'',9). Correction moy. de coll. =-~24',7. 

FéTrier 9. • , . i p . 

C(2'— I)— i",io. 8 17,18 19,21 io8.ii'.ii'2 6.8,0 -M38',a 16.47.24,85 

6 Hercule 8 29,10 30,80-54,29 58.56. 10,1 19.59,5 h- 18,7 -24;7 16. 56. 34, 43 

Tj Ophiuchus 8 44,67 46,60 -54,48 105.34.49,0 20. 8,8 -M2i,2 -24,6 17. 4.52,23 

Véga 8 33, o3 34,74 -54, 4© 5i. 18.41, 3 2.1,5 -f^ .10,4 -25,2 18. 33. 4o, 33 

p» Lyre 8 23,94 25,64-54,39 56.45.6,6 19.58,9 -+-16,2-24,118.46.31,23 

9(2'— I)...-. 8 15,59 17,60 111.48.37,8 20.2,3 -4-164,2 18.57.23,18 

Ç(S) . 111.48.37,8 ao.i5,3 H-i64,2 18.57 

CJ, = — 55', 23 — o",o25(T — i8**,9). Correction moy. de coll. = *- 24", 8. 
Février 10. 

C(a*) 8 4i,55 43,59 17.40.48,39 

Véga 8 33,84 35,55-55,18 5i. 18.40,7 20.0,8 4-10,2-25,018.33.40,33 

P» Lyre 8 24,77 26,47-55,19 50.45.9,1 20.0,2 + 15,9-24,718.46.31,25 

Y Lyre 8 i3,82 i5, 52 -55,25 57,26.44, ' 20. a,2 + 16,7-24,5 18.55.20,29 

9(2"— I) 8 3o,o5 32,06 111.44.31,4 20. 3,8 H-i6o,2 19. 2.36,83 

9 (S) 111.44.31,4 20.19,2 H-i6o,2 19.2 

P» Cygne 8 43,73 45,43 -55, 3o 62.14.37,1 20.0,6 +21,9-25,119.26.50,19 

Février 11. 

0(i*'— I)— o™,48. 8 44,08 46,00 104.21.44,9 3.29,3 -Mi3,4 21.33.50,71 

0(2«— S)-*-o'",2i. 8 58,64 60, 56 104.21.44,9 35.59,5 -t-110,7 21.36. 5,27 

Véga 8 34,37 36,08-55,69 5i. 18.40,1 20.0,5 -+-10,6-24,818.33 

Février 13. • 

0(i''— I)--o",48. 6 38,52 40,44 103.42.36,1 3.45,9 -Mii,3 21.41 

0(2«— S)-+-o",i9. 8 52,73 54,65 103.42. 36,1 36.i5*,8 H-io8,8 21.43 

a Andromède 8 19,74 21,44-56,36 61.26.27,4 20. 1,7 -+-21,2-25,8 o. 3 

Février 17. 

Nadir à a3*'45". . . . . 221.10.11,9 20. 0,0 

Polaire -+- o'",24 ... . i.i3.i5,i 20. 2,2 —47,7-21,5 1.24 



108.26.53,4 
58.56. 3,4 
io5.36.i5,6 
■51.18.25,0 
56.44.58,0 
iii.5o.56,3 
III. 5o. 41, 3 



51.18.24,9 
56.44.58,7 
57.26.34,3 
111.46.42,2 
111.46.26,9 
62.14.32,6 

104.39.39,8 

104. 7. '12,1 

5i.i8 



104.0 
103.27 
61.26 



1.12 



C^ = — 6o',2o— o',o2o(T— i**,7). Correction moy. de coll. = — 21*, 4. 

Février 18. 

9 (a*— S) 8 i3,25 i5,25 110.47.56,1 20* 7,0 -m58,6 19.44 iio.5o 

Février 19 

Q(,«— I)_o'»,44. 8 5,19 7,08 101.39, 7,5 3.43,0 -+-io5,3 12. 5. 6,95 ioi.56.44,6 

0(2'— S)-+-o'»,24. 8 18,17 20,06 101.39. 7, 5 36.i3,3 -+-103,0 22.7.19,93 101.24.17,1 

Nadir à o''4o"" 221.10.12,8 20. 1,9 

P Andromède 8 19,62 21,32-60,21 54.53.23,7 20. 1,4 -+- 14, 4 -21, 3 i. 4 54.53. 14,8 

Polaire -+- o", 10 20 54, i 10, 5 • i.i3.i5,7 20. 1,1 — 49,6-21,1 1.24 1.12. 3,2 

P Bélier 8 18,60 20, 3i -60, 23 69.39.34,1 20.1,9 -+- 32,i -21,4 1-49 69.39.42,1 

ex Bélier 8 44,12 45,82-60,16 66.59.26,7 20.2,1 -+-28,7-21,7 2. 1 66.59.30,6 



A.3o 



GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN. — 1904. 



Noms. 



Passage 
N. observé. 



Lecture. 



Correct. Asc. droite Dist. app. 
Microm. Réfract. decoll. app. conclue.* aupôlenord. 



Février 23. 

0(i--I)-o™,44. 8 

0(2"— S)-hO",25. 8 

a Andromède 8 

Nadir à o'^iS" 

a Cassiopée 8 

Y Cassiopée 8 

P Andromède 8 

Polaire -+- o^^a; 20 

Algol. 8 

Bélier 7 

a Persée . . . *. 8 

J Taureau 8 

C(i"-I)-+-i"\i4. 8 

T) Taureau 8 

Ç Persée 8 

Ç('2*-S) 8 

Février 24. 

0(i'^-I)-o'",46. 8 

0(2«-S)-4-oM4. 8 

Mars 5. 

0(i*^-l)-o-,4o. 8 

0(2'--S)-hO".2O. 8 

Mars 8. 

0(i"-I)-o™,4o. 8 

0(2« — S)-+-o"',26. 8 

g;, = 

Mars 13. 

9(2^-S) 8 

Mars 14. 

0(i--.I)-o-,4i. 8 

0(2«-S)-ho-,39. 8 

^Polaire -f- i'",o5 10 

Nadir à 1^40™ 

Algol 8 

a Persée 8 

Persée 8 

T^ Tau reau 8 

S Persée 8 

X Taureau. 8 

Mars 16. 

0(1").. 4 

a Persée 8 

Mars 17. 

0^,"_i)_o-,39. 8 

©(2«-S)-hO™,29. 8 

Mars 18. 

1] Taureau 7 



Observateur F. Boquet. 
: — 2',io — o',o2o(T — a^'jS). Gorrcclion moy. de coll. = — 23', 2. 



:— 12', 91 — o',o2o(T — S'^jG). Gorrcclion moy. de coll. = — 23', i. 
48,95 5o,8o 104.20.42,9 20. 2,4 -hi»4,8 21.44 



104.2a 



12,87 14,64 

22,9.8 24,o5 
46,3 6,0 

6,40 8,12 -12,88 

39,17 40,94 -12,86 

16, 58 18,34 -12,89 

58,02 59,71 -12,95 

17,25 18,94 -12,96 

32,99 34,70 -12,89 

33,16 34,90 

40,20 41,92 -13,89 

12,98 14,72 

22,28 24,02 

0,11 1,76 -i5,07 



92.34.21,1 3.48,0 

92.34.21,1 36. 7,3 

1.13.26,0 20. 3,7 

^.21. 10. i3,3 20. 0,4 

49.25. 6,3 20. 1,6 

4o . 29 . I 2 , 9 20 . 1,5 

42.3 1 .3o, 4 20. -1,6 

66.11.34,6 20. 2,5 

58.24. 1^,6 20. 1,4 

77.46.46,4 20. 4,7 



91.23.19,2 3.5i,9 
91.23.19,2 36. '7,8 



73,0 




23.35 • 


92.51.18,9 


71,6 




23.37 


92.19. 3,5 


48,2 


-24,2 


1.23 


1.12.10,:^ 


8,3 


-22,3 


3. 1.55,22 


49.24.49, > 


0,7 


-^3,9 


3.17.28,04 


40.28.46,8 


1,4 


-22,6 


3.36. 5,43 


42 3i. 6,2 


•i6,9 


-22,8 


3.41.46,80 


66.11.34,5 


17,8 


-22,7 


3.48. 6,o3 


58.24. 6,9 


42,7 


-23,2 


3.55.21,78 


77.47. 0,0 






23.42 


91.48 






3.17, 


40.28 


70,6 




23.46 


91.40 


69,2 




23.48 


91. 7 



• 


s 




e t n 


i P 


» 




h m s 


, , 


27,98 


29,83 




100.13. 6,7 


3.38,8 


+ 98,8 




22.20. 27,81 


100.30.39,2 


40,47 


42,32 




100. i3. 6,7 


36.11,0 


-+- 96,7 




22.22.40,30 


99.58.10,1 


25,43 


27,11 - 


2:14 


61.26.31,0 
221.10.14,4 


20. 5,6 
20. 1,8 


-+- 21,8 


-24:5 


0. 3.25,o5 


61.26.22,0 


3,19 


4,96 - 


a, 08 


33.59. 7,9 


19.20,9 


- 7,4 


-25,3 


0.35. 2,89 


33.59.15,5 


54,28 


56, 14 - 


1,96 


29.48.42,6 


20. 5,5 


— 11,9 


-22 , 2 


0.50.54,07 


29.48. 1,4 


21,42 


23,11 - 


2,05 


54.53.26,5 


20. 1,1 


+ i<,4 


-23,6 


1. 4.2i,o3 


54.53.16,0 


5i,7 


8,6 




I.i3.ï8,2 


20. 0,9 


- 49,5 


-22,9 


1.24 


1.12. 4,1 


56,09 


57,79 - 


2,14 


49-25. 3,3 


20. 0,4 


H- 8,6 


-23,1 


3. 1.55,68 


49.24.47,6 


9»i« 


10,81 ~ 


2,21 


70.38. 7,7 


20. 2,9 


-+- 33,5 


-23,0 


3. 6. 8,69 


70.38.14,6 


28,93 


3o,66 - 


2,07 


40.28.50,8 


19.43,0 


- 0,7 


-22,6 


3.17.28,54 


40.28.43,1 


58,63 


60, 36 - 


2,12 


80.35.52,4 


20. 2,0 


-+- 48,7 


-21,9 


3.21.58,24 


80. 36. 14,3 


3i,58 


33,35 




76. 8.i5,6 


20.10,0 


+ 41,4 




3.32.31, 23 


• 76. 8.22,7 


47,55 


49,24 - 


2,12 


66.11.30,9 


20. 0,6 


^- 27,7 


-22,8 


3.41.47,11 


66.11.33,3 


6,80 


8,48 - 


2,10 


58.24.12,0 


20. 0,6 


-f- 18,4 


-^.2,9 


3.48. 6,35 


58.24. 5.8^ 


0,37 


2,33 




109.52.52,6 


20. 7,4 


H-i5i,3 




20.10 


109.54 


16,97 


18,82 




99.51.17,8 


3.46,8 


-+- 97,7 




22.24 


100. 8 


29,10 


30,95 




99.51.17,8 


36.17,0 


-*- 95,7 




22.26 


99-36 


56,33 


58,14 




96. 4.59,1 


3.32,9 


-f- 84,0 




23. I 


96.22 


6,77 


8,58 




96. 4.59,1 


35.54,9 


-h 82,3 




23. 4 


95.50 


5,22 


6,99 




9i.55.25,3 


3.41,0 


-*- 78,9 




23.12 


95.12 


15,28 


17,05 




9^55.25,3 


36. 2,8 


-i- 77,4 




23.15 


94.40 



3.41 



66.11 



GRAND INSTRUMENT MERIDIEN. — 1904. 



A.3i 



Noms. 



Passage 

N. observé. T. 



Cp- 



Correct. Asc. droite Dist. a pp. 
Lecture. Microm. Réfract. de coll. app. conclue, au pôle nord. 



Observateur F. Boquet. 
C), = — i6%9o — o*,o2o(T— 3*',5). Correction moy. de coll.= — 25', o. 



2,o4 3,86 

io,32 11,99 -16^89 

43,00 44,72 -16,82 

20,40 22,11 -16,84 

1,97 3,62-16,99 

21,14 22,79 -16,95 



Mars 21. 

9(2*-S) 8 

Mars 22. 

Algol 8 

a Persée 8 

8 Persée 8 

7] Taureau 8 

Ç Persée 8 

Avril 11. 

0(1*^— I) — o'",42. 8 32,38 34, o5 

0(2*— S)-f-o'",35. 8 42,11 43,78 

Avril 12. 

©(!•'•— I)--o",45. 8 i3,54 i5,i3 

0(2'— S)-iro'",i3. 8 23,28 24,87 

Avril 14. 

0(i"-— I) — o'",46. 8 36,88 38,45 

0(2«— S)-+-o™,23. 8 46,75 48,27 

Avril 15. 

0(1*'' — i) — o",43. 8 18,95 20,52 

0(2«— S)4-o",i2. 8 28,99 3o,56 

Avril 19. 

0(1"— I) — o'",4o. 6 10,71 12,28 

0(2'— S)-^o™,3i. 7 21,22 22,79 



ioi!i3'.35'5 


i P 
20. 1,9 


4-i0l',7 






h m 
22.22 


fl 




, « 
IQI.14 


49.25. 5,2 
40.29.14,2 
42.31.32,9 
66.11.36,2 
58.24.15,9 


19.57,2 
20. 6,0 
20. 0,9 
20. 1,2 
20. 0,3 


+ 8,5 
— 0,7 
-i- 1,4 
-f- 27,2 
+ 18,1 


-24:8 
-25,6 

-24,4 
-25,3 

-24,9 


3. î. 
3.17. 

3.36. 
3.41. 
3.48. 


55, 
27, 

46, 

5, 


»Ï0 

82 
,21 

,72 
,88 


49-24.50,8 

40.28.47,7 
42.31. 7,2 
66.11.35,6 
58.24. 7,9 


81.44. 0,3 
81.44. 0,3 


3.47,6 
35.55,0 


4- 5o,2 
•H- 49,2 






1.17 
1.19 






82. 
81.28 


8i.2i.5o,i 
81.21.60,1 


3.39,0 
35.41,9 


+ 48,8 
+ 47,9 






1.20 
1.22 






81.38 
81. 6 


80. 38. 38, 
80. 38. 38, 


3.56,3 
35:54,4 


-4- 46,6 
+ 45,7 






1.28 
i.3o 






80.55 
80.23 


80.17.10,9 
80.17.10,9 


4. 0,1 
36. 0,2 


H- 45.7 

+ 44,9 






i.3i 
1.34 






80.33 
80. 1 


78.52.39,5 
78.52.39,5 


4. 0,9 
35.39,7 


■+- 44,4 
-+- 43,6 






1.46 
1.48 






79. 8 

78.37 



C^ = — 3i*,6i — o',o2o(— 5\3). * Correction moy. de coll. = — 25',3. 



Polaire — o™,5i 20 57,2 18,6 

Avril 20. 

0(i" — I) — o™,4i. 8* 54,56 56,12 

0(2*— S)-4-o'»,29. 8 5,27 6,83 

ÇPersôe 8 35,47 3^,03 

Aldébaran 8 54,55 56, 10 

t Cocher 8 14,39 15,96 

Rigel 8 25 ,25 26,90 

PTaureau 8 43,47 45, o3 

SOrion 8 36,12 37,72 

e Orion 8 5o,54 52, 14 

Ç Orion 8 24,90 26, 5i 

C(n 8 27,48 29,09 

Cocher 8 40,60 42,18 

T) Gémeaux 8 35,23 36,78 

fx Gémeaux 8 39,49 4i,o4 

Avril 26. 

Rigel 8 27,88 29,68 

a Orion 8 3i,2o 32,89 





1.13.32,3 


19- 


58,0 


-47,1 


-25,6 


1.23 


1.12.21 ,0 




78.31.55,2 


3. 


56,7 


+ 43,1 




1.50.24, 58 


78.48.12,9 




78.31.55,2 


35. 


65,7 


-H 42,5 




1.62.35,29 


78.16.18,0 


3i,53 


58.24.22,3 


20. 


3,0 


"+- '7,4 


-25,1 


3.48. 5,45 


68.24.10,4 


-3i,6o 


73.41. 2,8. 


20. 


1,7 


-h 35,7 


-25,5 


4.3o.24,5i 


73.41.10,4 


-31,59 


56.59.25,6 


20. 


1,0 


+ i5,9 


-25,3 


4. 50.44, 36 


56.59.14,1 


-31,67 


98.18. 4,0 


20. 


2,7 


-t- 86,5 


-25,9 


5. 9-55,29 


98.19. 1,2 


3 1,63 


61.28.40,0 


20. 


3,1 


+ 20,7 


-25,1 


5.20.13,42 


61.28.31,0 


-3i,66 


90.21.51,8 


20. 


4,5 


+ 64,7 


-24,0. 


5.27. 6,11 


90.22.25,6 


-3 1,66 


91.15.25,0 


20. 


3,4 


H- 66,8 


-25,2 


5.31.20,53 


91,1b. 1,9 


-3i,65 


9i.59.î3,3 


20. 


4,6 


-h 68,5 


-24,6 


5.35.54,99 
5.47.57,47 


91.59.50,6 


-3i,53 


52.47.58,5 


20. 


1,4 


+ 11,5 


-25,5 


5.53.10,56 


52.47.42,6 


-3i,55 


67.28. 3,9 


20. 


1,4 


+ 27,7 


-25,4 


6. 9. 5,16 


67.28. 3,5 


-3î,59 


67.26.22,9 


20. 


1,7 


+ 27,7 


-26,0 


6.17. 9,41 


67.26.22,3 


-34, 5i 


98.17.55,7 


20. 


2,î 


-+- 89,3 


-21,7 


5. 9 


98. 18 


-34,40 


82.36.24,6 


20. 


1,6 


-f- 5i,i 


-21,8 


5.49 


82.36 



A.32 GRAND INSTRUMENT MERIDIEN. - 1904. 

Passage Correct. Asc. droite Dist. app. 

Noms. N. observé. T. C^. Lecture. Microm. Réfract. de coll. app. conclue, au pôle nord. 

Observateur F. Boquet. 
Cp = — 35*,48— o',o2o(T — 5**,5). Correction moy. de coll. = — 2i',9. 

Avril 28. 

0(i--I)-o™,46. 

0(2'— S)-4-0»,23. 



; Orion . 





• 


s 




•-^ ' ' 


t P 


• h m t 


(1 r * 


8. 


0,78 


2,44 




75.53.43,8 


3.59,2 


H- 40,5 2.20.27,02 


76. 9.59,0 


8 


12,59 


14,25 




75.53.43,8 


35.57,0 


-h 39,7 2.22.38,83 


75.38. 6,0 


8 


28,87 


30,67 


-35^53 


98.17.56,2 


20. 2,2 


-h 89,0 -21^9 5. 9 


98.18 


8 


32,70 


33,89 


-35,43 


82.36.25,4 


20. 2,2 


-\- 5o,7 -21,8 5.49 


82.36 



. Cp = — 35^72 — o^o2o(T — 5^3). Correction moy. de coll. = — 22',4. 
Avril 29. 

©(i*-^ — I)-o'»,46. 8 48, 9î 5o,49 75.35. 0,2 4.3,9 -h 39,8 2.24.14,83 75.51. 10, 3 

0(2*— S)-t-o",23. 8 0,67 2,22 75.35. 0,2 35.57,6 -H 39,0 2.26.26,56 75.19.20,5 

Rigel 7 ^9)î*3 30,88-35,74 98.17.56,2 20. 1,0 +88,6-22,9 5.9 98.19 

p Taureau 8 47,45 49,00-35,70 61.28.34,7 20. i,3 -+-21,2-21,8 5.20 61.28 

C;, = — 36',3o — o',o2o(T — 5\o). Correction moy. de coll. =^ — 24', 3. 

Avril 30. 

0(i''— I) — o'",49. 8 37,18 38,73 75.16.28,6 3.59,1 

0(2'— S)-+-o",i2. 8 49,39 5o,94 75.16.28,6 35.55,9 

Aldébaran 8 59, i5 60,70 -36,25 73.41.0,0 20.0,9 

i Cocher 8 19,00 20,56-36,27 56.59.24,2 20, 1,2 

Rigel 8 29,84 31,49-36,36 98.17.57,9 20.0,4 

P Taureau 8 48,04 49,59-36,30 61.28.37,2 20.0,9 

ô Orion 90.21.50,0 20. 3,9 

e Orion 9i.i5.25,5 20.6,4 

ï Orion 9' -59. 7,3 20. 1,7 

a Orion . 82.36.28,9 20. i,5 

Mai 3. 

0(I)-o'",45 74.22.18,0 3.57,9 

0(S)H;-o'»,23 74.22.18,0 35.55,8 

C',, = — 38*,:W — o",o2o(T — 6\2). Correction moy. de coll. = — 24', 3. 
Mai 4. 

0(i" — I) — o'»,44. 8 56,45 58, 00 74.4.50,7 4.6,7 -+-37,5 2.43.19,76 74.20.53,7 

0(2*— S)-+-o™,2i. 8 9,20 10,75 74. 4,5o,7 35.59,5 -+- 36,8 2.45.32,5i 73.49. 5,o 

a Orion 8 35, 12 36,69-38,28 82.36.29,5 20. 4,0 -+- 5o,6 -24,2 5.49.58,39 82. 36. 50,9 

6 Cocher 8 47,09 48,67-38,20 ^52.47.58,6 20. 2,4 -+- 11,8-24,1 5.53. 10,37 52.4743,2 

r,Gémeaux... 8 41,79 43,34-38,28 67.27.59,6 19.58,9 -+-28,3-24,1 6. 9. 5,o3 67.28.3,4 

fi Gémeaux 8 45,95 47, 5o -38,23 67.26.22,5 20. 3,o -h 28,3 -24,6 6.17. 9,19 67.26.22,1 

Y Gémeaux 8 46,97 48,52-38,39 73.3i. 8,0 20. 1,2 -+-36,3-24,5 6.32.10,20 73.31.17,9 

Sirius 8 3i,65 33,36-38,47 106. 33. 47, 3 20. 3,3 -+-124,5-24,4 6.40. 55, o{ 106. 35. 23, i 

CJ, = — 38",75— o',o2o(T — 4^,2). Correction moy. de coll. = — 23", 4. 

P Andromède 8 58,32 59,89-38,65 54.53.37,9 20.2,5 -t- i4,i r23,3 1.4.21,20 54.53.25,4 

Polaire 10 14,7 35,5 ' i.23 1.12 

Q(2« — centre).... 8.i3,49 i5,o5 80. 48. 58,6 20.2,8 -4-47,6 1.43. 36, 35 80.49.18,6 



39,1 




2.28. 


2,48 


75.32.40,7 


38,3 




2.3o. 


14,69 


75. 0,48,0 


36,3 


-24,3 


4.3o. 


24,41 


73.41.10,2 


16,1 


-23,1 


4.50. 


44,26 


56.59.13,7 


87,8 


-24,5 


5. 9. 


55,19 


98.18.59,8 


21,1 


-24,4 


5.20. 


13,28 


61.28.31,8 


65,8 


-24,5 


5.27 




90.22.26,4 


67,0 


-a4,5 


5.3i 




91.16. 1,5 


69,7 


-23,4 


5.35 




91.59.49,0 


5o,2 


-23,6 


5.5o 




82.36.52,5 


37,9 




a. 39 




74.38 


37,1 




•2.41 




74. 6 



GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN. ~ 1904. 



A. 33 



Noms. 



Passage 
N. observé. 



T. 



Correct. Asc. droite Dist. app. 
Lecture. Microm. Réfract. de coll. app. conclue, au pôle nord. 



Observateur F. Boqcet. 
Cp = — 38',75 — o",62o(T — 4*',2). Correction moy. de coll. = — 23', 4. 

HAÏ &• .- In hniB 

0(,T_ï)_o'",<8. 8 47,70 49,^5 73"47-''*9"4 4.^,4 -H Sj'o î>..47.io,53 

0(2*— S)-ho",i2. 8 0,69 2,24 73.47.99,4 35.55,0 4- 36,3 2.49.23,02 

Aldébaran 8 1,60 3, r5 -38*71 73.40.59,1 20. 1,0 -+- 36,3 -23^4 4.30.24,39 

i Cocher 5 21,19 22,95-38,69 56.59.25,3 20. 0,9 -f- 16,1 -24,1 4.5o.44,i9 

Rigel 8 32,39 34,04-38,94 98.17.58,2 20.3,0 -+-87,8-22,9 5.9.55,27 

P Taureau 8 5o,48 52, o3 -38,77 61. 28. 38, 5 20. 3,3 -4- 21,1 -23,3 5.20.13,26 

Mai S. 

(C(2*) 8 31,29 33,10 22.36 

a Pégase 8 38,69 40,36-41,19 75.18.28,9 20.4,2 +39,3-20,4 2^.59 

Mai 9. 

0(1*'') 8 19,08 20,75 3. 3 



74. 3.37,2 
73.31.48,7 
73.41.10,1 
56.59.16,0 
98.18.58,4 
61.28.31,7 



:5.i8 



72.42 



c; = 

Mai 13. 

0(i--I)-o'»,45. 8 

0(2'-S)-+-o™,i5. 8 

La Chèvre 4 

a Orion 8 

Sirius 8 

a« Gémeaux 8 

Castor 7 

Procyon 8 

Pollux 7 

Mai 14. 

0(i*^-I)-o'",48. 8 

0(2*— S)H-0'",I2. 8 

Mai 15. 

Polaire * 5 

9(2*— centre) 8 

Mai 16. 

0(i'' — I) — o'»,49. 8 

0(2*— S)-ho'",i3. 8 



— 43',43 — o",o2o(T — 6*»,7). Correction moy. de coll. = — 25',o. 



59,45 


60,97 






71.39.16,0 


4. 


1,8 


^-34,1 






3.18. 


'7 


,61 


71.55.20,1 


i3,54 


i5,o6 






71.39.16,0 


35. 


5o,o 


+ 33,4 






3.20. 


.31 


,70 


71.23.35,9 


17,20 


18, 83 


-43. 


,33 


44. 6.26,6 


20. 


.,6 


-H 2,9 


-24 


, ' 


5. 9. 


.35 


,43 


44. 6. 2,2 


40,22 


41,75 


-43 


,40 


82.36.31,4 


20. 


4,4 


■+■ 5o,3 


-25; 


,8 


5.49.58,34 


82.36.51,3 


36,79 


38,44 


-43,66 


106.33.50,4 


iO. 


6,5 


h-i'a3,9 


-25, 


|0 


6.40. 


55 


,01 


106.35.21,8 


10,19 


11,73 






57.54.22,4 


20. 


0,3 


-h 17,2 






7.28. 


28 


,28 


57.54.13,3 


10,52 


12,06 


-43, 


,3o 


57.54.22,4 


20. 


6,0 


-t- i;,» 


-24, 


,9 


7.28.28^61 


57.54. 7,6 


58,78 


60, 3i 


-43,43 


84.31.32,3 


20. 


0,3 


-+- 53,8 


-25. 


,2 


7.34. 


16,86 


84.31.59,5 


8,74 


10,27 


-43, 


»4'5 


61.44.43,2 


20. 


1,5 




-25, 





7.39.^6, 


82 


61.44.37,0 


55,95 


57,43 






71. M. 39, 2 


4. 


4,3 


H- 33,4 






3.22 






71.40 


10,17 


11,65 






71.24.39,2 


35. 


5i,5 


-4- 3a, 7 






3.24 






71. 8 


25,5 


47,7 


















1.24 






1.12 


53,00 


54,48 






76. 4.33,5 


20. 


%,5 


+ 39,1 






2.35 






76. 4 


50,39 


51,87 






70.56.11,8 


4. 


3,3 


-+- 32,3 






3.3o 






71.12 


5,18 


6,66 






70.56.11,8 


35. 


49,8 


+ 31,6 






3.32 






70.40 



Cp= — 45', 16 — o', 020(1 — 7", i). Correction moy. de coll. =— 3o',3. 

9(2* — centre).... 8 4o,3o 41,78 75.40.30,7 20. 3,2 -+-38,3 2.39 75.40 

Mai 17. 

Q(,er_i)_o'",48. 8 48,48 49,96 70.42.31,5 4. 2,7 -+- 3i,9 3.34- 4,87 70.58.27,5 

0(2*— S)-+-o'»,[7. 8 3,44 4,9'i 70.42.31,5 35.5j,5 -^3i,2 3.36.19,83 70.26.43,6 

a Orion 8 4*^,02 43,52-45,17 82.36.32,9 20. o,5 -h 49, i -3o,5 5.49-58,39 82.36.5o,4 

VGémeaux 8 53,65 55, i3 -45,12 73.3i.i4,i 20. 1,1 -4- 35,3 -3o, 2 6.3^.9,98 73.31.17,3 

Sirius 8 38, 5o 40,12 -45,38 106. 33. 55, 3 20.2,4 +120,9-31,3 6.40.54,97 io6.35.22,3 

Gémeaux 8 7,23 8,71-45,11 67.50.39,5 20. i,3 4-28,0-29,7 7.14.23,55 67.50.34,8 

^PeUtChien 8 40,59 42,08-45,17 81. 3i. i,3 20.3,2 -+-47,3-3o,i 7.21.56,91 81. 3i. 14,0 

al Gémeaux 4 12,04 i3,54 57.54.25,4 19.59,0 -*- 16,8 7.28.28,37 57.54.11,8 

Castor 4 12,26 13,76 -45, o5 57.54.25,4 20.3,4 -h §6,8 -3o,o 7.28.28,59 57.54.7,5 

Observations de Paris, 1904. A. 5 



A.34 



GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN. - 1904. 



Noms. 



Passage 
N.. observé. 



Correct. Asc. droite Dist. app. 
Lecture. Microm. Réfract. de coll. app. cooclue. au pôle nord. 



Observateur F. Boquet. 
CJ, = — 45",i6 — o%02o(T — 7**,!). Correction moy. de coll. = — 3o',3. 



Mail?. 

l'rocyon 8 0,49 i, 99 -45, 16 

Pollux 8 10,43 11,92-45,15. 

Mai 18. 

9(2*— centre) 8 17,30 18,78 

Mai 19. 

©(i*--— I) — a'",46. 8 46,35 47,83 

0(2'— S)-+-o™,i5. 8 1,57 3,o5 

a Orion 8 42,80 44,30-45,98 

Mai 20. 

0(,cr_,)_^«,48, 5 46^30 4-^78 

0(2'— S)-+-o",i9. 8 1,43 2,91 

Mai 24. 

0(,T_ï)_o'",64. 8 5o,65 52, i3 

0(2'-S)-i-o'»,i8. 8 6,43 7,91 

Mal 25. 

9(2'— centre) 8 3i,i3 32, 61 

Mai 26. 

0(i".-I) — o«,48. 8 55,95 57,43 

0(2«--S)H-o»,i2. 8 11,99 i3,47 

Juin 1, 

0(1"— I) — o'",49. 8 22,12 23,60 

0(2*— S) — o'",o4. 8 39,04 40, 52 

Juin 3. 

9(2* — centre) — 8 50,90 52,39 

Juin 4. 

0(1- — I)-o-,47. 8 40,99 42,47 

0(2«— S)-+-o'»,i6. 8 58, 14 59,62 

Juin 6. 

eLion.... 5 16,18 17,66 + 7,08 

7(2')..' 3 9,76 11,24 

9 (2*— centre). .. 8 17,26 18,75 

Juin 7. 

0(1"— I)-o™,57. 4 3.14 4,62 

0(2') 8 20, 63 22,11 

?r2«) 6 38,48 39,96 

9 (2« — centre) ... 8 28, 18 29,67 

Juin 8. 

0(,T_j)_o'",5o. 8 11,28 12,76 

0(2«— S)-4-o™,i2, 8 28,92 3o,^o 

Juin 13. 

0(1"^— l)--o",4o. 8 55,87 57,26 

0(2*— S)-hO'",22. 8 l3,62 l5,OI 

Juin 16. 

Y» Lion 8 36,52 37,90 + 3,58 

a Andromède 8 22,00 23,40 + 3,5o 

^Andromède 8 17, 53 18,96+3,51 

aBélier 8 4i,53 42,92 + 3,43 



84"3i'.39;7 
61.44.48,6 


20. 1,8 
20. 1,3 


-T- 52'',6 
-f- 20,9 


-3o'4 
-29,9 


1^ m s 
7.34.16,82 

7.39.26,75 


, „ 
84.31.59,1 

61.44.36,7 


74.53.12,7 


20. 0,8 


■+- 37,9 




2.49 


7Î.53 


70.16. 0,9 
70.16. 0,9 
82.36.32,5 


4. 4,1 
35.53,2 
20. 4,0 


-+• 3i,9 

-h 3l,2 

^ 5o,i 


-27,7 


3.42 
3.44 
5.49 


70.31 
70. 
82.36 


70. 3.20,2 
70. 3.20,2 


4.13,5 
35.58,1 


-h 33,0 
n- 32,3 




3.46 
3.48 


70.19 
69-47 


69.15.52,2 
69.15.52,2 


4.20,3 
36. 3,7 


-+■ 3o,6 
-^ î»9,9 




4. 2 
4. 4 


69.31 
68.59' 


72.20.21,6 


20. 3,9 


-4- 33,4 




3.23 


72.20 


68.54. 2,7 
68.54. 2,7 


4. 7,2 
35.46,9 


-^ 28,9 




4.10 
4.12 


69. 9 
68.38 


67.57.56,1 
67.57.56,1 


4.11,7 
35.50,7 


-^ a8,9 
-+- 28,2 




4.34 
4.36 


68.13 

67.42 



69.36.44,9 20. 3,1 -t- 3o,8 



4. 9 



69.36 



67.34.59,1 
67.34.59,1 


4.10,6 
35.48,1 


-4- 28,6 
-^ 27,9 




4.46 
4.49 


67.50 
67.19 


68.51.48,3 


20. 2,9 


-4- 29,2 




• 
9.40 
3.25 
4.24 


65.47 
75. 5 
68. 5i 


67.15.36,9 
68.37.58,3 


4.10,8 
20. 1,8 


-4- 27,6 

•+- 29,2 




4.59 
5. I 
3.28 
4.29 


67.31 
67.15 

74.48 
68.38 


67. 9.56,2 
67. 9.56,2 


4. 8,9 
35.47,8 


4- 27,6 
4- 27,0 




5. 3 
5. 5 


67.25 
66.54 


66.47.34,3 
66.47.34,3 


4. 9,5 
35.46,2 


-4- 27,6 
4- 26,9 




5.24 
5.26 


67. 3 
66.31 


61.26.33,6 
54.53.39,3 
66.59.41,4 


20. 1,7 
20. 1,3 
20. 6,0 


-t- 20,8 ■ 

-i- i3,7 . 
-i- 27,1 . 


-26,8 
-26,8 
-27,5 


10. i4 

0. 3 

1. 4 

2. I 


69.40 
61.26 
54.53 
66.59 



GRAND INSTRUMETÎT MÉRIDIEN. - 1901. 



A.35 



Noms. 



Passage 
N. observé. 



T. 



Lecture. 



Correct. Asc. droite Dist. a pp. 
Microm. Réfract. de coll. apparente, au pôle nord. 



Observateur F. Boqubt. 



Jnin 17. 

©(i--I)-o-,49. 8 

0(2«— S)-+-o'»,io. 8 

Juin 20. 

© (i*^— I)— o'»,48. 8 

0(2'— S)-hO'",20. 8 

Régulus 8 

y' Lion 8 

SLion...» 8 

Juin 21. 

0(i«'~l)-o'»,48. 8 

0(2'— S)-+-o'",i8. 8 



34',48 
5a,38 


35*87 
53,77 






ee-.s?'. 7'» 
66.37. 7,8 


4.10,7 
35.48,1 


-+- 26*8 
-h 26,2 




h ni s 
5.40 

5.42 


1 
66.52 

66.21 


3,8o 
M, 07 
ia,3o 
37,53 
57,1a 


5,16 
a3,43 
i3,66 + 
38,89 + 
58,48 + 


2! 
a 
a. 


;55 

,55 
,61 


66. 33. 3a, 8 
66.33.3a,8 
77.33.45,4 
6<).4o.a6,o 
68.57. 3,9 


4.11,5 
35.49,8 
20. 2,9 
20. 2,6 
20. 2,0 


-i- 27,0 
-t- 26,4 
H- 41,4 
-f- 3o,5 
-\- 29,6 


-25:9 
-25,7 
-26,3 


5.53 
5.55 

10. 3 
10. i4 

11. 9 


66.49 

66.17 

■ 77.33 

• 69.40 

68.57 


13,75 
3i,84 


i5,.i 
33,20 






66.33. 9,5 
66.33. 9,5 


4. 9,8 
35.5o,3 


+ 27,3 
-h 26,6 




5.57 
5.59 


66.48 
66.17 



C' =H-2%2i — o*,oio(T— i*».7). Correction moy. de coll. =—-24*, i. 



3 Andromède. . .... 8 23,47 ^4,84 + 2,23 

o Cassiopée 8 1,48 3,13 + 2,19 

Y Gassiopée 8 52,65 54,40 + 2,06 

P Andromède 8 19,03 20,43 + 2,22 

P Bélier 8 17,47 18,83 + 2,20 

a Bélier 8 42,85 44,21+2,29 

Ç (2'— centre) 8 5o,55 51,92 

LaChèvre 8 32, i3 33,62 + 2,27 

Q (2* — centre).... 8 27,28 28,65 
Juin 22. 

0(,er_S)— 0",47. 8 23,42 24,78 

0(2*— S)-i-0",2l.. 8 41,70 43,06 



61.26.29.0 20. 0,8 

34. O. 3,9 20. 1,8 

29.48.59,2 20. 1,0 

54.53.39,1 20. 4,8 

69.39.38.1 20. 0,7 
66.59.33,9 20. 2,9 
^.17. '9,9 20. 2,8 
44. 6.32,5 20. 1,7 
66. 3o. 3,5 20, 0,9 



66.33.13,6 
66.33.13,6 



21,3 -23,3 o. 3.27,07 

7,2 -23,6 0.35. 5,35 

11,6 -23,8 o.5o. 56,62 

14, I -24,0 I . 4.22,65 

3i,2 -24,8 1.49.21,04 

27.8 -24,4 2. 1.46,42 
3o,5 4.42.54,10 

2,9 -24,9 5. 9.35,80 

26.9 5.43.30,82 



4.12,9 
35.52,4 



61 .26.24,2 
^3.59.29,9 
29.48.21 ,6 
54.53.23,5 
69.39.43,7 
66.59.33,3 
69.17.22,8 
44. 6. 9,0 
.66. 3o. 4,1 



27,3 6. 1.26,95 66.49. 0,5 

26,7 6. 3.45,23 66.17.2.4,6 



C), = 4-2',oo — o",oio(T — 5'*,2). Correction moy. de coll. =— 24'8. 

a Andromède 8 a3,65 25,02 + 2,09 61.26.29,4 20. 1,1 -^21,1 -24,6 o. 3.27,07 61.26.23,4 

YPégase 8 i5,5o 16, 85 + 2,10 75.20.50,1 20.6,0 -^ 38,9 -24,9 0,8.18,90 75.20.57,2 

aCasgiopôe 8 1,78 3,43+ i,94 34. o. 4,5 20. 1,7 — 7,2-24,4 o.35. 5,48 33.59.29,9 

{* Andromède. 8 19,19 20,09 + 2,09 54.53.36,2 20. 1,4 -t- 14,0 -24,6 1.4.22,63 54.53.23,3 

Juin 23. 

0(i" — I)— o'",48. 8 33,39 34,75 66.33.39,1 4.11,7 -+-27,2 6.5.36,74 66.19.26,5 

0(2« — S)-ro'",io. 8 5i,3o 52,66 66.33.39,1 35.49,7 + 26,6 6. 7.54,65 66.17.52,1 

Lion 8 57,79 59,15 + 1,91 II. 9. 1,09 68.57 

PLion...'.. 8 7,60 8,95+1,90 74.53.25,9 20.4,7 -+-37,5-25,211.44.10,88 74.53.32,8 

YGrandeOurse 8 43,84 45,46+1,96 33.46.42,7 20.1,7 — 5,3-25,211.48.47,39 35.46.10,2 

C), = -Hi',75 — o',oio(T — i*',o). Correction moy. de coll. = — 25', 5. 

3 Andromède 8 23,97 25,34 + 1,80 61.26.32,0 20. 3,6 4- 20,9-24,7 o. 3.27,10 61.26.22,7 

Y Pégase 8 i5,83 17,18 + 1,81 75.20.46,7 20.1,5 -h 38,4 -24,5 0.8.18,94 75.20.56,0 

3 Cassiopée 8 2,02 3,67 + 1,75 34. o. 5,o 20. 0,9 — 7,1 -25,8 o.35. 5,42 33. $9.30,5 



À.36 



GRAND INSTRUMENT* MÉRIDIEN. - 190*. 



Noms. 



Passage 
N. observé. 



Correct. Asc. droite Dist. app. 
Lcctare. Microm. Rérract. de coll. app. conclue, au pôle nord. 



Observateur F. Boqukt. 
Cp = -h i*,75 — o',oio(T-- i'',o). Correction moy. de coll. = — 25*,5. 

Jain 23. 

Y Gassiopée 8 53, v 55,02 + 1,64 29.49. 1,6 20. 2,5 — 11,4-25,2 o.5o. 50,77 

^Andromède 8 19,38 20,98+ 1,74 54-53.36,6 20. 0,7 -^ i3,8 -25,5 i. 4-22,73 

$ Gassiopée 8 ,30,19 3i,93 + 1,78 3o.iG.4o,o 20. -2,1 — 10,9-26,2 1.19.33,68 

P Bélier 8 17,99 i9,35 + 1,75 69.39.41,4 20. 2,3 4- 30,6-26,2 1.4921,09 

a Bélier 8 43,44 44,8o + 1,76 66.59.36,2 20. 3,4 -r- 27,3 -25,9 2. 1.46,54 

Juin 24. ^ 

(!"— l;-o"',5i. 8 43, o3 44,39 66.34.35,8 4.'i3,6 -1-26,7 6.9 

0(2*— S) — o^oi. 8 i,o3 2,39 66.34.35,8 35.5o,9 -i-26,1 6.12 

Cp = — o*,54 — o',oio(T — 1'',3). Correction moy. de coll. = — 24', 8. 
Juin 27. 

aCassiopée 8 4,54 6,19-0,59 34. o. 5,6 20. 1,8 — 7,2-26,0 o.35. 5,66 

Y Gassiopée 8 55,67 57,42 - o,55 29.49. 0,9 20. 1,8 — 11, 5 -25,4 o.5o.56,88 

P Andromède 8 21,98 23,38-0,5*2 54. 53. 37,0 9.0. 3,7 -f- 14,0-23,6 i. 4.22,84 

Gassiopée v 8 32,70 34,44 - o,53 3o. 16.40,6 20. 4j2 — 11,0-24,8 1.19.33,90 

54 Andromède 8 39, o5 40,59-0,57 39.48.17,3 20. 0,0 — 1,4-24,3 1.37.40,05 

? Bélier 8 20, 38 21,74-0,52 69.39.37,4 20. 1,0 -h3i,i-2{,6 1.49.21,20 

a Bélier 8 45,83 47,19-0,51 66.59.36,4 20. 5,5 -+-217,7-25,0 2. 1.46,64 

Ç(2*) 8 29,80 31,17 5.29 

Juin 28. 

0(1") 8 21,67 23,o3 6. 26 

0(2*) 8 39,60 40,96 0.28 

3 Andromède 8 22,21 23, 61 -0,72 i. 4 

Jain 29. 

0(1'') 8 3o,6i 3i,97 6.3o 

•0(2*) 8 48,51 49,87 ^ 6.32 

Juin 30. 

0(1'^^ 8 39,45 40,81 6.34 

0(2") 8 57,22 58,58 6.36 

JaiUet 3. 

Aldébaran 3 25,88 27,29-2,14 4.3o 

JoiUet 5. 

0(1"— 1)— o'",5o. 8 19,78 21,19 67.11.16,3 4.16,1 -4-27,7 6.55 

0(2« — S)-f-o'",o3. 8 37,42 38,83 67.11.16,3 35.54,2 -^ 27,1 6.57 



29.48.21,4 
54.53.23,4 
3o.i6. 0,6 
69.39.43,4 
66.59.33,2 

66. 5o 
66.18 



33.59.30,9 
29.48.22,0 
54.53.21,6 
3o. 15.59,7 
39.47-50,5 

69.39.41,9 
66.59.32,5 
67. 5 

66.4'>. 
66.42 
54.54 

66.45 
66.45 

66.48 
66.48 

73.41 

67.27 
66.55 



Cp = — 3', 01 — o",oio(T — 3", 9). Correction moy. de coll. = — 27', o. 
JniUet 6. 

«Baleine 8 17,94 19,36-2,94.86.16.43,6 20.1,5 h- 56,4 -26,3 2.57.16,36 86.17.10,2 

Algol 8 57,83 59,34-2,91 49.^5.20,2 20. 1,1 -H 8,2-26,9 3. 1.56,34 49.24.59,7 

iPersée 8 30,69 32,3o-3,i4 40.29.29,7 20.0,4 — 0,7-27,0 3.17.29,30 40.29.0,8 

SPersée 8 7,70 9,29-3,00 42.31.49,1 20. 1,4 -h 1,3-27,2 3.36.6,28 42. 3i. 21,0 

T) Taureau 8 49)»» 5o,43 - 3,oi 66.11.40,7 20.2,9 -^ 26,2 -26,8 3.41.47,42 66.11.35,7 

Aldébaran 8 26,82 28,23-3,02 73.40.59,4 20.0,4 -1-35,6-26,7 4.3o.25,2i 73.41.6,6 

i Cocher 8 46,57 48,02-3,01 56.59.40,3 :io. 9,1 4-15,8-27,6 4.50.45, 00 56.59.18,9 

LaChèvre 8 37,70 39,26-3,01 4{. 6.34,8 20.0,0 -h 2,9-27,4 5.9.36,24 44- 6.10,0 



GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN. — 1904. 



A.37 



Noms. 



Passage 
N. observé. 



Correct. Asc. droite Dist. app. 
Lecture. Microm. Réfract. de coll. apparente, au pôle nord. 



Observateur F. Boqvet. 
Cj, = — 3',2i — o',oio(T — 2'*,2). Correction moy. de coll. = — 28', 2. 

i^àSÏBn. , p , „ h m . 

P Andromèdo 8 24,90 26,36 - 3, i5 54.53.36,9 20, o,4- ■+- 13,7-28,0 i. 4*^3,16 

S Cassiopée 8 35,82 37,64-3,21 3o. 16.37,8 19.59,4 —10,8-27,9 1. 19. 34, 44 

? Bélier 8 23,35 24,76-3,23 69.39.37,5 19.59,3 h- 3o, 5 -27,2 1.49.21,55 

3 Bélier 8 48,74 5o,i5-3,i5 66.59.34,4 20. 1,7 4-27,2-27,7 2. 1.46,94 

C(2') 8 45,04 46, 5i 2.46.43,29 

a Baleine 5 18,26 19,68-3,23 2.57.16,46 

Algol 8 58, i5 59,66 -.3,19 49.25.20,4 19.59,3 -H 8,1-28,8 3.1.56,44 

a Persée 8 30,89 32,5o - 3,3o 40.29.33,6 20. 1,8 — 0,7-29,4 3.17.29,28 

Juillet 8. 

0(i"--I)-o'»,47. 8 40,43 41, 84 67.29.41,7 4.14,9 -H 27,9 7.7 

©(2*-S)-+-o»,i4. 8 57,38 58,79 67.29.41,7 35.5o,7 -4- 27,3 7.9 



54.53.21,1 
3o.i5.58,5 
6939. 39, 7 
66.59.30,4 

86.17 

49.25. 0,3 
40.29. 2,0 

67.45 
67.13 



Observateur Renan. 

C'p = — 3',38 — o',oo6(T — 8\i). Correction moy. de coll. = -28', 5. 

Aldébaran 8 27,23 28,63-3,37 73.41.4,0 20. 3,5 h- 35,6 -28,5 4.30.25,27 

La Chèvre 8 38, 11 39,67-3,37 44. 6.36, o 20. 0,2 -h 2,9-28,3 5. 9.36,3i 

a Orion 8 0,69 2,10 - 3,36 82.36.3i,6 20. 5,8 -t- 48,9 -28,4 5.49.58,73 

Juillet 9. . 

0(i*^— I) — o"',o2. 8 46,46 47,87 67.36.16,2 3.5i,7 -t- 27,8 7.11.44,49 

0(2'— S)-i-o"',57. 4 3,18 4,59 67.36.16,2 35.44,7 -^ a7,2 7.14. 1,21 

Régulus 7 18, i5 19,56-3,47 77.33.48,2 20. 3,7 h- 4o, 8 -28,0 10. 3.16,17 

oLion 8 2,80 4,21 - 3,32 68.57.11,0 20. 6,5 -f- 28,9 -28,6 11. 9. 0,81 

. ? Lion 8 12,65 14,06-3,39 74.53.28,5 20. 3, i -h 36,6 -29,2 11 .44- 10,66 

CJ, = — 3»,65 — o»,oo6(T — 7\3). Correction moy. de coll.=: — 29",!. 

Juillet 10. 

Aldébaran 8 ^7,64 28,96-3,65 73.41.4,1 20.4,1 -f- 35,3 -27,7 4.3o.25,33 

Rigel 8 57,83 59ii6 - 3,53 98.17.58,6 20.5,7 -+-85,0-29,6 5.9-55,52 

sOrion 8 23, 01 24,32-3,56 91.15.26,1 ao. 9,8 +65,7-28,9 5.3i.2o,G8 

aOrion 8 i,iff 2,46-3,68 82.36.3o,i 20. 3, i 4-48,5-29,1 5.49.58,82 

Juillet 11. 

0(i''-I)-o",37. 8 57,44 58,77 67.51.19,6 3.57,4 -t- 27,8 7.19.55,12 

0(2* — S)-ho",3o. 7 14,07 r3,4o 67.51.19,6 35.44,4 -H 27,2 7.22.11,75 

8 Lion 8 3,24 4,57 - 3,69 68.57. 9,8 20. 5,i -+- 28,7 -28,3 11. 9. 0,90 

^Lion 8 i3,i5 14,46 - 3, 81 74.53.27,4 20. o,3 -f- 36,4 -3o,9 11 .44.10,78 

Y* Vierge 8 5i,6o 52,91 90.54.59,1 20. 0,6 -h 64,2 12.36.49,23 

C^ = — 3*,84 — o',oo6(T — 6^8). Corre<5tion moy. de coll. = — 28', 8. 

Aldébaran 8 27,85 29,17-3,83 73.41.3,4 20.2,6 -^-35,3-28,8 4.3o.25,34 

Rigel 8 58, l5 59,48 - 3,83 98.18. 0,1. 20. 8,2 h- 85,2 -28,6 5. 9.55,65 

Jt Qrion 8 i,36 2,66-3,86 82,36. i3,o 19.46,3 4-48,6-29,2 5.49-58,83 

Juillet 12. 

(!*'— I) — o"',98. 4 2,39 3,72 67.59.17,8 3.48,6 H- 28,0 7.23.59,88 

0(2* — S)— o'",i5. 8 1*8,75 20,08 67.59.17,8 35.39,2 4-27,4 7.26.16,24 



73.41. 6,7 
44. 6. 9,6 
82.36.15, 4 

67.52.20,5 
67.20.44,3 
77.33.55,5 

68.57. 4,1 

74.53.32,4 



73.41. 5,1 

98.18.47,7 
9i.i5.5i,7 
82.36.45,3 

68. 7.17,7 
67.35.47,0 
68.57. 3,2 
74.53.33,4 
90. 55. 32 j 4 



73.41. 6,4 
98.18.46,9 
82.36.45,6 

C8.i5.25,9 
67.43.51,1 



A.38 



GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN. — 1904. 



Noms. 



Passage 
N. observé. 



T. 



^z-' 



Lecture. Microm. 



Correct. Asc. droite Dist. app. 

Réfract. decoll. apparente. au pôle nord. 



Observateur Renan. 
C;, = — 3% 84 — o-, oo6(T — 6^•8). Correction moy. de coll. = — 28^, 8. 

Juillet 12. , , . o , , t p „ , h m t o , , 

pUon 8 i3,i5 14,46-3,82 74.53'.27*7 20. 3, 1 H- 36*6 -28*4 11.44.10,59 74.53.'3i'2 

G',j = — 1 i",9o — o',oo6(T — 5", 9). Correclion moy. de coll. = — 27', 9. 

Rigel 6 6,20 7,53-11,86 98.17.53,1 20.3,9 -4-86,0-27,0 5.9 98.18 

aOrion 8 9,38 10,68-11,86 82.36. 3o, 2 20. 4,3 -h 49,0 -28,9 5.49 82.36 

Sirius 7 5,49 6,86-11,99 106.33.49,7 20.10,6 -t- 120, 4 -27,9 6.40 106. 35 

Juillet 13. 

0(,«T_i)_o'",35. 4 14,45 15,78 68.7.28,5 3.3i,6 -h 28,5 7.28.3,87 68.23.54,0 

©(2*--S)-+-o'",35. 8 30,96 32,29 68.7.28,5 35.23,7 -4-27,9 7.30. 20, 38 67.52.18,5 

Cp = — 12", 29 — o',oo6(T — 5**, 8). Correction moy. de coll. = — 30", 6. 

Juillet 15. 

Y Orion 8 10,28 11,59-12,21 83.43.58,6 19.58,0 -i-5o,5-3i,3 5.19.59,30 83.44.19,4 

£ Orion 8 31,90 33, 21 -12, 35 91.15.29,7 20.12,9 H- 65,6 -3o,o 5.31.20,92 9i.i5.5o,5 

«Orion 5 9,86 11,16-12,29 82.36.33,0 20.5,2 -h 48,5 -30,7 5.49.58,87 82.36.44,8 

Sirius 8 5,85 7,22-12,31 106. 33. 52,2 20.9,9 -hii9,2 -3o,4 6.40.54,93 106.35.9,6 

Juillet 16. 

0(i«'^— l)— ©'",37. 8 24,68 26,01 68.35. i5,o 3.40,0 -f- 28,7 7.40.13,71 68.5i.3o,i 

0(2* — S) -h o'", 52. 8 40,80 42, i3 68.35. i5,o 35.32,6 -+-28,1 7.42.29,83 68.19.54,8 



Cp = — o',63 — o', oo6(T - 

JniUet 21. 

Rigel 8 55,10 56,4o - 0,53 

Y Orion 8 58,88 6o,i4 - o,63 

a Orion 8 * 58,39 59,65 - 0,66 

Sirius 8 54,35 55,70-0,70 

Juillet 22. 

0(i" — I) — o'»,33. 8 18,08 19,35 

0(2'-S)-4-o'",38. 7 33, i5 34,4a 



•5**, 8). Correclion moy. de coll. =—25", 2. 



98.17.52,5 


20. 7,2 


-f- 86,2 


-25,1 


5. 9.55,77 


98.18.45,2 


83.43.58,3 


20. 5,7 


H- 5l,I 


-^4,7 


5.19.59,51 


83.44.17,5 


82.36.26.6 


20. 5,0 


-+- 49,0 


-25,5 


5.49.59,02 


82.36.44,4 


106.33.46,0 


20. 10,9 


-t-I20,2 


-25,6 


6.40.55,07 


J06.35. 9,0 


69.40.17,4 


3.55,7 


-4- 3o,3 




8. 4.18,71 


69.56.23,9 


69.40.17,4 


35.50, I 


-4- 29,6 




8. 6.33,78 


69.24.45,8 



C), = — o', 75 -— o*, 006 (T — lo*", 7). Correclion moy. de coll. = — 25', 7. 

Procyon 8 16, 33 17,59-0,67 84.3i.32,5 20. 4,0 h- 52, o -25*5 7.34 

Juillet 23. 

0(i''— I)— o™,38. 8 16,96 f8,i3 69.52. 17. 1 3.54,3 -4- 3o,4 8. 8.17,50 

0(V— S)-4-o'",32. 8 31,90 33,17 69.52.17,1 35.49,3 H- 29,8 8.10.32,44 

P Lion 8 10, o3 11,29-0,75 74. 53. 21, G 20. o, 3 -f- 36,6 -23,3 11. 44 

Y* Vierge.. 8 48,55 49,82 90.54.55,0 20. 1,4 -4-64,6 12.36^.49,06 

8 Vierge 8 46,79 48,o5 - o,83 86. 4.3i,9 20. 4,7 -f- 54,5 -26,3 12. 5o 

Cp = — 3", 58 — o',oo6(T — 10", 5). Correclion moy. de coll. = — 23*, o. 
Juillet 27. 

a Orion 5 i,32 2,68-3,56 82.36. 10, 3 19.53,6 -4- 49>7 -22,0 5.49.59, i3 

Sirius 8 57,23 58,71-3,61 106. 33. 45, 5 20.16,5 -4-122,0-22,3 6.4o.55,i5 



84.31 

70. 8.24,8 
69.36.46,0 
74.53 

90.55.31,3 
86. 4 



82.36.42,5 
106.35. 6,7 



GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN. - 1904. 



A.39 



Noms. 



Passage 
N. observé. T. 



S- 



Lecture. 



Correct. Asc. droite. Dist. app. 
Microm. Réfract. decoll. apparente. au pôle nord. 



Observateur Renan. 
Cp = --3%58^o*,oo6(T — io\5). Correction raoy. de coll. = — 23',o. 

Juillet 28. • w 

0(i*'— 1) — ©«"^SS. 8 4,88 6,22 70.57.42,6 4.16,9 4- 32,4 8.28. 2,65 

0(2*— S) -+-0", 37. 7 18,88 20,22 70.57.42,6 36. 10,9 H- 3i,7 8.3o.i6,65 

Ê Vierge 3 27,12 28,47-3^53 78.31.17,6 20.6,2 h- 4^,8 -23!;4 12.57.24,88 

L'Épi 8 11,75 i3,i8 - 3,62 100.38.40,3 20.7,3 -h 94,6 -23,4 i3. 20. 9,58 

^Vierge 8 5i,6i 52,99-3,56 90. 5.44,8 20. 3,5 4-64,2-24,0 13.29.49,39 

C^ = — 2", 66. Correction moy . de coll. = — 24', 2. 

Juillet 31. 

Procyon 8 18, 56 19,78-2,73 84.3i.32,o 20.6,1 -4-52,8-24,3 7.34 

PoUux 8 28,30 29,57-2,59 61.44.47,3 20. 3,1 -f- 20,9 -24,0 7.39 

Août i. 

0(1''— ï) — o'",38. 8 41,79 43,02 71.55.15,3 4.. 2,7 -h 33,5 8.43.40,36 

0(ti*— S)-+-o'",3o. 8 55,20 56,43 7i.55.i5,3 35.55,7 -h 32,8 8.45.53,77 



7i.i3.32,6 
70.41.54,7 
78.3r.3o,o 
100.39.43,4 
90. 6.21,3 



84.31 
61.44 

72.11.19,4 
71.39.42,5 



C^ = — i',97 . Correction moy. de coll. = — 25*, 4. 



a OrioD 4, 

Procyon 8* 

Pollux 8 

Août 2. 

0(i''-I) — o",33. 8 

0(2«-S)-T-o",38. 7 

€ Vierge 8 

L'Épi 4 

Polaire PI — o*", 47.. 12 

a Orion 8 

Sirius 8 

Castor 8 

Procyon 8 

Pollux 8 

Août 3. 

0(2*— S)4-o'",35. 7 



0,04 


1.25 - 


2,02 


82.36.25,8 


20. 5,6 


-^ 49,2 


-25,6 


5.49.59,28 


82.36.43,2 


17,78 


19,00 - 


1,94 


.84.3i.3i,5 


20. 4,4 


-f- 52,2 


-24,9 


7.34.17,03 


84.31.52,8 


27,55 


28,82 - 


1,82 


61.44.48,1 


20. 2^0 


-H 20,8 


-25,5 


7.39.26,85 


61.44.40,3 


33,69 


34,92 




72.10. 5,3 


3.38,2 


4- 33,5 




8.47.32,95 


72.26.32,4 


47,o5 


48,28 




72.10. 5,3 


35.32,1 


-h 32,8 




8.49.46,31 


71.54.54,6 


25,65 


26,87 - 


1,98 


78.31.22,2 


20. 7,8 


4- 42,1 


-25,8 


12.57.24,90 


78.31.29,9 


10,32 


11,57 - 


2,07 


100. 38. 3i, 2 


19-55,2 


4- 93,2 


-25,2 


i3.20. 9,60 


100.39.42,5 


51,3 


20,8 




358.48.54,4 


20. 7,2 


- 5o,3 




1.25 


1.12.29,1 



Cp = — 2% 24. Correction moy. de coll.* = — 26', 3. 



0,28 
56, 3i 

29,90 
18,11 

^7,9^ 

26,23 
39, 3i 



1,49 - 2,23 
57,59 - 2,37 
3 1,20 - ^, i5 

19,33 - 2,25 

29,22 - 2,20 

27,46 
40,54 



82.36.23,8 20. 2,8 

106.33.37,8 20. 4,1 

57.54. 2,8 19.39,6 

84.3i.3i,i 20. 2,4 

61.44.46,5 19.59,3 



49,0 -26,2 5.49.59,25 82.36.42,9 



-120,1 -26,2 6.40.55.35 

- 16,6 -26,1 7.28.28,96 

- 52,0 -26,4 7.34.17,09 

- 20,7 -26,4 7-39.26,98 



106.35. 6,2 
57.54.12,3 
84.31.53,3 
61.44.40,4 



72.25.34,9 
72.25.34,9 



3.38,2 
35.3o,6 



33,7 8.51.25, 22 72.42. 1,4 

33,0 8.53.38,3o 72.10.25,0 



a Orion 

Sirius 8 

Castor 5 

Procyon 8 

Pollux 8 

Août 4. 

0(i''— 1)— o"',38. 8 



c;=- 



• 4', 49. Correction moy. de coll. = — 27*, 6. 



58,45 

32,21 

20,40 
3o,24 



59,73 - 4,5o 
33, 5i - 4,45 
21,62 - 4,53 
3i,5i - 4,48 



20,20 21,43 



82.36.26,1 20. 3,6 4- 48,7 -27,6 5.49 82.36.42,9 

106.33.40,9 20. 5,2 4-119,4 -27,7 6.40.55,24 106.35. 6,2 

57.54. 5,6 19.41,3 4- 16,5 -27,0 7.28.23,02 57.54.12,0 

84.31.33,9 20.3,4 4-51,7-28,1 7.34.17,13 84.31.53,6 

61.44.49,5 20. 0,7 H- 20,6 -27,8 7.39.27,02 61,44.40,6 



72.41.30,2 3.47,6 4- 33,9 



8.55.16,94 72.57.46,4 



A.4o GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN. - 1904. 

Passage . Correct. Asc. droite Dist. app. 

Noms. N. observe. T. C. Lecture. Microm. Réfract. dccoll. apparente. au pôle nord. 

Obsbrvatkur Renan. 
Cp = — 4',49. Correction moy. de coll. = — 27', 6. 



Août 4. 



t p „ h m 



0(^'— S)H-o»,-28. 8 33,09 34,3a 72.41.30,2 35.42,2 -i- 33,2 8.57.29,83 72.26. 7,9 

Observateur J. Chatelu. 

Cp = -^ o',76 -h o',o5o(T — 8\2). 

Août il. 

fi Gémeaux 6 8,19 9»5i + 0I70 6.17 67.26 

Sirius 8 53,33 54,75 + 0,64 106.3.29,7 20.3,9 +122,7 -22^4 6.40 106. 35 

Août 12. 

0(i*'— I)— o",3i. 8 47,45 48,76 74.57.21,3 3.52,6 -h 37,9 9.25.49,58 73. i3 

O (2*) 8 58,96 60,27 9.28.1,09 74.41 

p Lion 4 8,14 9)45 + o,9| 11. 44 74-53 

C;, = + 2',o3-f-o',o5o(T — 8\3). Correction moy. de coll. = — 23',3. 

Y Gémeaux 7 7,58 . 8,89 + 2,02 6.32. 10, 83 73. 3i 

Sirius 8 5-2, i5 53,57 + i, 85 106.33.29,3 20. 3,4 4-122,6-22,6 6.40. 55,52 106. 35. 3,9 

Castor 8 25,86 27,21 +2,04 57.54.20,6 19.59,2 -h 17,0-24,1 7.28.29,20 57.54.14,1 

Procyon 8 i3,95 15,27+ 1,97 84. 3i. 25,5 20. 2,6 ■+■ 53,3-22,6 7.34.17,27 84.3i.5i,9 

Pollux 8 23,95 25,28 + 1,92 6i.44.47îi ^o. 2,9 -+- 21,1 -23,3 7.39.27,28 6i.44.4oi9 

Août 13. 

©(i**^ — 1) — o"',36. 8 32,74 34,05 75.15.29,2 3.52,0 -f- 38,2 9.29,36,14 75.3i.49,a 

0(2*%-S)H-o™,23. 8 44,06 45,37 75.15.29,2 35.37,2 -t- 37,5 9.31.47,46 75.0.7,3 

? (cenlre) 8 1,86 3, 18 85.38.32,1 20.3,9 -f- 54,7 11.10. 5,36 85.38.58,2 

Polaire PI — o"',o3.. 20 48,4 ^2,9 358.48.55,1 20. 6,8 — 30,7 i.25 1.12.26,4 

iT) Bouvier 8 4,i5 5,46 + 2,36 71. 7. 6,8 20. 3,6 -h 32, 1 -23,9 i3.5o. 7,77 71. 7.11,5 

Nadir à 14'' 1 5'" 221.10.23,3 20. 9,3 

ï» 221.10.19,0 20. 5,1 

CJ,=r=-4- 5',83-ho*,o5o(T — u**,9). Correction moy. de coll. = — 25',8. 

Août 15. 

Castor 8 22,35 23,70 + 5,62 7.28.29,31 57. 5i 

Procyon 8 10,28 11,60 + 5,69 84.31.24,9 20.0,2 h- 53, o -24,1 7.34.17,21 84.3i.5o,8 

Pollux 8 20,33 21,66 + 5,60 7.39.27,28 61.44 

Août 16. 

PolairePI-i-2'",oi.. 20 46,3 20,8 358.48.55,8 20. 5,2 — 50,9 i.25 1.12.26,9 

Y} Bouvier 8 o,63 1,94 + 5,83 71. 7. 8,5 20. 3,5 -h 32,2 -25,7 i3.5o. 7,87 71. 7.10,8 

C(i*'— S)-hi'",o8. 6 44,19 45,61 99-57. 4,3 20. 6,0 -♦- 92,0 14. II. 5i, 56 99.58. 3,8 

p Bouvier 8 35, i3 36,47-» 5, 97 59.12.27,4 20. 3,2 -t- 18,2-26,1 14.27.42,43 59.12.15,6 

Ç Bouvier 7 27,86 29,17 + 5,97 75.51.22,3 20. 4,6 4-38,7-26,5 §4.36.35,14 75.51.29,5 

e« Bouvier 8 41, 38 42,71 +5,98 62.31. i3, 7 20. 3,i 4-21,9-26,2 14.40.48,68 6a. 3i. 5,7 

P Balance 8 44,89 46,26 + 5,99 99. 0.43,7 20. 3,4 4-88,7-26,1 i5. 11. 52, 26 99. 1.42,2 

Nadir à 1 5" 30*" 221.10.23,4 20. 7,9 

» ...... 221.10.17,3 20. 1,8 



GR\ND INSTRUMENT MÉRIDIEN. - 1904. A.4i 

Passage Correct. Asc, droite Dist. app. 

Noms, N. observé. T. C^. Lecture. Microm. Réfract. de coll. apparente, au pôle nord. 

Observateur J. Chàtelv. 
C'p = 4-6%76-ho",o5o(T — 7N6). Correclion moy. de coll. = — a5',5. 

Août 16. ... « . « w » 

• » • o,„tp wffhm o, 

Castor 8 ai,i3 a2,5i + 6,83 57.54.^4,9 20. i,5 -+-16,7-25,5 7.28 57.54 

Procyon 8 9,24 10, 63 + 6,68 84.31.9.9,-.* 20.3,6 -+-02,2-24,3 7.34 84. 3i 

Pollux 8 19,14 20,52 + 6,76 61.44*48,0 20. 1,3 -+-20,8-25,2 7.39 61.44 

Août 17. ' . 

0(i«'— I)-o'-,iî. 8 28,54 29,91 76.30.11,8 3.47,9 + 39,4 9.44.36,78 76.46.34^9 

0(2«— S)-+-o'-,39. 8 39,19 40, 56 76.30.11,8 35.33,0 -+- 38,6 9.46.47,43 76.14.53,0 

Cp = -+- 8',3i-ho',o5o(T — i5'*,o). Correclion moy. de coll. = — 25',o. 

Août 18. 

Arcturus 6 8,32 9,68 + 8,21 70.18.51,6 19.58,2 -+- 3i, 2 -25, o 14.11.17,95 70.18.58,6 

ê« Bouvier 8 38,95 4o,32 + 8,33 62.31.12,1 20. 3, i -f- 21 ,9 -24,6 14.40.48,61 62.31.4,9 

P Bouvier. 8 10,70 12,11 +8,41 49.13. 58, o 20. 3,5 -h 8,0 -25,3 14.58.20,42 49.13. 36, 6 

aCouronne 8 29,01 3o,38 + 8,3o 62.57.36,2 20.2,3 -+- 22,5-25,0 i5.3o. 38, 72 62.57.30,4 

a Serpent 8 24,36 25,75 + 8, 3o 83. 15.48,9 20. i,5 -h 5o,7 -25,i 15.39.34,09 83. 16. 12,1 

(C(i"— S)-i-i",27. 3 2,89 4,67 106. 16. 3o, 4 19.59,1' -hi20,6 16. 4.i3,o4 106.18. 5,7 

Pollux 8 16,80 18,18 7.39 61.44' 

Août 19. 

©(i**^— I)--o-,4i. 8 53,09 54,46 77. 8.49,6 3.46,0 -+. 41,0 9.52 77.25 

0{'2'— S)-ho-,2o. 8 3,58 4,95 77. 8.49,6 35.31,0 -h 4©, 3 9.54 76.53 

C; = -+- 15«,76 -*- o-,o43 (T - 7\5). 

Août 24. 

P Petit Chien 4 

Castor 8 

Procyon 8 

Pollux 8 

Août 27. 

©(i*'— D — o»,36. 8 

G)(2'— S)H-o-,32. 8 

Cp = -+-i9%93-t-o%o43(T — io'»,3). Correction moy. de coll. = — 27",4. 

Août 28. 

Castor 8 8,39 9,78 +19,86 

Procyon 8 56, 3i 57,73+19,82 

Pollux 8 6,29 7,68+19,88 

Août 29. 

0(i«'— J)-o-,38. 8 29,53 3o,93 

0(2*— S)-ho",32. 8 38,66 40,06 

î 0"— centre)... 4 52,87 54,33 

Polaire PI -h o"*, 27. . 20 43,2 22,5 

Arcturus 8 56, 3i 57,69+20,04 

e« Bouvier ... , 8 27,01 28,39+20,07 

Castor 8 7,41 8,80+20,86 

Août 30. 

Castor 8 6,39 7,78 +21,91 

Pollux 4 4,26 5,65 +21,96 

Dbsen^ations de Paru, 1904. A. 6 



40,42 


41, 83 +15,82 










7.21.57,58 


8j.3i 


12,36 


i3,75 +i5,79 


57.54.24,8 


20. 3,1 


-+- 17,2 


-2.3,8 


7.28.29,51 


57.54 


o,36 


1,78 +15,69 


84.31.24,4 


20. 2,5 


H- 53,9 


-22,6 


7.34.17,54 


84.31 


10,34 


11,73 +15,73 


61.44.47,0 


20. 2,5 


■+■ 21,5 


-23,2 


7.39.27,50 


61.44 


i3,46 


14, 86- 


79.51. 7,6 


3.40,4 


^- 45,9 




10.21 


80. 7 


22,96 


24,36 


79.51. 7,6 


35.3o,i 


-+- 45,0 




10.23 


79.35 



57.54.a8,[ 


20. 2,4 


-h 16,9 


-27,1 


7.28.29,59 


57.54.14,2 


84.3i.3i,9 


20. 5,3 


-h 53,1 


-26,7 


7.34.17,54 


84.3i.5i,3 


6i.44-5i,i 


20. 1,5 


-H 21,1 


-27,5 


7.39.27,50 


61.44.42,1 


80.33.25,6 


3.37,1 


+ 46,3 




10.28.50,87 


80. 5o. 4,1 


80.33.25,6 


35.26,7 


H- 45,4 




10. 3i. 0,00 


80.18.17,3 


93.26.40,8 


20. 1,6 


-+- 7», 5 




11.56.14,33 


93.27.22,3 


358.49. 0,7 


20. 4,7 


-5o,i 




1.25 


1.12.22,2 


70.19. 0,4 


20. 3jO 


+ 3o,7 


-28,0 


14.11.17,78 


70.18.59,7 


62.31.16,7 


20. 3,8 


-h 21,5 


-^•7,7 


14.40.48,51 
7.28 


62 Ai. 6,0 
57.54 




\ 






7.28 
7.39 


57.54 
61.42 



A.4« 



GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN. - 1904. 



Noms. 



Passage 
N. observé. 



Lecture. Microm. 



Correct. Asc. droite Dist. app. 

Réfraot. de coll. apparente. au'pôl'énord. 



Observateur J. Ciiatelc. 

CJ, = — 2",28 — o',oi2(T — 13^5). Correction moy. de coll. = — 20', 5. 

Septembre 4. , _^ , , ^ .h « « , , 

Castor 57.54.24,7 20.0,6 -4-17,1-25,3 7.28 57.54.14,8 

Procyon 84. 3i. 26,1 20.2,3 +53,7-24,5 7-34 84.3i.5o,8 

«Lynx 7 i3;88 i5;3i - 2jr9 9.i5 55.12 

Septembre 5. , 

0(i«'— I)— o'",24. 8 i5,o8 16, 56 83. 5.58,3 3.37..1 -+- 5i,o io.54.i4,3i 83.22.43,7 

0(2«) 4 23,82 25, 3o io.56.23,o5 83. 6 

Polaire PI -4-0". 19.. 20 6,5 49,2 358.49. 1,8 20. 4,8 — 5i,o 1.25 1.12.20,1 

X Couronne 8 39,21 40,64 - 2, 3i 62.57.38,9 20. 3,7 -+-22,3-25,9 i5.3o 62.57.31,2 

a Serpent 4 34,63 36, 11 -a, 35 83.i5.53,i 20.4,3 -4- 5o,4 -26,4 i5.39 83. 16. 12,6 

Nadir à 17'* I S" 221.10.21,6 20. 5,3 

» 221.10.18,2 20. 2^1 



Observateur F. Boquet. 

Cp = — 5',23 — o",oio(T — 17*,6). Correction moy. de coll. = — 25', 6. 

Septembre 16. 

(l'Hercule 5 9,03 io,55 - 5,27 57.24.î»o,5 20. 0,1 -h 16,7-25,2 17.17. 5,32 

xOphiuchus 8 34,07 35,65-5,22 77.21.41,2 20. 1,0 -h 41,9 -25,8 17.30.30,42 

C(i"— S)-4-i'".o4. 8 40,49 42, 4î 108.39.34,7 20.10,0 -+-i37,2 17.36.37,21 

{jL Hercule 8 47)^5 48,76-5,15 62.13. 6,5 20. o,5 4-22,0-25,5 17.42.43,53 

V Ophiuchus 8 5o,23 52,00-5,29 99. 44. 25, 3 20. 1,4 -f- 93,4 -25,7 17.53.46,77 

C^ = — 5% 48 — o*,oio(T — lo*", 1). Correction moy. de coll. = — 26^,0. 

«Lynx 5 17,33 18,82-5,46 55.12.34,8 20.2,6 -+- i4,3 -26,5 9.i5.i3,35 

Régulus 8 20,28 21,87-5,48 77.33.45,6 20. 3,5 -1-42,1 -25,7 'o* 3. 16,39 

Y* Lion 7 45,53 47,07-5,51 69.40.28,9 20. 1,5 -t-3i,o -26,0 10,14.41,59 

a Grande Ourse ... . 8 5i,i8 52,77-5,47 27.44-49><J 20. 6,0 — i3,6 -25,6 10.57.47,28 
. Septembre 17« . 

Q(ier_i)_o« jg, g ^8 21 29,86 87.39.24,5 3.36,3 -+- 60,4 lï. 37. 24, 36 

0(2*— S)-l-o'",23. 8 30,55 38, ao 87.39.24,5 35.35,8 -f- 59,2 11.39.32,70 

C;, = — 5*,89--oJoio(T— 9*',6). Correction moy . de coll. = — 25', 6. 

Septembre 18. 

fi Écrevisse 4 24, i3 25,73-5,87 80. 3i. 6,8 20.12,2 -h 47»4 -26,1 8.11.19,85 

iGrandeOurse 8 43,44 44j94 - 5,78 4i-35.39,3 2e. 2,4 -h 0,4-25,2 8.52.39,06 

a Lyox 8 17,82 19, 3i -5,90 55. 12. 35, o 20. 3,9 -h 14,4-^5,2 9.15.13,42 

6 Grande Ourse.... 8 3i,io 32,61-5,79 37.53.56,6 20. 2,7 — 3,3-25,4 9.26.26,72 

Régulus 8 20,85 22,J4 - 6,02 77.33.43,4 20. i,i -h 42,3 -26,0 10, 3. 16, 55 

Y* Lion 4 46,o5 47,59-6,03 69.40.28,6 20. 1,1 -+-31,3-26,210.14.41,69 

Y'Lion 4 46,17 47,7» 69.40.28,6 19.58,5 4- 3i,3 10.14,41,81 

a Grande Ourse 8 5i,59 53, 18 - 5,84 27.44.47,6 20. 4,1 — 13,6-21,8.10.57.47,28 

Septembre 19. 

0(i*' — 1) — o™,42. 8 39,22 40,88 88.26.17,2 4.0,5 -h 62,3 11.44.34,97 

0(2«— S)-+-o'»,2o. 8 47,53 49,19 88.26.17,2 36. 0,4 -4- 61 ,"2 11.46.43,28 



57.24.10,3 
77.21.55,2 
io8.4i*i^t2 
62.13. 1,4 
99.45.30,8 



55. 12.19,6 
77.33.57,0 
69.40.31,6 

27.44. 3;4 

87.56.19,5 
87.24.22,6 



80. 3i. 14,9 
4r. 35. 10,8 
55.12.19,0 
37.53.24,2 
77.33.57,9 
(^.40.32, i 
69.40.35,0 
27.44. 3,6 

88.42.50,2 
88.10.53,0 



GRAJ^D INSTRUMENT MÉRIDIEN. — 1904. A.43 

Passage Correct. Asc. droite Dist. app. 

Noms. N. observé. T. C . Lecture. Microm. Réfract. de coll. apparente, aa pdle Dord. 

ObSERVATBVB F. BOQUET. 

Cp = — 6", 19 — o',oio(T — 9^,6). Correction moy. de coll. = — 25*, 2. 

Septembre 49. , . . • , , t p , , h « . » , , 

P Écrevîsse 8 «4,54 2*6,14-6,25 80.30.57',! 20. 3,3 + 47*6 -^5*5 8.11.19,96 8o.3i'.i4',8 

tGrandeOurse 8 43,83 45,33 -6,14 41. 35. 38, 6 20. 1,6 -+- 0,4-25,2 8.52.39,15 41. 35. 11, 4 

a Lynx 8 18,07 i9,56 - 6,i3 55. 12.34, i 20.3,7 -+- i4,5 -24,4 9.i5.i3,37 55. 12. 18,8 

e Grande Ourse 8 3i,42 32,9*3-6,10 37.53.57,0 20. 3,3 — 3,3 -25, o 9.26.26,74 37.53.24,4 

Régulas 8 21, o5 22,64-6,20 77.33.44,8 20. 1,9 .-4- 42»^ -26,6 10. 3. 16,45 77.33.59,0 

vi Lion 8 46,32 47,86-6,25 69.40.28,3 20.0,8 -h 3i, 3 -26,1 10. 14.41,66 69.40.32,9 

a Grande Ourse ... . 8 52, o5 53,64 - 6,28 27.44.47,1 20. 4,4 — i3,7 -23,5 10.57.47,44 ^7.44. 3,i 

Cp = — 6',49 — 0^010(1 — 10" 4). Correction moy. de-Con. = — 24*,4. 

Septembre 20. 

Régulus 4 21,27 22,86-6,40 77.33.43,9 ao. 2,5 h- 42,5 -24,8 10. 3 77-33 

Y> Lion 6 4<>,5o 48,04-6,42 69^0.28,6 20.2,2 -+- 3i,3 -24,8 10. 14 69.40 

ot Grande. Ourse.... ^ 52,45 54,04—6,66 27.44.44,9 20. 1,6 —13,8-23,710.57 27.44 

Septembre 21. 

0{i*'^— I) — o'",42. 8 50,27 5i,93 89.12.56,0 4. 5,6 -4- 64,3 11. 5i. 45, 43 89.29.27,2 

0(2«— S)-ho»,j8. 8 58,54 60,20 89.12.56,0 37.6,6 +63,1 11. 53. 53, 70 88.57.27,8 

Cp = — 6",86 — b',oi5(T — io*',o). Correction moy. de coll. = — 24*, 7. 

a Lynx 8 18,79 20,28-6,80 

8 Grande Ourse 8 32, 12 33,63 - 6,72 

Régulas. 8 21,67 23,26-6,78 

Y» Lion," 8 46,93 48,47-6,83 

a Grande Ourse 8 52,68 54,27-6,87 

Septembre 22. 

0(i«-— I)— o'-,43. 8 26,09 27,76 

0(2«— S)-+-o",i4. 8 34,32 35,99 

C'^ = — 7", 53 — o', o 1 5 (T — io*», 4 ). Correction moy. de colL = - 24', 5. 

Septembre 23. 

Régulus. 8 

7» Lion 8 

a Grande Ourse. ... '8 
Septembre 24. 

0(i"-I)-o'»,38. 8 

0(2'— S)-l-0'»,22. 8 

CJ, = — 8*,29 — o',or5{T— .11^,2). Correction moy. de colL = — 25',o. 

Septembre 25. 

Régulus 8 23, 3o 24,89-8,35 77.33.43,6 20. 1,4 -h 42,3 -25,2 10. 3.16,62 77-33.58,3 

vi Lion 4 48,43 49,97-8,27 69.40.29,6 20. 2,0 4- 3i, 2 -23,1 10.14.41,69 69.40.33,0 

Y* Lion 4 48,77 5o,3i 69.40.29,6 20.0,0 H- 3f,2 10.14.42^03 69.40.35,0 

a Grande Ourse.... 8 54,22 55, 81 - 8,34 27.4^.45,3 20. o,5 — i3,7 -23,7 10.57.47,^2 27.44. 5,4 

4^ Grande Ourse.... 6 22,97 24,46-8,27 44.59.28,2 20. 2,9 -t- 3,8-25,6 u. 4.16,17 4459. 3,3 



55.12.37,1 


20. 


6,8 


-+- 14,4 


-23,9 


9.i5.i3,5o 


55.12.19,2 


37.53.56,0 


20. 


1,0 


- 3,3 


-25,8 


9.26.26,84 


37.53.26,2 


77.33.44,6 


20. 


3,5 


-h 42,2 


-24,3 


10. 3.16,46 


77.33 57,4 


69.40.29,2 


20. 


2,2 


-+- 3i,i 


-25,0 


10.14.41,67 


69.40.32,6 


27.44.44,7 


20. 


0,3 


- i3,6 


-24,:i 


10.57.47,46 


27.44. 5,4 


89.36.11,4 


4. 


0,7 


4- 64,8 




11.55.20,93 


89.52.47,9 


89.36.11,4 


36. 


2,1 


-h 63,6 




11.57.29,16 


89.20.49,2 



22,40 


23,99 - 7,48 


77.33.42,4 


20. 


0,5 


-h 42,2 


-24,9 ïo. 3 


77.33 


47,68 


49,22 - 7,55 


69.40.28,3 


20. 


1,3 


-4r 3l,I 


-24,8 10.14 


69.40 


53,39 


54,98 - 7,55 


27.44.45,1 


20. 


0,9 


- i3,6 


-23,9 10.57 


27.44 


37,73 


39,40 


90.22.58,1 


4. 


5,3 


-+- 66,5 


12. 2.3i,85 


90.39.31,7 


46, o5 


47,72 


90.22.58,1 


36. 


7,'^ 


H- 65,3 


12. 4.40,17 


90. 7.32,5 



A.44 



GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN. — 1904. 



Noms 



Passage 
N. observé. 



T, 



Lecture. 



Microm. Réfract. 



Correct, 
de coll. 



Asc. droite 
apparente. 



Dist. app. 
au pôle nord. 



Observateur F. Boquet. 
Cp = — 8*, 29 — o%oi5(T — ii**,2). Correction moy. de coll. == — 25', o. 



Septembre 26. 




9 


s 


0(i«--I)-o",42. 


8 


50,27. 


5i,9Î 


0(2*— S)-+-0'",2I. 


8 


58,70 


60, 38 


9(i-'-S) 


8 


16,08 


• 7,85 


1] Grande Ourse 


8 


5f,43 


52,93 


Septembre 28. 








0(i*'-I)-o'»,39. 


8 


3,37 


5,06 


0(2*~S) + 0-,23. 


8 


11,83 


i3,52 


Octobre 6. 








0(i-_-i)_o»,42. 


8 


6,94 


8,77 


0(a*-S)-+-o™,25. 


8 


16,16 


'7,99 



8!22 



, „ 
91. 9.5o,8 

91. 9.50,8 

99. 1.21,8 

40.12.52,6 


t 

4. 
36. 
20. 
20. 


/.5 

i3,8 

2,2 

0,2 


-H 68^5 
-+- 67,2 
+ 90,4 
- 0,9 


h m s 
12. 9-43,65 

12.11.52,08 

i3.32. 9,52 
-25:4 13.43.44,60 


91.26.21,8 
90.54.20,1 

99- 2.23,9 
40.12.25,6 


91.56.25,6 
91.56.25,6 


4. 
36. 


1,5 
3,0 


H- 70,3 
4- 69,0 


12.16 
12.19 




92.13 
9I-4I 


95. 2.27,0 
95. 2.27,0 


4. 
36. 


5,7 
12,8 


+ 78,5 


12.45 

12.48 




95. >9 
94.47 



Cp = — 13%89 — o%oi5(T — 15*',5). Correction moy. de coll. = — 25*, 2. 



Octobre 10. 

^(2«-I) 8 

Octobre il. 

0(i«'— I) — o",38. 6 

0(2*-S)-+-oV9. 9 

9(i''— S) 8- 

? Bouvier . . 8 

5 Bouvier 8 

«Couronne 8 

Y Serpent 8 

S Ophiuchus. . . . .. . 8 



25,23 27,02 



28,68 
38, 60 
53,37 
3i,72 
5o,34 
5o,oo 
14,18 

32,32 



3o,53 
40,45 
55,35 

33,24 -i3,75 
51,89 -13,87 
5i,58 -i3,83 
15,82 -i3,94 
34, i3 -14,08 



89.43. 6,7 19.59,5 -h 65,9 



12.17.13,18 89.43.46,8 



96.56.59,1 
96.56.59,1 
io5.5i .44,1 
49.14. 5,1 
56.19.43,0 
62.57.39,2 
74. i.ii-,o 
93.25.55,8 



4.191I 
36.29,0 
20. 1,2 
3,6 

2,5 

1,2 
1,3 
0,5 



20. 
20. 

20. 
20. 
20. 



H- 86,2 i3. 4.16,68 97.13. 38, o 

-h 84,5 . i3. 6.26,60 96.41.30,2 

-M22,o 14. 42.41)47 io5.53.i8,5 

-h 8,2-24,614.58.19,36 49.13.43,7 

■+■ i5,7 -25,4 i5. II. 38, 01 56.19.29,9 

-I- 23,2 -25,3 15.30.37,69 62.57.35,1 

-h 37,4 -24,6 15.52. 1,92 7.^ 1.20,9 

H- 74,6 -26,0 16. 9.20,23 93.26.43,4 



Cp = — 14", 14 — o',oi5(T — 12^7), Correction moy. de coll. = — 25*,o. 



^ Grande Ourse. .. . 4 i5,45 16,95 -i3,94 33. 7. 7,0 20. 2,0 

4/ Grande Ourse 8 29,09 30,59-14,11 44.59.29,4 20. 0,7 

8 Lion 8 i3,65 i5,26 -i4,i5 68.57.7,9 '9-59,9 

P Lion 8 23,14 24,79-14,21 74.53.31,5 20.7,3 

Y Grande Ourse 8 58,97 60,47-13,97 35.47. 5,i 20. 1,0 

? (2*— I) 8 3i,37 33,16 90.23.35,8 20.0,2 

Octobre 12. 

0(i*'— I) — o'»,37. 8 10, 58 12,44 97.19.13,1 3.54,8 

0(2*— S)-f-o'",28. 8 20, 58 22,44 97.19.13,1 36. 8,1 

s* Bouvier... '8 o,63 2,21-14,32 62.31.17,1 20. i,3 

Q(i«r— S) 8 44,18 46,17 106.16.34,0 20.6,5 

^Bouvier 8 32, 10 33,62 -14, i5 49.14.4,8 20.3,8 

a Couronne 8 5o,45 52,o3 -i4,3o 62.57.40,0 20. 1,7 

€(in 8 25,74 27,81 

Octobre 13. 

9(1"— S) 8 36,09 38, 08 106. 40. 5o, 5 20.2,2 

p llereule 8 19, u3 20,84-14,60 68.17.49,9 20. i,3 

C(i'0 8 8,34 10,43 



8,3 


-24,6 


10.56. 2,84 


33. 6.3o,6 


3,9 


-24,7 


II. 4.16,47 


41.59. 6,8 


3o,8 


-24,9 


M. 9. 1,14 


68.57.12,7 


38,9 


-24,6 


11.44.10,66 


74.53.37,1 


5,5 


-24,8 


11.48.46,34 


35.46.32,7 


67,3 




12.23.19,02 


90.24.16,7 


87,1 




i3. 7-58,29 


97.36.17,5 


85,4 




i3,io. 8,29 


97. 4. 6,3 


22,6 


-25,4 


14.40.48,04 


62.31.12,2 


123,9 




14.47.32,00 


106.18. 5,1 


8,2 


-a6,o 


14.58.19,45 


49.13.45,5 


23,1 


-25,3 


i5. 30.37,85 
16.14.13,62 


62.57.35,5 


126,7 




14.52 


106.42 


29,7 


-25,8 


16.26 
17.12 


68.17 



GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN. - 1904. " A.45 

Passage Correct. Asc. droite Dist. app. 

Noms. N. observé. T. C . Lecture. Microm. Réfract. de coll. apparente. , au pôle nord. 

ObSBBVATBUR F. BOQUET. 

C;, = — i5',oo — o',oi5(T — 16^5). Correction moy. de coll. =— 26',3. 

Ç (2*— centre).... 8 52,73 54,56 91.47.14,8 20. 1,4 -4-70,5 12.35.39,52 91.47.56,1 

Octobre 14. . ' 

0(ier_i)__o« ,j3^ g 35^34 3^^gi3 98.4.11,3 3.58,9 .-+- 89,5 i3. 15.22,28 98.21.12,7 

0(2«— S)-ho'-,i9. 8 45,70 47,59 98. 4.11,3 36. 9,3 -^ 87,7 13.17.32,64 97-49. 4,4 

Q (S) 107. 4.44,6 20. 0,5 -4-128,1 14.57 107. 6.24,8 

«Couronne 8 5i,i3 52,74 -i5*o3 62.57.40,8 20. i,3 -h 23, o -26 'o 1 5. 30.37,75 62.57.35,2 

cp Hercule 8 37,70 59,24-14,92 44.48.57,4 20. 0,2 -h 3,7-26,2 16. 5.44,25 44.48.34,0 

^Hercule 8 19,58 21,22-15,00 68.17.50,7 20. 1,9 -1-29,5-26,0 16.26. 6,22 68.17.51,0 

Ç Hercule 4 53,83 55, 4i -f4,98 58. 13.22,2 20. 4,7 -^ 17,7-26,8 16.37.40,41 58. i3. 8,0 

V Ophiuehue 8 59,37 61^28-15,09 99.44.27,3 20. 3,2 -h 94,2 -26,4 17.53.46,^^6 99.45.31,1 

^(i*'— l)^-»'"»o8. 8 28,62 3o,74 . • 109.28.27,3 20. 6,0 -hi44,o 18.10.15,72 109.30.18,3 

Cp = — 15',39 — o',oi5(T — 15\5). Correction moy. de coll. = ~25',5. 

? (2*— centre).... 8 
Octobre 15. 

0(i«-I)-o-,42. 8 

0(2'— S)-|-0"',20. 8 

9 (i^'-S) 8 

S Bouvier 3 

« Couronne 8 

V Serpent 8 

C(I)ài9»'7-3',o.. 

Octobre 20. 

0(i*'— l)-o",43. 8 

0(2«— S)-+-o'»,i9. 8 

Octobre 25. 

a Ophiuchue 8 

P Ophiuchus 8 

Oetobre 26. 

0(i"— I)— o'",43. 8 

0(2«— S)H-o-,i7. 8 

Octobre 27. 

0(i*'-I) — o~,45. 8 

0(2«— S)-ho-,i6. 8 

Cp = -7 20% 79 — o', 018 (T — 1 8", o). Correction moy. de coll. = — 25", 7. 
Octobre 28. 

0(i''— D— 0-16. 3 

0(2*) 8 

P Ophiuchus 8 

fji Hercule 8 

V Ophiuchus 8 

p^ Ophiuchus 8 

Y) Serpent 8 

Véga 8 



6,35 


8,19 




92.30. 6,1 


20. 0,8 


-^ 72,3 




12.41. 


52,8{ 


92.3o.5o, 


5 


18,68 


20,57 


- 


98.26.23,8 


3.52,8 


■+- 90,7 




13.19. 


5 


21 


98.43.33, 


I 


29,22 


31, u 




q8.26.23,8 


36. 8,2 


-H 88,8 




13.21. 


15, 


75 


98.11.19 


5 


23,48 


25, 5o 




107.28.14,8 


20. 3,1 


-m3o,6 




i5. 2. 


10 


12 


107.29.55 


7 


5i,75 


53,33 


-i5,36 


56.19.42,3 


20. 0,7 


-^ i5,6 


-25,4 


i5.li 






56.19 




5. ,45 


53,06 


-i5,36 


62.57.41,5 


20. 2,5 


-H 23,0 


-25,5 


i5.3o 






62.57 




i5,6o 


»7,27 


-i5,44 


74. 1.12,1 
108.59.46,0 


20. 0,7 
20. 3,9 


■+- 37,2 
■+-140,9 


-25,6 


15.52 






74. I 
109. 1 




3,40 


5,20 




100. r6. 0,0- 


3.5o,4 


-^ 96,7 




13.37 






100.33 




14,84 


16, 64 




100.16. 0,0 


36. 5,4 


■+- 94,7 




13.39 






100. 




47,79 


49,41 


-19,66 










17.30 






77.21 




3,00, 


4,68 


-19,62 










17.38 






85.23 




54,33 


56, 18 




102.22.26,2 


4. 1,8 


H-io5,8 




14. 






102.39 




6,94 


8,79 




102.22.26,2 


36.22,8 


H-io3,5 




14. 2 






102. 7 




45,45 


47,3o 




102.42.41,5 


3.51,7 






14. -4 






io3, 




58, o5 


59,90 




102.42.41,5 


36. 8,9 






14. 6 






102.27 





36,98 


38,84 




io3. 2.56,6 


3.58,2 


-4-109,1 




14. 8 


103.20 


49,94 


5i,8o 












14.10 


io3« 4 


4,07 


5,75 


-20,72 


85.22.5i,6 


20. 1,1 


-4- 56,1- 


-26,4 


17.38.44,97 


85.23.19,8 


1,95 


3,50 


-20,75 


62.13. 9,2 


20. 0,6 


-^ 22,2 


-i5,i 


17.42.42,71 


62.13. 4,1 


4,94 


6,76 


-20,74 


99.44.25,5 


20. 1,5 


-H 94,2 


-25,8 


17.53.45,97 


99.45.31,5 


56,73 


58,43 


-20,89 


87.28. 8,2 


20.i5,3 


-4- 60,3 


-24,7 


18. 0.37,64 


87.28.26,4 


41, i4 


42,89 


-20,88 


92.54.29,4 


20. 3,7 


+ 73,1 


-26,7 


18.16.22,10 


92.55.11,7 


1,24 


2,76 


-20,74 


5i. 18. 10,6 


20. 0,0 


-4- 10,3 


-25,5 


18.33.41,96 


51.17.54,5 



A.4è 



Noms. 



GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN. - 1901. 



Passage 
N. observé. 



T. 



Correct. Asc. droite Dist. app. 
Lecture. Microm. Réfract. de coll. apparente. au pôle nord. 



ObSBBVATEUR F. fiOQUET. 

C^ = — a2", 10 — o%oi8(T — 17*',5). Correction moy. de'coll.r=— 26",6. 

Octobre 3i. , , o , , t p , h m > 

0(i"— 1)— o'",44. 8 16,93 18,81 104. i\i^\i 3.58,8 -Mi3'5 14.19. 56,6a 

0(2*— S)-+-o'",i9. 8 3o, 54-32, 42 104.2.26,4 36.21,6 -4-110,9 14.22.10,43 

Ç(i*'— S) 8 36,42 38, 41 112.35.10,9 20.2,8 -+-169,8 16.23.16,33 

d Hercule 8 26,40 27,96-22110 65. 2.40,6 20. 3,9 -h 25,5 -24*9 17. 11. 5,87 

a Ophiuchus 8 5o,io 51,72-22,04 77.21.46,4 20. 1,9 -4-42,2-27,517.30.29,62 

P Ophiuchus 8 5,49 7,17-22,17 85.22. 5o, 7 19.38,9 -4-56,1-27,4 17.38.45,07 

{X Hercule 8 3,24 4,79-22,08 62.13.11,6 20. 1,0 -4-22,2-26,517.42.42,69 

NoYembre 3. . 

0(i*^— I) — o'",46. 8 3,75 5,64 .104.59.45,9 3.57,6 -t-i2o,7 14. 3i 

0(2« — S)-4ro"»,i8. 8 18, i3 20,02 104.59.45,9 36. 18,5 -hii7,8 14. 33 

9(1*0 8 22,07 ^4,07 16.39 

C;, = — 23',4o — o',oi8(T — I7^3). Correction moy. de coll. = — 24', 5. 

NoYembre 4. 

0(i"— I)— o"',47. 8 i,o3 2,92 105.18.19,2 3.5o,8 -4-122,1 14.35.39,62 

0(2* — S)-4-o",!i. 8 15,72 17,61 105.18.19,2 36.15,8 -4-119,2 14.37.54,31 

Ç Hercule 8 2,00 3,54 -23, 40 58. i3. 20,0 20. 1,0 -4-18,0-24,4 16.37.40,15 

Q(i"— S) 8 39,38 41,39 113.28.14,8 20.2,9 -f-181,8 16.44.18,00 

S Hercule 8 27,64 29,20-23,39 65. 2.38,o ao. i,3 -4-26,0-24,5 17. 11. 5, 80 

a Ophiuchus 8 5i,45 53,07-23,44 77.21.43,1 20. 2,0 -4-42,9-24,3 17.30.29,67 

P Ophiuchus 8 6,67 8,85 -23, 40 85.22. 5o, 7 20.2,1 -4-57,0-24,917.38.44,94 

fi Hercule 8 4,49 6,04-23,39 62.13.8,7 20.0,0 -4-22,6-24,517.42.42,63 

NoYembre 7. 

Polaire PI — o™, 4 {. 20 37,7 21,5 358.49.22,5 20.2,7 — 53,i 1.25 

Nadir à 13** 40"" 221.10.17,2 20. 2,5 

NoYembre 12. 

0(i"^— I) — o'",46. 8 10,67 12,72 107.37.47,7 3.3i,8 -4-i33,7 i5. 7 

0(2* — S)-f-o'",i9. 8 27,22 29,27 107.37.47,7 35.58,9 -f-i3o,7 i5.io 



104. 


19- 


5i. 


,6 


io3. 


47. 


3o. 


.•* 


112. 


37. 


3o, 


,3 


65. 


. 2. 


34, 


.^ 


77' 


.21. 


58, 


) j 


85. 


.23. 


20, 


,2 


62. 


.13. 


5; 


,^ 


io5. 


>7 






104.45 






ii3, 


.18 







io5.36. 3,0 
io5. 3.39,2 
58.13.11, 6 
ii3.3o.48,5 
65. 2.36,9 
77.2i.5''8,i 
85. 23.20, I 
62.13. 5,9 



107.55 
1 07 . 23 



NoYembre 13. 

Polaire PI — o"', 12 . 2q 

Nadir à i3*4o" • 

Arcturus 8 

NoYembre 14. 

0(1"— I)— o'»,5o. 8 

0(2* — S)-}-0^12. 8 

(X Ophiuchus 8 

9(1*'— S) 8 

\L Hercule 8 

îî Serpent 8 

Véga 8 

P» Lyre 8 

a* Capricorne 8 

a» Capricorne , 4 

Cd*'— I)-:M~,o6. 8 



— 28',28--o',oi8(T — 18'',2). Correction moy. de coli.= — 26\4. 



3o , 3 24,2 



1.25 



358.49-19»^ 19-55,7 — 54,2 
221. 10. i3, 5 19.58,4 
44,07 45,73 -28,22 70.19. 6,2 20. 0,5 -h 33,1 -26,0 14.11.17,52 



21,02 a3,07 

38,1 5 40,^0 

56, 14 57,85 -28,29 

i3,74 i5,9i 

9, 14 10,75 -28,22 

48,35 5o,20 -28,37 

8,33 9,90 -28,22 

59,45 61,04 -28,23 

48,00 49>97 -a8,36 

12,06 14, o3 -28,34 



'ï^7 



i3,33 



108. 10. 
108.10. 

77.21. 
114.53. 

62.13. 

92.54. 

5i.i8. 

56.44. 
102. 47« 

102.47. 
104. o. 



3. 
36. 
20, 
20. 



4,3 

4,3 
49,1 
14,1 
i3,8 20. 

27.7 20. 

14.8 20. 
43,7 20 
32,5 20 
32,5 18. 
44,5 20 



56,7 4-140,0 i5.i5. 54,84 

22,9 H-i36,4 " i5. 18. Il, 97 

5,1 -t- 43,1 -25,9 17.30.29,58 

3,7 +198,9 17.37.47,64 

1,6 -4- 22,7 -26,1 17.42.42,48 

1,6 -4- 74,5 -27,4 18.16.21,92 

0,9 -4- 10,5 -26,4 18.33.41,61 

0,5 -f- 16,4 -26,0 18.46.32,75 

52,1 -4-109,0 -26,3 20.12.21,65 

36,4 4-109,2 -26,8 20.12.45,71 

8,6 -hii4;8 21.20.44,99 



1.11.37,7 



70, 


.I9. 


II, 


,5 


108. 


.27. 


,58. 


,» 


107. 


55. 


32 


.4 


77. 


,21. 


59 


,3 


114. 


.56, 


, 2, 


.0 


G2. 


.13, 


' 7' 


,6 


92. 


.55. 


,12 


,8 


5i, 


.17, 


.57 


■ 4 


56.44. 


.32 


.1 


102. 


.48. 


. I 


,8 


102. 


.50, 


.17 


,4 


104. 


. 2, 


3',3 



GRAND INSTRUMENT MERIDIEN. — 1904. 



A.47 



Noms. 



Passage 
N. observé. T. 



Correct. Asc. droite Dist. app. 

Lecture. Microm. Réfract. de coll. apparente. au pôle nord. 



ObSBBVATBVR F. BOQUET. 

Correction moy. de coU. = — a5*,3. 



Novembre 15. 


t f 


/ .1» t P H 


h m 


, „ 


0(,.'_I)_o-,49. 


8 27,48. 29,54 


108.25.25,8 3.49,3 -+-142,0 


1 5 . 20 


108.43.30,1- 


0(2'-S)-t-o-i8, 


8 44,77 46,83 


108.25.25,8 36.18,5 -m38,3 


15,22 


108.11^. 1,3 



a Ophiuchus 8 

9(i*'— S) 8 

Véga 8 

P» Lyre 8 

7 Lyre 8 



Observations faites à l'œil et à Toreille. 
C;, = — 28%oo — o',oi8(T — 18^4). . 



55,82 


57,53 


-^7;98 


77-^1-44,6 


20. 


1,6 


37,39 


39,56 




114.57.40,4 


20. 


0,9 


8,04 


9,61 


-^7,95 


5i. 18. 14,9 


20. 


»,» 


59,^4 


60, 83 


-28,04 


56.44.43,6 


20. 


0,6 


48, 3o 


49,89 


-28,01 


57.26.17,7 


20. 


1,0 



-h 43,3 -25;o 17.30.29,55 77.21.59,6 

-f;200,7 17.43.11,57 Il5. 0.33,9 

-W 10,6 -26,1 18.33.41,61 51.17.58,4 

+ 16,5 -25,6 18.46.32,82 56.44.33,0 

^- 47,3 -24,6 18.55.21,88 57.26. 7,5 



Observations faites au chronographe. 

Cp = — 29',3i — o',o2o(T — 17*,7). Correction moy. de coH. = — 24',©. 

NoTembre iS. . 

Arcturus 8 4^, '5 46,82-29,27 70.19. 4,0 20. i,3 -4-33,3-22,4 i4.*i.i7,58 70.19.11,1 

NoTembre 17. 

0(i«^— I)— o",47. 8 43,25 45,29 108.55.26,5 3.49,3 -m46,o 15.28.16,02 109.13.36,0 

0(2«— S)-ho"',23. 8 o,85 2,89 108.55.26,5 36. 18,2 '-M{a,2 i5.3o.33,62 108.41. 7,4 

oc Ophiuchus 8 57, i5 58,87-29,32 77.21.44,0 20. 2,2 h- 43,4 -'^3,4 17.30.29,56 77.21.59,7 

P Ophiuchus k. 7 12,40 i4,«7 -^9,3o 85.22.49,7 20. i,3 4-57,7-24,1 17.38.44,86 85.23.21,4 

(i Hercule 8 10, i5 11,79-29,28 62.13.12,2 20. 1,4 -h 22,8 -24,1 17.42.42,48 62.13. 8,7 

9(i*'— S) 8 26,64 28,77 115.4.32,8 20.3,6 -+-202,9 17.53.59,46 ii5. 7.2-,i 

1) Serpent 6 49,39 51,22-29,41 92.54.27,5 20. 3,9 -1-75,1-25,4 18.16.21,90 92.55.13, 5 

Véga 8 9,28 10,89-29,26 5i.i8.i4,3 20. i,5 -+-10,6-24,718.33.41,56 5i. 17.68,8 

P» Lyre 8 0,39 2,01-29,25 56.44-43,2 20. 0,8 -+-16,5-24,618.46.32,68 56.44.33,7 

Y Lyre 8 49,62 51,24-29,39 57.26.18,4 20. 2,6 -+- 17,3-23,3 18.55.21,91 57.26. 7,9 

CJ, = — 29*, 86 — o',o2o(T •— 18", 4 ). Correction moy. de coll. = — 24*, 2. 
NoYembre 18. 

9 d*'— S)....'. ... 8 '51,34 53,47 ii5. 6.47,9 î»o. 2,3 -h2o4,o 17.59.23,62 115.9.44,1 

T^ Serpent 4 49193.51,78-29,97 92.54.27,5 20.4,6 -+-75,3-24,718.16 92.55 

Véga 8 9,72 11,33-29,74 5i.i8.i5,3 20. 3,4 -+- 10,6 -23,7 18. 33 61.17 



C;, = — 3i%86 — o%02o(T- 
NoTembre 22. 

3(1^-1)— o»,48. 8 36,9o 38,98 

©(2"=-S)H-o«,i3. 8 55,79 57,87 

P Ophiuchus 8 14,90 id, 70 -3 1,84 

jji Hercule :. 6 12,62 14, 3i -3i,83 

13 Serpent 8 5i,93 53,79-32,00 

9(1"' -S) 8 30,24 32, 40 



■ i8'*, 4).. Correction moy. de coll. = — 23", o. 

i5o,9 15.49. 7,17 110. 22. 5o, 4 

i46,7 i5. 51.26, 06 109.50.20,4 

56,3 -21,6 17.38.44,86 85.23.20,5 

22,3 -23,1 17.42.42,46 62.13. 9,9 

73,3-24,6 18.16.21,93 92.55.14,1 

18.21. 0,54 115.11.29,7 



110. 


4.22,0 


3.36,3 


110. 


4.22,0 


36. 6,3 


85. 


22.48,9 


19-59,6 


62 


.13.12,7 


20. 1,0 


92 


54.27,5 


20. 2,3 



ii5. 8.37,5. 20. 3,0 -t-199,2 



A.48 



GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN. - 1904. 



Nom». 



Passage 
N. observé. 



T. 



Correct. Asc. droite Dist. app. 

Lecture. Microm. Réfract. de coll. apparente. au pôle nord. 



Observateur F. Boqlet. 
C^ = — 3i%86 — o',o2o(T — i8'',45. Correction moy. de coll.= — 9-3',o. 

• NoYembre 22. ... « » „ h « . 

Véga 8 11,69 i3,35 -3i,79 5i,i8.i2,3 20.0,0 -h 10,4-22,8 18. 33. 41, 49 

P* Lyre 8 2,8{ 4,5i -3i,8i 56.44-43,5 20. 1,2 -+- 16,2-23,2 18.46.32,64 

yLyre 8 51,94 53, 61 -3i,82 57.26.19,0 20. 2,4 •+■ 16,9-22,8 18.55.21,74 

(Aigle 8 3i,2o 3^,93-31,91 76.16.10,8 20. 1,2 -+- 40,8-22,7 19. i. 1,08 

Polaire PI -+-o",i 5.. 20 37,8 27,5 358.49-25,6 20. 4,0 — 53,4 i-^^ 

Nadir à 13*35". ... 221.10.14,1 20. 3,i 

Arcturus 8 48,23 49,95-32,30 70.19. 6,4 20. 2,0 -4-32,6-22,0 14. 11 

Observateur J. Ciiatelu. 
Décembre 20. 

0(i-') 3 43,97 46,18 . 17.50 

0(2*) 8 6,91 9,12 17.53 

16 Pégase 8 3o,53 32,28-48,84 ' 21.48 

CE Verseau 8 40ï2i 42, i3 -48,89 22. o 

• C'^ = — 49',i5 — o',o2o(T-- i8*',9). Correction moy. de coll. = — 23', o. 

• 

01 Couronne 8 25,54 27,28-49)" 62.57.56,7 20. 3,6 4- 24,2-22,9 i5.3o.38,20 

a Serpent 8 21,01 22,86-49,16 83. 15.57,9 20. 3,5 -+- 54,6 -23, o 15.39.33,77 

P Hercule -.. 8 53,70 55,46-49Ni5 68.18.2,5 20.2,9 -4-30,9-22,816.26.6,36 

ÇHercule 8 27,65 29,38-49,04 58.i3.34,3 20.2,9 -+-18,5-23,716.37.40,28 

Décembre 21. 

0(i«'— J) — o'»,38. 8 II, Il i3,3i ii3.23.56,6 3.23,2 -m88,3 17.55.24,18 

0{2'— S)-t-o'",34. 8 33,71 35,91 113.23.56,6 35.55,7 -1-182,4 17.57.46,78 

9(1*'— I) 8 26,39 28,54 109.42.16,3 ao. 2,9 -hi5i,4 ao. 51.39, 35 

Ç Cygne 8 39,88 4Iï6i -49,19 60. 9.39,7 20. 1,7 -+- 20,6-22,5 21, 8.52,4i 

e Pégase 8 17,48 19,31-49,19 80. 33. 10,4 20. 2,5 -1-49,2-23,021.39.30,10 

16 Pégase 8 3o,85 32,60-49,17 6*4.31.8,2 20.1,0 -+-25,9-23,2^1.48.43,39 

a Verseau 8 4o,.54 42,46-49,22 90.46. 8,5 20, 3,2 -4- 70,4 -23, 1 22, o. 53,25 

Cp = — 49',63 — o»,02o(T — 2o^4). Correction moy. de coll. = ~ 22', 1. 

p'Hercule 8 54,09 53,92-49,59 68.18.0,6 20.0,8 -^ 3i ,1 -22,7 16.26. 6,37 

(Hercule 8 28,11 29,92-49,57 58.i3.32,i 20. 2,1 -h 18,6-22,0 16.37.40,37 

Décembre 22. 

0(i*'— D — -.»,4o. 8 38,01 40,24 113.24. 1,4 3.21,7 +«89,7 17.59.50,66 

0(2»— S) + o™,23. 8 0,60 2,83 113.24. i,"4 35.57,3 -f-i83,8 18. 2.i3,25 

Q (i"— I) 8 18,49 20,66 109.21.42,7 20. 5,9 -»-i49,5 . 20. 56. 3i, 02 

(Cygne 8 40,24 42,05 -49,64 60. 9.38,2 20. 0,9 -+- 20,7 -21,7 21. 8. 52, 40 

P Verseau , 8 19,86 21,87-49,66 95.58.22,1 20.4,9 -H 85, 3. -21 ,4 21.26.32,-22 

& Pégase 8 17,79 '9»68 -49,57 80. 33. 9,8 20. 2,7 -f- 49,5 -22,2 2 1.39.30, o3 

16 Pégase 8 3i,2o 33,02-49,60 64.31.7,6 20.1,1 -i- 26,0 -22,4 21.48.43,36 

a Verseau 8 40,90 42,87-49,64 90.46. 8,0 20. 3,8 -+-70,8-22,322. o.53,2i 

Y Verseau 5 3i,74 33,71-49,73 91.51.10,7 20.3,8 -+-73,5-22,122.16.44,04 



51.17.59,0 
56.44.34,3 
57.26. 9,3 
76.16.26,1 
i.ii 

70.19 



fi3.26 

113.26 

64.31 

90.46 



62.57.53,6 
83.16.24,9 
68.18. 6,5 
58. 13.26,0 

113.43.1 5 ,.f 
ii3. 10.41,7 
109.44.20,9 
60. 9.34,4 
80.33.32,8 
64.31. 9,0 
90.46.51,4 



68.18. 7,6 
58.13.25,5 

113.43.24, 1 
113.10.47,2 
109.23.43,3 
60. 9.34,7 
95.59.19,0 
80. 33. 33, cr 
64.31. 9,3 
90.46.51,6 
91.51.57,0 



Noms. 



OBSERVATIONS MÉRIDIENNES. 



Passage 
N. observé. T. 



Correct. Asc. droite 
Lectare. Microm. Réfracl. de coll. apparente. 



A.49 

Dist. app. 
au pôle nord. 



Observateur J. Chatelu. 
C'p = — 52',oi — o",oao(T — al^8). Correction moy. de coll. = — a3*,o. 

Décembre 27. ^ , o , „ i p „' h m s o , ^ 

Ç (i*— I) 8 14,75 1*6,80 io7.3i.'a4"4 20.3,0 H-iSs'g 21.20.24,80 io7.33!i3*i 

e Pégase 8 20,23 22,05 -5 1 598 80. 33. 10,6 20.2,1 -4- 49,1 -22'6 21.39 80. 33 

16 Pégase 8 33,58 35,36 -52, 00 64.31.12,9 ao. 4,5 h- 25,9 -a3, 4 21.48 64.31 

QE Verseau 8 43,35 45,24 -52, o5 90.46. 8,9 20. 3,2 -+-70,3-22,922. o 90.46 

Décembre 28. 

0(i"— I)— o",37. 8 19,45 21,57 ii3.i5. 2,7 3.34,0 H-i89,2 18.26 ii3.34 

0(2*— S)-4-o»,36. 6 41,55 43,67 ii3.i5. 2,7 36. 3,5 h-i83,3 18.28 ii3. 1 

Décembre 30. 

P Hercule 7 58,36 60; i5 -53,64 16.26 68.18 

ïHercriîe 8 32,38 34, i5 -53,62 16.37 58. i3 



Obsen*ations de Paris , 1904. 



A.7 



POSITIONS MOYENNES 



POUU 1904,0 



DES ETOILES OBSERVÉES EN 1904 



AU GRAND INSTRUMENT MERIDIEN. 



Nous ne donnons les ascensions droites observées des circompolaires que 
lorsque le nombre de ces étoiles ayant servi au calcul d'un même azimut moyen 
de la mire est au moins égal à quatre. 
, Dans la colonne dates, le premier nombre indique le mois et le second le 
jour du mois. 

La lettre I, placée k la suite de la date, indique que l'observation a été faite 
au passage inférieur. 



Dates, Ascens. Dist. 


Dates, Ascens. Dist. 


Dates, 


Ascens. • Dist. 


Dates, Ascens. Dist. 


M.-J. droites, pol. 


M.-J. droites, pol. 


M.-J. 


droites, pol. 


M.-J. droites, pol. 


a Andromède. 


a Cassiopée. 


T 


Cassiopée. 


P Andromède. 


o»'3- 6i''26 

1-29 » 22*2 

i-3o 25J37 22,5 


o»'35» 33-59' 
6-22 3J39 20^3 
6-23 3,28 21,0 


6-21 
6-23 


o>»5o» 29" 48' 
54^66 10^5 
54,61 10,5 


i»'4« 54^53' 
6-27 21J20 i6'7 
7-7 21,17 17,7 


2-23 25,48 23,8 
6-21 25, 40 21,7 


6-27 3,34 21,9 


6-27 


54,51 11,4 


01 Baleine. 


6-22 25,36 22,3 

6-23 25,36 21,7 
Y Pégase. 


P Baleine. 

o'»38« io8"3o' 
i-ri9 » 48^6 


• 
e 

2- 3 


Poissons. 

o''57™ 82«37' 
57168 35:9 


i»»i9» 98-40' 
2-4 i3:6i 43^5 

8 Cassiopée. 


o"8" 75-20' 
1-29 » 60' 5 


( Andromède. 


P^ 


Vndromède. 


iS9~ 3o°i5' 
6-23 3i;75 48^9 


6-22 17^43 60,5 
6-23 17,43 59,4 


0M2" 66"! 5' 
1-29 » 18^7 


2-4 
2-19 


i»»4™ 54^53' 

» 17,8 


6-27 3i,77 48,2 
7- 7 3i,79 47,9 


91 Cassiopée. 
o»'35'" 33«59' 


Y Cassiopée. 


2-23 

5-4 
6-21 


ai, 19 18,3 
21,18 17,8 
21,22 17,8 


a Petite Ourse 
(Polaire). 


2-23 3;29 22^8 

6-21 3,3i 20,2 


o»»5o™- 29«48' 
2-23 54;39 9^8 


6-22 
6-23 


21,17 ï7j7 
21,23 17,9 


I»»24'" I*»12' 

1-29 i3;2 i7!;3 



POSITIONS MOYENNES CONCLUES. 



Dates, Ascens. Dist. 
M.-J. droites, pol. 

a Petite Ourse 
(Polaire). 

2- 3 I I ^9 9 

2-19 16,0 i8'i 

2-23 i5,2 .18, 1 

3-14 14,8 19,5 

4-19 » 18,7 

8- 2I > 17,1 
8.-I3I i5,7 16,7 
8-16I 14,6 17,8 
8-29I 2o;o iG,5 

9- 51 i8,9 16,5 
II-I3I » 19,3 

54 Andromède. 

i»»37- 39*47' 
6-27 38^35 40^3 

p Bélier. 

i"'49'" 69"39' 

2-19 » 39^8 

6-21 20J07 40,5 

6-23 20, o5 40,5 

6-27 20,04 39,6 

7- 7 20,08 38,8 

a Bélier. 

2'»i» 66- 59' 

2-19 » 28^9 

6-21 45;47 ^8,9 

6-23 45,53 29,0 

(>-27 45, 5i 28,8 

7-7 45,49 a8,i 

a Baleine. 

2" 5?" 86«i/ 
7-6 i5;54 11^2 
7- 7 i5,6i » 

pPersée (Algol). 

2-23 55^16 49*8 
3-14 55,11 49, ï 



Dates, Ascens. Dist. 
M,-J. droites, pol. 

P Persée (Algol). 

3*1- 49"'ir 

3-22 55Ji3 49:7 

7- 6 55,oi 49,8 

7- 7 55,10 5o,5 

8 Bélier. 

3»» 6"' 70" 38' 
2-23 8J35 9^:6 

a Persée. 

3»" 17" 40-28' 
2-23 27^82 » 

3-14 27,83 49^3 

3-22 27,79 49,1 

7- 6 28,01 48,5 

7- 7 27,95 49,7 

î Taureaa. • 

3»«2i'» 8o»36' 
2-23 57^91 5:3 

8 Persée. 

3''36'° 42*»3r 

3-14 5;i3 8^0 

3-22 5,09 7,9 

7-6 5,14 8,7 



tl Taureau. 

3'»4i'" 66» II' 

2-23 46^54 28^7 

3-i4' 46,59 28,8 

3-22 46,64 29,4 

7- 6 46,55 28,9 



Ç Persée. 

3»» 48™ 58*» 24' 

2-23 5J67 3^7 

3-14 5,75 3,6 

3-22 5,74 3,9 

4-20 5,65 3,8 



Dates, Ascens. Dist. 
M.«-J. droites, pol. 

X Taureau. 

3*55r 77*^46' 
3-f4 21^60 5o;;3 

a Taureau 
(Aldébaran). 

4^'3o« 73-» 40' 

4-?.o 24^65 60^3 

4-3o 24,60 60,1 

5- 5 24,59 60,1 

7- 6 24,64 59,8 

7- 8 24,65 60,1 

7-10 24,66 58,7 

7-1 1 24,64 60,1 

t Cocher. 

4''5o» 56'» 59' 
4-20 44^40 7^9 
4-3o 44,38 6,7 
5- 5 44,34 8,6 
7-6 44,40 8,5 

a Coclier 
(La Chèvre). 

5-i3 35;67 56:2 

6-21 35,65 57,9 

7- 6 •55,73 57,5 

7- 8 35,75 56,9 

P Orion (Bigel). 

5*» 9" 98** 18' 

4-20 55^48 44^6 

4-3o 55,^8 4Î.2 

5- 5 55,59 43,5 

7-10 55, 3i 44,5 

7-1 I 55,42 43,8 

7-21 55,32 43,9 

Y Orion. . 

5»» 19™ 83'»44' 
7-i5 58^81 i3!;8 
7-21 58,89 '2,6 



A.5i 

Dales, Ascens. Dist. 
M.-J. droites, pol. 



p Taureati. 

5''2o'» 61-28' 

4-20 13^37 23!;5 

4-3o 13,34 23,8 

5- 5 i3,35 23,6. 

8 Orion. 

5" 26™ 90-22' 
4-20 6^15 lo^S 
4-3o ï» 11,8 

e Orion. 

5''3i'" 91-15' 

4-20 20^56 46;-2 

4-3o » 46,5 

7-10 20,43 46,1 

7-i:> 20,57 45,7 

C Orion. 
5''35" '9I-59' 

4-20 54:9' 34:6 

4-3o » 34,4 
a Orion. 



. 


5N9'- 


82-36' 


4-3o 


» 


39:' 


5- i 


58^44 


37,7 


5-1 3 


58,45 


38,6 


5-17 


58, 5o 


38, 


7-8 


58,45 


37,7 


7-10 


58, 5o 


37,8 


7->» 


58,49 


38, a 


7-i5 


58,46 


37,9 


7-21 


58,49 


38,1 


7-27 


58,47 


36,8 


8- I 


58, 5i 


38,o 


8- 2 


58,45 


37,7 


8- 3 


1» 


37,8 



Cocher. 

5''53'" 52-47' 
4-20 io;4i 37^7 
5- 4 10,40 37,3 



A.5 



02 



ÉTOILES FONDAMENTALES. 



Dates, Ascens. Dist. 
M.-J. droites, pol. 

n Gémeaax. 

6" 9"" 67° 2/ 
4-20 4^9!! 54^2 
5- 4 4,97 53,9 

[A Gémeaux. 

4-20 9'i5 i3'o 
5-4 9,11 12,6 

Y Gémeaux. 

'C*'32'» 73'' 3 1' 

5- 4 io'o6 6'6 

5-17 9,96 6,3" 

8-12 9,91 » 

a Grand Gbieu 
(Sirius). 

6Mo» io6»35' 

5- 4» 55^07 2^4 

5-i3 55, i5 2,3 

5-17 55, i5 3,3 

7-i5 54,9i 2,1 

7-21 54,99 2,7 

7-27 54,97 ^6 

8- 2 55, o5 2,2 

8- 3 54,93 2,4 

8-12 55,02 1,6 

S Gémeaux. 

7" 14" 67*50' 
5-17 23J4I 25^3 

^ Petit Chien. 

5-17 56^73 0:7 
8-24 56,66 » 

a> Gémeaux. 

7'»28'» 57'»54' 
5-1 3 28^08 6;9 
5-17 28,22 5,3 



Dates, Ascens. Dist. 
M.-J. droites, pol. 

a» Gémeaux (Castor). 
7" 28" 57" 54' 

5-i3 28^41 i;^ 

5-17 28,44 i,o 

8- 2 28,47 1,1 

8- 3 28,52 0,7 

8-12 28, 5i 2,1 

8-i5 28,55 

8-24 28,53 » 

8-28 28, 5i 1,0 

9-4 » 1,1 

a Petit Chien 
(Procyon). 

7*34" 84"3i' 

5-i3 16^62 44'8 

5-17 16, 63 44i7 

8- I i6,6i 44,1 

8- 2 16, 65 44,7 

8- 3 16,68 45,1 

8-12 16,67 43,9 

8-i5 16, 56 42,9 

8-24 16,71 » 

8-28 16, 63 43,9 

9-4 » 43,6 

P Gémeaux (Pollux). 

7»'39'- 6i"44' 

5-i3 26^58 29^7 

5-17 26,5^ 29,3 

8- I 26,43 29,8 

8- 2 26,54 29,8 

8- 3 26,57 29,9 

8-12 26,66 29,7 

8-i5 26,60 » 

8-24 26,62 » 

8-28 26,52 29,8 

^ Ècrevisse. 

S»» II» 8o'»3i' 
9-18 18^58 6^3 
9-19 18,66 6,1. 

*t Grande Ourse. 

8" 52"" 4r34' 
9-18 38*24 51^5 
9-19 38, 3o âi,9 



Dates, Ascens. Dist. 
M.-J. droites, pol. 

a Lynx. 

9»» 15°» 55«i2' 

9-i6 ri;55 4^9 

9-18 12,57 4,0 

9-19 12, 5o 3,6 

9-21 12,58 3,6 

Grande Ourse. 

9'»26'» 37"53' 

9-18 26*39 ^'1 

9-19 26,40 5,1 

9-21 26,4a 6,4 

a Lion (Régulus). 

io»'3'» 77*33' 

7-9 «5;72 47:» 

9-16 i5,64 48,0 

9-18 i5,77 48,7 

9-f9 i5,65 49)7 

9721 15,62 47î9 

9-'>5 15,72 48,5 

Y» Lion. 

10" 14" 69*40' 
9-16 40^9» 21^6 
9-18 4i,ûi 22,2 
9-'9 40,93 22,5 
9-21 40,91 21,9 
9-2J 40,87 21,7 

Y* ^>0ï^* 

io'»i4" 69'Mo' 
9-18 4i;i3 24^8 
9-25 41,21 23,7 

p Grande Ourse. 

10" 56» 33*6' 
10-11 3'o6 9';9 

a Grande Ourse. 

lo'^j;" 27*43' 
9-16 48;59 49';8 



Dates, Ascens. Dist. 
M.-J. droites. poL 

3 Grande Ourse. 

10*57'» 27*43' 
9-18 48^55 49:4 
9-19 48,69 48,5 
9-21 48,67 5o,î>, 
9-25 48,66 48,9 

^ Grande Ourse* 

iiM" 44*58' 

9-25 16*19 50^3 

lo-n 16,20 49,4 

8 Lion* 



6-23 0^31 » 

7- 9 0,20 i^o 

7-11 o,3o 0,1 

lo-iï o,3i 0,8 

P Lion. 

ii'»44" 74"53' 
6-23 9:87 28^9 

7- 9 9,83 29,2 
7-11 9,97 3o,3 
7-12 9,79 28,1 

ïo-fi 9,92 28,1 

Y Grande Ourse. 

ii»'48'» 35*46' 
6-23 47:09 17:7 
10-11 46,96 17,1 

Y* Vierge. 

12»" 36- 90*55' 
7-1 1 47^92 26^6 
7-23 47,89 26,2 

e Vierge. 

i2'»J7'" 78*31' 
7-28 23^83 30^3 

8- 2 23,90 3o,3 



POSITIONS MOYENNES CONCLUES. 



A,53 



Dates, Ascens. Dist. 
M.-J. droites, pol. 



« Vierge (L'Epi). 

1 3" '20" 1 00° 39' 
7-28 8;o8 37^5 
8- 2 8,16 36,9 

Ç Vierge. 

iS^îg™ 90" 6' 
7-a8 47:99 19'^ 

Y) Grande Ourse. 

i3''43" 4o*i2' 
9-26 45^44 28:3 

iQ Bouvier. 

i3''5o" 71»/ 
8-i3 6^78 i7> 
8-16 6,93 16,3 

a Bouvier (Arcturus). 

14* II- 70*19' 

8-18 17^00 4^8 

^»9 ï6,99 5,4 

11-13 16,95 4,4 

11-16 16,97 3,2 

p Bouvier. 

14" 27"" 59** 12' 
8-16 4i;57 26^9 

( Bouvier. 
14" 36- 75-5 1' 

8-16 33;86 37;;i 

e* Bouvier. 

i4''4o" 62«3r 

8-16 47^66 17^1 

8-18 47,63 16,3 

8-29 47,72 17,0 

10-12 47,82 17,1 



Dates, Ascens. Dist. 
M.-J. droites, poi. 



P Bouvier. 

i4''58« 49"! 3' 
8-18 19^70 51^9 
lo-ii 19,67 5i,o 
10-12 19,78 52,6 

Bouvier. 

i5*ii'» 56» 19' 
lo-u 37^95 38^5 

P Balance. 

i5»»ii» 99'» i' 
8-ié 5o;39 44'5 

OL Couronne. 

i5*'3o'" 62" 5/ 

8-18 37^4^^ 4^:1 

9-5 » 45,5 

lo-u 37,32 45,2 

10-12 37,50 45,4 

10-14 37,42 44,8 

12-20 37,41 45,0 

a Serpent. 

15»» 39'» 83* 16' 
8-18 32^36 21^6 
9-5 » 22,4 
12-20 32,39 2', 5 

Y Serpent. 

i5'»52" yiW 
10-11 i;i4 3o'6 

(p Hercule. 

i6''5'» 44"48' 
10-14 44;C3 48;9. 

8 Ophiuchus. 

16" 9"* 93» 26' 
10-11 19^00 5i'5 



Dates, Ascens. Dist. 
M.-J. droites, pol. 



P Hercule. 
16*» 26'" 68" 18' 

1- 8 5;62 4:7 

10-14 5,53 5,4 
12-20 5,58 5,5 
12-21 5,57 6,3 

( Hercule. 

16*37" 58'i3' 

1- 8 40^07 25'2 

10-14 40,00 -25,3 

II- 4 40, o3 24,7 

12-20 39,96 25,5 

12-21 40, 04 2{,7 

8 Hercule. 

16*' 56» 58*55' 

1- 8 37^00 57;;© 

2- 9 36,90 57, f 

1] Ophiuchus. 

i7*'4" io5'»36' 
2- 9 52^38 22'5 

8 Hercule. 



17»" II™ 65"2' 

1-8 5*28 51^9 

1-14 5,29 » 

io-3i 5,29 5o,7 

II- 4 5,27 52,4 

w Hercule. 

17*17"» 57*24' 
9-16 4>5 39.Î4 

a Ophiuchus. 

17»' 30"» 77*22' 

I- 8 28^77 13^2 

1-14 28,70 » 

9-16 28,66 i3,9 

10-3 I 28,61 14,6 

II- 4 28,71 i3,5 



Dates, Ascens. Dist. 
M.-J. droites, pol. 

a Ophiuchus. 

17*30'" 77^22' 

11-14 28;69 13^2 
Ii-i5 28,67 j3,4 
11-17 28,68 i3,i 

P Ophiuchus. 

17*38™ 85^23' 

10-28 43;74 35;2 

ip-3i 43,87 35,3 

II- 4 43,79 34,9 

11-17 43,79 34,6 

11-22 43,80 33, f 

(A Hercule. 

17" 4 2" 62*' 1 3' 

i- 8 4i;99 23;5 

1-14 '42, o5 » 

9-16 41,98 24,4 

10-28 42.02 23,9 

10-3 1 4"i,o4 24,4 

II- 4 42,04 24,5 

11-14 42,01 24,2 

11-17 42, o3 24,6 

11-22 42,04 24,6 



V Ophiuchus. 

17*53™ 99'»45' 

9-16 44^53 43:8 

J0-14 44,54 43,8 

10-28 44,42 43,8 

p^ Ophiuchus. 

18*0™ 87^28' 
10-28 3GJ25 4i!;6 



71 Serpent. 

18*16™ 92" 55' 

ia-28 2o*6o 26^8 

ii-i4 20, Co 26,8 

11-17 20,60 27,2 

11-2*2. 20,65 27,4 



A. 54 

Dates, Ascens. Dist. 
M.-J. droites, pol. 



a Lyre (Véga). 

1- 8 4i;26 2a;7 
1-14 41,27 » 

2- 2 4i,'o î»«>4 
•^-9 41,28 21,9 
2-10 4' 1^5 21,6 

10-28 ii,i^ aï, 2 

11-14 iij^-î 21,4 

iî-i5 4ij24 22,2 

11-17 4i»22 22,1 

I1-22 4^22 21,2 

p» Lyre. 

18" 46*" 56M4' 

1- 8 32;io 57;6 

2- 2 32,18 56,5 
•2- 9 32,11 56, o 
2-10 32,10 56,5 

ii-c4 32,07 56,2 

11-15 32,16 56,9 

11-17 32, o5 57,2 

11-22 32,07 56,8 

t Lyre. 

18»» 55" 57^26' 

1- 8 ^i;o3 33';5 



ÉTOILES FONDAMENTALES. 



Dates, Ascens. Dist. 
M.-J. droites, pol. 

Y Lyre. 

18^» 55"» 57*26' 

2- 2 21^13 32*9 

2- 3 21,18 32,8 

2-10 21, i5 32,5 

II-I5 21, i3 32,1 

u-17 21,19 32,1 

11-20 21,08 32,6 

C Aigle. 

i9*'o" 76^16' 
11-22 59J90 46!;2 

P» Cygne. 

19»* 26" 62*» 14' 
2- 2 5i*oi 32'o 
2-10 5i,o4 32,5 

a' Capricorne. 

20»» 12" io2**48' 
11-14 i9;7ï 18^5 

a' Capricorne. 

20" 12" I02**5o' 
iï-14 43;77 34^0 



Dates, Ascens. Dist. 
M.-J. droites, pol. 

Ç Cygne. 

2i*'8'» 6o«io' 
12-21 50^99 iji 
12-22 5o,99 1,2 

P Verseau. 

2i**26'" 95*59' 
12-22 30^37 36'8 



21 "39™ 8o'33' 
12-21 28^23 .55^3 
12-22 28,17 55,4 

16 Pégase. 

2i''48" 64*3i' 
12-21 4 1^58 36^2 
12-22 41, 56 36,3 

a Verseau. 



12-21 51^24 

I 2-22 5 I , 2 I 



90''47' 
11:0 



Dates, Ascens. Dist. 
M.-J. droites, pol. 



Y Verseau. 

22'' 16™ 91*52' 
12722 41^95 l6'2 

7) Pégase. 

22** 38" 6o*i6' 
i-3o 3o;o3 51^1 

a Pégase. 

22'» 59" 75*18' 
i-3o 58^67 4«'o 

t Andromède. 

23»' 33'" 47«i5' 
i-3o 25 '50 48:5 

9 Pégase. 

23''47'" 7»°24' 
i-3o 36^24 46:6 



ASCENSIONS DROITES 

ET DISTANCES POLAIRES 

DES CENTRES DU SOLEIL, DE LA LUNE ET DES PLANÈTES. 



ASCENSIONS DROITES ET DISTANCES POLAIRES DU CENTRE DU.SOLEIL. 

G01IPARAI80I«LAVBC LES TABLES. 









Correct. 


Valeur 




Correct. 


Valeur 


Dates 


Temps 


Ascensions 


delà 


delà 


Distances 


delà 


delà 


1904. 


moyens. 


droites. 


Conn, des T, 


comp. 


polaires. 


Conn. des T, 


comp. 




m s 


h m • 


t 




• / • 


n 




Janv. 9.. 


. + 6.48,29 


19.17.13,66 


+0,08 


0,9 


112. i5. 46,1 


4-2,'! 


1,0 


i5.. 


. -+-9>o,93 


19.43.16,03 


—0,04 


0,6 


111.19.43,5 


4-0,7 


0,8 


3o.. 


. -+-13.17,84 


20.46.31,95 


— 0,01 


0,7 


107.57.45,6 


4-0,1 


1,0 


Févr. 4.. 


. -+-13.59,93 


21.46.56,93 


-ho, 12 


0,6 


106.33.22,1 


4-0,5 


1,0 


11.. 


. H-i4.25,o4 


ai. 34. 57,99 


-ho,o8 


0,7 


104.23.18,0 


4-0,7 


1,0 


19.. 


. -m4. 8,11 


22. 6.13,44 


-4-0, o3 


0,5 • 


101.40.23,2 


0,0 


1,0 


23.. 


-+-13.42,59 


22.21.34,06 


—0,01 


1,0 


100.14.17,1 


—1,9 


L,0 


Mars 14.. 


. -4- 9.25 


» 


» 


yt 


92.35. 4,3 


4-0,8 


1,0 


Avril 20.. 


- 1. 2,57 


1.51.29,94 


-0,0^7 


1,0 


78.32.10,2 


4-0,2 


1,0 


a8.. 


. —2.3^1,77 


2.21.32,93 


-0,19 


0,3 


75.53.57,8 


-0,4 


0,7 


19" 


- 2.40,53 


2.25.20,70 


-4-o,o6 


0,3 


75.35.10,5 


-0,6 


0,7 


3o.. 


- 2.49,17 


2.29. 8,59 


—0,09 


0,6 


75.16.39,5 


4-1,2 


1,0 


Mai 4.- 


- 3.17,76 


2.44.26,14 


—0,14 


0,8 


74. 4.54,7 


—0,8 


1,0 


5.. 


— 3.23,40 


2,48.17,03 


—0,06 


0,7 


73.47.38,3 


—0,1 


1,0 


i3.. 


- 3.48,14 


3.19.24,66 


-+-o,oi 


0,8 


71.39.23,6 


-1,0 


1,0 


17.. 


— 3.46,68 


3.35.12,35 


—0,10 


0,9 


70.42.31,3 


4-0,3 


1,0 


Juin 22.. 


-4- 1.40,14 


6. 2.36,o9 


— 0,06 


0,8 


66.33. 8,9 


4-0,3 


1,0 


23.., 


■+- 1.53,16 


6. 6.45,70 


.4.0,07 


0,8 


66.33.35,6 


-0,8 


1,0 


Juillet 9. . , 


-*- 4-54, 90 


7.12.52,85 


— o,o3 


0,8 


67.36.28,5 


-i,a 


1,0 


II... 


+ 5.12,33 


7.21. 3,44 


-^0,07 


0,8 


67.51.28,5 


—1,9 


1,0 


12... 


-h 5.20,37 


7.25. 8,06 


H-o,o8 


0,6 


67.59.34,6 


-0,4 


1,0 


13... 


+ 5.27,87 


7. 29.^^2,13 


0,00 


0,5 


68. 8. 2,4 


0,0 


0,8 


16... 


^- 5.47,79 


7.41.21,77 


4-0,09 


0,6 


68.35.38,5 


4-0,3 


1,0 


22... 


-h 6.12,86 


8. 5.26,25 


-l-o,o3 


0,6 


69.40.30,8 


-1,5 


1,0 


23.. 


-}- 6.i5,o3 


8. 9.24,97 


4-0,02 


0,5 


69.52.31,2 


—^,9 


0,8 


28.. 


+ 6.16,92 


8.29. 9,65 


—0,08 


0,7 


70.57.39,4 


-0,8 


1,0 


Août I . . . 


-4- 6. 8,i5 


8.44.47,07 


H-0,28 


0,3 


71.55.26,6 


-ho,5 


0,7 


2. . . 


4- 6. 4,16 


8.48.39,63 


4-0, o5 


0,7 


^72.10.39,0 


-hi,3 


i,-o 


3... 


-h 5.59,75 


8.52.31,76 


—0,01 


0,7 


72.26. 8,7 


-4-2,0 


1,0 


4... 


-H 5.54,83 


8.56.23,39 


. 4-0,01 


0,6 


72.41.52,7 


-0,2 


«,o 


12... 


+ 4.54,52 


9.26.55,34 


—0,14 


0,5 


» 


» 


» 


i3.., 


+ 4.44,45 


9.30.41,80 


— o,i3 


0,8 


75.15.53,4 


4-0,6 


1,0 


17... 


-+■ 3.58,67 


9.45.42,11 


. -0,07 


0,5 


76.30.39,0 


—0,1 


0,8 


29. •• 


-h 0.53,87 


10.29.55,44 


-0,09 


0,8 


80.34. 5,2 


4-0,2 


1,0 


Sept. S... 


— 1.18,39 


10.55.18,68 


-0,14 


0,5 


83. 6.43,6 


4-1,6 


1,0 


17.. 


- 5.26,49 


11.38.28,53 


4-0,07 


0,6 


87.40.14,7 


-+-1,9 


1,0 


19.. 


. — 6. 8,87 


11.45.39,13 


4.0,17 


0,8 


88.26.45,2 


+ 3,2 


1,0 



A. 56 ASCENS. DROITES ET DISTANCES POL. DU CENTRE DU SOLEIL. 



ASCENSIONS DROITES ET DISTANCES POLAIRES DU CENTRE DU SOLEIL (Soitb). 









Correct. 


Valeur 




Correct. 


Valeur 


Dates 


Temps 


Ascensions 


delà 


delà 


Distances 


delà 


delà 


1904. 


moyens. 


droites. 
1 


Conn, des T. 


comp. 


polaires. 


Conn. des T, 


comp. 




m s 


h m f 


■ 




/ B 


a 




Sept.' 21... 


- 6.5i,43 


11.52.49,57 


0,00 


0,5 


89.13.21,0 


+ 1,5 


0,8 


22... 


— 7.12,44 


11.56.25,05 


-+-0,08 


0,7 


89.36.42,0 


-f-1,5 


1,0 


24... 


- 7.54,46 


12. 3. 36, 01 


—0,06 


0,5 


90.23.25,5 


—0,1 


0,8 


26... 


- 8.ft,59 


12.10.47,87 


-hO,I2 


0,7 


91.10.14,3 


H-1,9 


1,0 


Ocl. II... 


-i3. 9,35 


i3. 5.21,64 


-+-o,o5^ 


0,7 


96.57.26,8 


•4-0,6 


>,o 


12... 


-l3.24,2I 


i3. 9. 3,29 


-HO, 25. 


0,9 


97.20. 4,6 


^-o,5 


1,0 


I4... 


-13.53,07 


13.16.27,46 


-ho,o3 


0,7 


98. 5. 1,2 


—0,1 


1,0 


i5... 


-M. 6,57 


i3.20..]o,4S 


-f-0,08 


0,5 


98.27.18,9 


-c,o 


0,8 


3i... 


— 16,18,00 


14.21. 3,53 


-0,07 


0,6 


104. 3.33,0 


-1,6 


1,0 


Nov. 4... 


—16.20,77 


14.36.46,97 


-hO,l5 


0,7 


105.19.43,1 


-1,7 


1,0 


14... • 


— i5.3o,oa 


15.17. 3,41 


-0,13 


0,9 


108.11.37,1 


-1,3 


1,0 


i5... 


— l5.20 


» 


» 


» 


108.27. 7,5 


-3,4 


1,0 


17... 


— 14.58,36 


15.29.24,8a 


0,00 


0,9 


108.57.13,5 


-3,3 


1,0 


22. .. 


-13.49,52 


i5. 50.16,62 


—0,04 


®.9 . 


110. 6.27,1 


— 2,0 


1,0 


Dec. 21... 


- 1.52,78 


17.56.35,48 


— o,i3 


0,9 


ii3.26.5o,2 


-+-i,9 


1,0 


22... 


— 1.22,94 


18. 1. 1,96 


-0,13 


0,9 


113,26.57,2 


H-i,4 


1,0 



CORRECTIONS MOYENNES EN ASCENSION DROITE ET EN DISTANCE POLAIRE 

DES TABLES DU SOLEIL. 



Ascensions droites. 



Distances' polaires. 



Limites 

des 

dates des observations. 



1904. Janv. 9 

Janv. 3o 

Févr. 4 

Févr. 1 9 

Mars 1 4 

Avril 20 

Mai 4 

Mai 17 

Juin 22 

Juillet 9 

. Juillet 16 

Août 1 

Août 17 

Sept. 5 

Sept. 17 

Oct. 1 1 

Oct. 3i 



Nov. 
Nov. 
Dec. 



4 

17 
21 



1 à 


Janv. 


i5... 


à 


Févr. 


11... 


à 


Févr. 


23... 


à 


Avril 


3o... 


à 


Mai 


j3... 


à 


Juin 


23... 


f à 


Juillet 


i3... 


à 


Juillet 28... 


à 


Août 


i3... 


à 


Août 


29. • 


r à 


Sept. 


26... 


à 


Oct. 


i5... 


à 


Nov. 


i5... 


à 


Nov. 


22. . . 


à 


Dec. 


22. . . 



Correction 


Valeur 


de la 


delà 


0/1/1. des T, 


comparaison 


-Ho',5 


1,5 


—0,2 


0,7 


-M,5 


1,3 


0,0 


1,5 


^1,1 


2,a 


— i,o 


2,3 


-1,5 


0,9 


4-0, f 


.,6 


+0,5 


«.7 


-+-0,2 


a,4 


—0,2 


3,6 


— 1,2 


1,3 


-2,^ 


0,5 


-hl,l 


3,8 


-^1,7 


?.8 


— 1,0 


0,6 


-0,1 


1,6 


-0,3 


1.7 


—2,0 


1,8 



Correction 


Valeur 


delà 


delà 


Conn, des T, 


comparaison 


-4-r,5- 


1,8 


4-0,1 


1,0 


H-o,6 


■1,0 


-1,0 


a,o 


4-0,8 


1,0 


-f-0,2 


3,4 


—0,6 


3,0 


4-0,3 


i.o 


-0,3 


a,o 


-0,9 


3,8 


-«,! 


3,8 


-*-o,9 


4,7 


4-0, ï 


1,8 


4-1,6 


1,0 


■+-ï,7 


5,6 


4-0,1 


3,8 


-1,6 


1,0 


—2,1 


3,0 


-51,7 


a,o 


+ 1,7 


2,0 



ASCENS. DROITES ET DISTANCES POL. DU CENTRE DES PLANÈTES. A.57 



DEMI-DIAMÈTRE DU SOLEIL RAPPORTÉ A lA DISTANCE 1 DE LA TERRE. 



Observateur. 



Demi-diamètre 
horizontal. 



Nombre 
d'obs. 



Demi^diamètre 
vertical. 



Nombre 
d'obs. 



Renan . . 
Boquet . 
Chatelu . 



16. ^,57 
16. 2,89 
16. 2,47 



II 



16. 

iC). 
16. 



3,08 
2,45 
1,98 



12 

69 

8 



ASCENSIONS DROITES ET DISTANCES POLAIRES DU CENTRE DE LA LUNE. 



COUPARAISON AVEC L EPHEMERIDE DE L\ « CONNAISSANCE DBS TEMPS ». 



Dates. 
1904. 



Févr. 9. 
10. 

23. 

Avril 20. 
Juill, 7. 
Août 16. 

18. 
Sept. 16. 
Oct. 12. 

14. 
Nov. 14. 



Corrections Corrections 

Temps Ascensions de la Distances de la 

moyens. droites. C.d,T. polaires. C.d.T. k. 



h I 

19.31. 
20.26. 

5.23. 

3.54 
19.43 

4.33. 

6.17. 
5,55, 

2.5l. 

4.39. 
5.47. 



34,9 16.46.21,28 
53,8 17.39.45,19 



t,77 

-1,84 

3.33.35,27 —1,37 

5.49. 3,95 —1,32 

2.45.40,54 -—1,61 

14.12.56,74 —1,77 

16. 5.17,89 —1,59 

17.37.42,05 —1,79 

16.15.20,19 — '>73 



48,8 
46,2 

24,9 
20,4 
3i,7 
39,4 
i5,8 

7,1 18.11.20,90 
11,0 21. 21. 46, 3i 



107.20.41,0 -1-1,2 —63,57 5i. 5,8 

» » — 63,20 » . 

75.20.41,6 -h3,6 -4-64, o4 32.18,9 

» tt -i-66.48 » 

» » — 64,75 » 

99. ol. 47,1 —4,5 "65, 18 5o.io,7 

io5.4r.52,9 —3,3 4-64,85 51.42, 3 

108. 4.38,2 -+-0,6 -i-64,84 52. 0,0 

» » -+-66,57 M 



/IJX'. 



— 1,68 108.22.21,1 
— 1,55 102.58.42,1 



4-2,4 -f-65,i8 52.29,3 
-i-5,5 -h6i,32 48.32,3 



+ 3,5 


— i5.io,i 


» 


» 


-+- 7i' 


-15.29,3 





» 


» 


» 


—10,4 


4-16. 4,4 


— 7,0 


H-i5.36,5 


- 1,6 


4-15.24,6 


» 


» 


- 0,1 


-15.27,8 


-^ 7j4 


-14. 56, 3 



ASCENSIONS DUOITES ET DISTANCES POLAIRES DU CENTRE DES PLANÈTES. 



COMPARAISON AVEC LES TABLKS. 



Dates 
1904. 



Temps 
moyens. 



Ascensions 
droites. 



Corrections 
de la C. d. T. 



Distances 
polaires. 



Corrections 
de la C. d. T. 



b m s b m s s 

FévT. 3 22.29.59,8 19.22.39,48 -H 0,10 • ^ » » 

Juin 21 22.4'?-.i i,'i 4«42. 53,88 —0,04 69.17.19,2 -j- o"8 

Août i3 1.43.51,7 11.10. 5,44 -^ 0,11 85.38.52,6 — 1,0 

29 1.26.58,6 11.56.14,62 4- o,o5 93.27.14,9 4-0,2 

Oct. 10 22.58.5o,i 12.17.12,99 4-0,14 89.43.38,5 -^0,5 

II 23. 0.59,0 12.23.18,84 4- 0,26 90.21. 8,5 4- 1,3 

i3 23. 5.25,7 12.35.39,34 4- 0,07 91.47.50,6 — 2,3 

14 23. 7.4^,^ I2.4i«52,67 4- 0,07 92.30.45,0 — 0,3 

Oùxeruations de Paris, 1^0^, A. 8 



A. 58 ASCENS. DROITES ET DISTANCES POL. DU CENTRE DES PLANÈTES. 

ASCENSIONS DROITES ET DISTANCES POLAIRES DU CENTRE DES PLANÈTES (Suite). 

COMPARAISON AVEC LES TABLES. 



Dates 


Temps 


Ascensions 


Corrections 


Distances 


Corrections 


1904. 


moyens. 


droites. 


de la C. d. T. 


polaires. 


de la C. d, T, 



h tu s II m » 

Janv. 8 9.1. 3.55,5 i6.i3. 60,26 

14 2i- 9-49)4 16.43.24,46 

Févr. x 21.32.14,0 18.20.47,39 

5 21.36. 4,1 18.36.27,74 

9 21.41.12,0 18.57.22,68 

10 21.42.28,9 19. 2.36,34 

Mai 4 22.52. 6,5 1.43. 36, 00 

Juin 21 23.42.38,0 5.43.30,47 

Sept. 26 1.12.32,7 13.32. 9,88 

Oct. il 1.23.54,5 14.42.41,86 

i'^ i.a4.48,4 14.47-32,39 

14 1 . 26 . 39 » 

i5 1.27.36,4 i5. 2.10,62 

il 1.45.34,8 16.23.16,76 

Nov. 4 i.jo.49,4 16.44.18,44 

i4 2. 4.5i,2 17.37.48,10 

i5 2. 6.18,2 17.43.12,04 

»7 '^- 9-'a,6 17.53.59,93 

18 2.10.40,0 17.69.24,09 

22 2.16.29,7 18.21. 1,02 

Dec. 21 2.62.42,4 20.61.39,89 

22 2.53.37,4 20.56.31,56 

27 2.57.47,7 21.20.26,35 



o, I I 
o,o3 
0,09 
0,14 
0,02 
0,06 
0,09 
o, i5 
0,09 
o,o5 
0,16 

D 
0,02 
0,08 

o,o5 
0,06 
o,i3 
o, i5 
0,26 
û,09 
0,00 
0,04 
0,02 



108.44.45*6 

iio. 2.38,4 

112. .2 . 8,7 

» 

II! .60.41,9 

111.46.27,7 

80.49.15,3 

66. 3o. 1,9 
99. 2.23,4 
106.53.18,8 
106.18. 5,3 
107. 6.24,9 
107.29.55,9 
il 2. 37.30, 3 
ii3.3o.48,5 
114. 56. 1,9 
ii5. 0.33,9 
ii5. 7.27,0 
ii5. 9.44,0 
116.11.29,7 
109.44. 5,8 
109.23.28, I 
107.32.67,5 



-+- 2,2 
-+- 0,2 

-i- 0,6 

» 

-r- 4,4 

-4- 2,2 

— 0,8 

— 0,7 

— 0,5 

— 0,2 
-h 0,1 
-H 0,7 
-T- 0,4 
-f- 2,1 
-^ 0,5 
-h 1.4 
4- 0,i 

4- 1,5 

— 0,4 
-i- 0,1 
-h I I 

-f- o 1) 

-t- 0,2 



GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN SECRÉTAN-EICHENS. 



OBSERVATIONS MÉRIDIENNES EN 1904. 



POSITIONS CONCLUES 

DE LA LUNE, DES PLANÈTES ET. DES ÉTOILES, 

PAR MM. BARRÉ, OLTRAMARE, VIENNET, J. CHATELU. 
ET BRANDICOURT. 



Observations de Parlr, 1904 ' B. 



GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN SECRÉTiN-EICHENS. 



OBSERVATIONS MÉRIDIENNES EN 1904. 



POSITIONS CONCLUES 

DE LA LUNE, DES PLANÈTES ET DES ÉTOILES, 
PAR MM. BARRÉ, OLTRAMARE, VIENNET, J. CHATELU ET BRANDICOURT. 



En 1904, le grand instrument méridien a été affecté, pendant le service de 
nuit, à l'observation des étoiles de repère des clichés du Catalogue photogra- 
phique, ainsi qu'aux observations courantes de la Lune et des planètes. 

Les méthodes d'observation et les valeurs des constantes, qui interviennent 
dans les réductions, sont les mêmes que celles qui ont été employées dans le 
service de jour. 

On trouvera tous les renseignements nécessaires dans le Préambule des obser- 
vations de M. Boquet, pagination A du présent Volume. 

Les observations de distance polaire ont été réduites avec la valeur du tour de 
vis déterminée le jour même par l'observateur. 

Les valeurs employées sont données dans le Tableau suivant : 





Tours 




Tours 




Tours 




Tours 


Dates. 


de tis. 


Dates. 


de vis. 


Dates. 


de vis. 


Dates. 


de vis. 


Janv. 5.. 


. 1 = 1 0,00 


Janv. 17.. 


. i = i-ho,o3 


Janv.a6... 


t . „ 
1 = 1—0,09 


Févr. 2(«) 


1 = 1— o,o3 


9-- 


— 0,10 


19.. 


H-0,OI 


ag... 


— o,o5 


4... 


— 0,10 


i5.. 


0,00 


24.. 


4-0,01 


3i... 


-f-o,o3 


6... 


— 0,02 


16.. 


-i-o,o4 


25.. 


-4-0,01 


Févr. 2(«) 


—0,12 


i3... 


-0,16 



(*) Observateur : Barré. 
(*) Observateur : OItramare. 



A.D2 



ÉTOILES FONDAMENTALES. 



Dates, AsccDS. Dist. 
M.-J. droites, pol. 

ri Gémeaux. 

4-20 4^92 54^2 
*>- 4 4,97 53,9 

fx Gémeaux. 

4-ao 9^15 i3;o 
5-4 9,11 12,6 

Y Gémeaux. 
V32™ 73'» 3 1' 

5- 4 lojoô e'e 

5-17 9,96 6,3' 
8-12 9,91 » 

a Grand Chien 
(Sirius). 

6''4o'" io6»35' 

5- 4- 55:07 2^4 

5-i3 55, i5 2,3 

5-17 55, i5 3,3 

7-1 5 54,9i 2,1 

7-21 54,99 2,7 

7-27 54,97 ^6 

8- 2 55, o5 2,2 

8- 3 54,93 2,4 

8-12 55,02 1,6 

8 Gémeaux. 

7*r4" 67*50' 
5-17 23^41 25^3 



p Petit Chien. 

7''2i» 8i"3i' 
5-J7 56^73 0:7 
8-24 56,66 » 



a» Gémeaux. 

7»" 28" 57'» 54' 
5-i3 28^08 6;9 
5-J7 28,22 5,3 



Dates, Ascens. Dist. 
M.-J. droites, poi. 

a> Gémeaux (Castor). 

7" 28'» 57" 54' 

5-i3 28^41 1^2 

5-17 28,44 ijO 

8- 2 28,47 1,1 

8- 3 28,52 0,7 

8-J2 28, 5i 2,1 

8-i5 28,55 » 

8-24 28,53 » 

8-28 28,51 1,0 

9-4 » 1,1 

a Petit Chien 
(Procyon). 

7*34" 84"3i' 

5-i3 i6;62 44^8 

5-17 16, 63 44,7 

8- î 16,61 44,1 

8- 2 i6,65 44,7 

8- 3 16,68 45,1 

8-12 16,67 43,9 

8-i5 16, 56 42,9 

8-24 16,71 » 

8-28 16, 63 43,9 

9-4 » 43,6 

P Gémeaux (Pollux). 

7'»39™ 6i"44' 

5-i3 26^58 29';7 

5-17 26,5^ 29,3 

8- î 26,43 29,8 

8- 2 26,54 29,8 

8- 3 26,57 29,9 

8-12 26,66 29,7 

8-1 5 26,60 » 

8-24 26,62 » 

8-28 26,52 29,8 

P Ëcrevisse. 

8»» II" 80^*31' 
9-18 i8;58 6;3 
9-19 18,66 6,1. 

i Grande Ourse. 

8»* 52'" 41^34' 
9-18 38;2i 5i;5 
9-19 38, 3o 5i,9 



Dates, Asceas. Dist. 
M.-J. droites, pol. 

a Lynx. 

9»»i5» 55«i2' 

9-16 i2;55 4^9 

9-18 12,57 4,0 

9-19 12, 5o 3,6 

9-21 12,58 3,6 

Grande Ourse. 

9" 26» 37" 53' 

9-r8 26^39 5:;i 

9-19 26,40 5,1 

9-21 26,4a 6,4 

a Lion (Régulus). 
io''3» 77*33' 

7-9 »5;72 47:8 

9-16 i5,64 48,0 

9-18 i5,77 48,7 

9-19 i5,65 49,7 

9721 i5,62 47,9 



9-*5 i5, 



48,5 



Y* Lion. 

io'»i4" 69*40' 
9-16 4o;9' 2i;6 
9-18 4i,oï 2îi,"i 
9-»9 40,93 22,5 
9-21 40,91 21,9 
9-25 40,87 21,7 

Y* ^^^^' 

lo'^M'- 69"4o' 
9-18 4i;i3 24:8 
9-25 41, 21 23,7 

^ Grande Ourse. 

io'»56" 33*6' 
lo-ii 3^06 9!;9 

a Grande Ourse. 
io''57" 27*43' 

9-16 48;59 49:8 



Dates, Ascens. Dist. 
M.-J. droites, pol. 

3 Grande Ourse. 

10" 57" 27*43' 
9-18 ^8^55 49:4 
9-19 48,69 48,5 
9-21 48,67 5o,?. 
9-25 48,66 48,9 

^ Grande Ourse* 

II" 4" 44" 58' 

9-25 16J19 50^3 

lo-ii 16,20 49y4 

8 Lion* 





ii"9» 


68*57' 


6-23 


o;3i 


» 


7- 9 


0,20 


•> 


7-11 


o,3o 


0,1 


lO-II 


o,3i 


0,8 



P Lion. 

ii*'44"» 74"53' 

6-23 9^87 28:9 

7- 9 9,83 29,2 

7-«» 9,97 3o,3 

7-12 9,79 28,1 

lo-ii 9,92 28,1 



Y Grande Ourse. 

ii'»48™ 35*46' 
6-23 47;o9 17:7 
lo-ii 46,96 17,1 



Y* Vierge. 

12*" 36" 90*55' 
7-1 i 47^92 26^6 
7-23 47,89 26,2 

e Vierge. 

I2''J7" 78*31' 
7-28 23;83 30^3 
8- 2 23,90 3o,3 



POSITIONS MOYENNES CONCLUES. 



A.53 



Dates, Ascens. Dist. 
M.-J. droites, pol. 



a Vierge (L'Épi). 

i3^'2o"»ioo°39' 
7-28 8;o8 37^5 
8- 2 8,16 36,9 

î Vierge. 

13*" 29"» 90» 6' 
7-28 47:99 19:6 

v} Grande Ourse. 

13" 43" 40M2' 
9-26 45;44 28:3 

t) Bouvier. 

i3*'5o» 71*7' 
8-13 6:78 i7> 
8-16 6,93 16,3 

a Bouvier (Ârclurus). 

14^11" 70*19' 

8-18 17J00 4^8 

8-29 16,99 5,4 

II-I3 16,95 4,4 

11-16 16,97 3,2 

p Bouvier. 

14" 27" 59*12' 
8-16 4i;57 26^9 

( Bouvier. 

i4*36- 75«5i' 
8-16 33^86 37^1 

ê' Bouvier. 

i4''4o'" 62»3i' 
8-16 47J66 17^1 
8-18 47,63 16,3 

8-29 47,72 17,0 
10-12 47|82 17,1 



Dates, Ascens. Dist. 
M.-J. droites, pol. 



P Bouvier. 

i4^58«» 49' 1 3' 
8-18 19^70 51^9 
lo-ii 19,67 5i,o 
10-12 19,78 52,6 

S Bouvier. 

iS*»!!" 56" 19' 
lo-ii 37^95 38^5 

P Balance. 

15*" II" 99** i' 
8-1Ô 5o;39 44^5 



a Couronne. 

i5'»3o" 62"5/ 

8-18 37142 à^'i 

9-5 » 45,5 

lo-ii 37,32 45,2 

10-12 37,50 45,4 

10-14 37,42 44,8 

12-20 37,41 45,0 

a Serpent. 

15'» 39-» 83° 16' 
8-18 32^36 21^6 
9-5 » 22,4 
12-20 32,39 21,5 

Y Serpent. 

lo-ii î;i4 30^6 

cp Hercule. 

i6''5'" 44^*48' 
10-14 44^63 48;9- 

8 Ophiuchus. 

16" 9'* 93» 26' 
10-11 «9ÎOO 5i'5 



Dates, Ascens. Dist. 
M.-J. droites, pol. 



P Hercule. 
16'» 26'» 68'» 18' 

I- 8 5;62 4:7 

10-14 5,53 5,4 
12-20 5,58 5,5 
12-21 5,57 6,3 

( Hercule. 

i6'»37" 58*1 3' 

I- 8 40^07 25*2 

10-14 40,00 25,3 

II- 4 40, o3 24,7 

12-20 39,96 25,5 

12-21 40,04 2{,7 

s Hercule. 





16'» 56» 


58*55' 


I- 


8 37:00 


57:0 


2- 


9 36,90 


57,1 




ri Ophiuchus. 




i7»»4« 


105*36' 


2- 


9 52^38 


22^5 




§ Hercule. 




17-11» 


65"2' 



1-8 5^28 51^9 

1-14 5,29 » 

io-3i 5,29 5o,7 

II- 4 5,27 52,4 

IV Hercule. 

I7*»i7« 57*24' 

9-16 4;o5 3'>.;4 

a Ophiuchus. 

i7''3o" 77*22' 

1- 8 28^77 13^2 

1-14 28,70 ï» 

9-16 28,66 i3,9 

io-3i 28,61 14,6 

II- 4 28,71 i3,5 



Dates, Ascens. Dist. 
M.-J. droites, pol. 



z Ophiuchus. 

i7''3o™ 77*.;.2' 
11-14 28^69 13^2 
ii-i5 28,67 »3,{ 
11-17 28,68 i3,f 

P Ophiuchus. 

i7''38"» 85"23' 

10-28 43^74 35^2 

ip-3i 43,87 35,3- 

II- 4 43,79 34,9 

11-17 43,79 34,6 

11-22 43,80 33,1 

\i Hercule. 

17'' 4 2™ 62«i3' 
I- 8 4i;99 23:^ 

I-I4 '42,0'5 î) 

9-16 41,98 24,4 

10-28 42,02 23,9 

io-3i 4'^,o4 24,4 

II- 4 42,04 24,5 

11-14 42,01 24,2 

11-17 42, o3 2}, 6 

11-22 42,04 24,6 



V Ophiuchus. 

17"53'» 99^45' 

9-16 44:53 43:8 

10-14 44,54 43,8 

10-28 44,42 43,8 



p^ Ophiuchus. 

i8"o» 87*28' 
10-28 36:25 4i!:6 



ri Serpent. 

18" 16" c^-ryy 

10-28 20:60 26"8 
11-14 20, Co 26,8 
11-17 20,60 27,2 

1 1-2-2. 20,65 27,4 



A. 54 



ÉTOILES FONDAMENTALES. 



Dates, Ascens. Dist. 
M.-J. droites, pol. 



a Lyre (Véga). 

iS^SB™ 5i«i8' 

1- 8 4i;26 2a'7 
1-14 41,27 » 

2- a 41,9.0 ai, 4 
9.- 9 41,28 ai, 9 
2-10 ii,i5 af,6 

10-28 ii^i^ ai, 2 

11-14 4ij2*i •J*'! î4 

Il-l5 4lj24 22,2 

11-17 4'i2a 2a,i 

I1-22 4i»22 21,2 

p» Lyre. 

18" 46" 56*44' 

1- 8 Sajio 57^6 

2- 2 32,18 56,5 
2- 9 32,11 56,0 
2-10 32, ïo 56,5 

11-14 32,07 56,2 

ii-i5 32, 16 56,9 

11-17 32, o5 57,2 

ii-aa 32,07 56,8 

Y Lyre. 

18^5» 57*26' 

1- 8 ?2i:o3 33!5 



Dates, Ascens. Dist. 

Rf.-J. droites, pol. 

Y Lyre. 

18»» 55" 57*26' 

2- 2 21^13 32!;9 

2- 3 21,18 32,8 

2-10 21, i5 32,5 

ii-i5 ai,i3 3a, I 

U-17 21,19 ^2,1 

11-20 21,08 32,6 

Ç Aigle. 

i9''o" 76" 16' 

11-22 59^90 46!;a 



P» Cygne. 

19»* 26"» 62*14' 
2- 2 5i*oi 32'o 
2-10 5i,o4 32,5 

a> Capricorne. 

20*" 12" 102*48' 

11-14 iQÎJi i8'5 

a* Capricorne. 

20** 12" I02"5o' 
11-14 43^77 34:0 



Dates, Asceos. Dist. 
M.-J. droites, pol. 

C Cygne. 

ai''8'" 60*10' 
12-21 50^99 i^i 
la-aa 50,99 Iï» 

p Verseau. 

2i''26'" 95*59' 
12-22 30^37 36^8 

e Pégase. 

21 "39» 80*33' 
i2-ai 28J23 .55^3 
ia-22 28,17 55,4 



16 Pégase. 

ai'^48'" 64*3i' 
12-21 41^58 36^2 
12-22 4 1,56 36,3 

a Verseau. 

22*»o" 90*47' 
12-21 5ija4 11^0 
12-22 5f,2i 11,1 



Dates, Ascens. Dist. 
M.*J. droites. . poi. 



Y Verseau. 

22*» 16" 91*52' 
1272a 41^95 l6'2 

ij Pégase. 

22* 38"» 60*16' 
i-3o 3o;o3 5i;;i 

a Pégase. 

22»' 59"» 75*18' 
i-3o 58*67 *4»> 

i Andromède. 

aS'-SS'» 47*1 5' 
i-3o 25^50 48^5 

«p Pégase. 

23'»47'" 7«*'24' 
i-3o 36^24 46^0 



GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN. ^ 1904. 



B.7 



Pressions barométriques et températures. 



T.sid. Prcs- 
de sion Tem- 
Tobs. 0-,7 pér. 

Mai 29. 



k 

•3.9 


600 


. 
18,0 


i5,i 


599 


•7,3 


i5,7 


599 


«6,9 


«6,4 


597 


16,6 


'7.1 


597 


•6,4 



Mai 3o. 

i3,7 554 21,6 

i3,9 554 ai, 6 

14,2 554 :2i,3 

14,6 557 21, ï 



Juin 6. 

i5,5 594 
16,8 593 

Juin io. 



14,4 
16,6 



i5,o 553 16,6 
16,1 552 16,0 
17,1 553 i5,2 



Juin ii 



i3,9 


574 


■ 4.4 


575 


i5,i 


577 


•5,9 


579 


• 6,4 


58 1 


16,9 


583 


•7.6 


584 


«7.9 


58^ 



17,8 
17,5 

16,8 
16,1 

i5,5 

l5,2 

i4,4 
14,2 



Juin i6. 

14.3 6a3 20,7 
i5,i 623 20,5 
16,0 622 20,1 

Juin i8. 

14.4 646 17,3 



T. sîd! Pres- 

de sion Tem- 
Tobs. 0-,7 pér. 

Juin i8. 

h • 

i5,i 647 16,7 

16.3 648 i5,9 
16,9 648 i5,5 
17,9 648 14,9 

Juin 20. 

14,6 604 18,4 

i5,i 604 18,2 

i5,7 604 17,6 

16,2 6o5 17,6 

16,8 606 17,2 

17,2 607 16,8 

17.8 609 16,2 

Juin 22. 

i3,9 666 19,3 

14.1 666 19,3 
14,6 667 19,1 

16.2 667 17,3 

16.4 667 17,1 

16.9 667 16,7 
18,1 666 16,3 

Juin 23. 

14,6 626 20,5 

i5,2 625 20,3 

i5,7 624 20,0 

16.4 624 19,6 
16,9 622 19,3 

17.5 621 18,9 

18.1 620 18,4 

Juin 26. 

16,4 53o 16,3 

16.6 53o 16,1 

17.2 53i i5,7 

Juin 26. 
16,1 58o 17,9 



T.sid. Pres- 

de sion Tem- 
Tobs. 0-,7 pér. 

Juin 26. 

h • 

16.4 58o 17,4 

Juin 28. 

i5,i 629 18,7 

16.2 629 18,1 
17, a 628 17,3 
17,8 628 16,9 
18,1 628 16,7 
j8,3 628 16,7 

19.0 625 16,1 

19.5 624 i5,9 

Juillet 5. 

f6,i 612 20,3 

16.6 614 20,3 

17.1 . 6i5 19,8 
17,4 6i5 19,5 

Juillet 7. 

i5,7 63o 23,7 

16,8 63i 23,1 

17.8 633 22,1 
18,1 634 21,7 

19.0 633 20,9 

Juillet 8. 

16.1 63; 24,6 

16.7 639 î»^>8 

17.3 640 23,2 
17,6 640 22,8 
18,1 639 22,4 
18,6 64i 22,0 

19.0 642 21,7 

Juillet ii. 

17.1 578 24,7 

17.9 576 24,3 
18,3 577 24,1 

18.8 575 23,8 



T.sid. Pres- 

de sion Tem- 
Tobs. 0-,7 pér. 

Juillet i5. 

h o 

16,8 589 27,1 

18,1 594 26,3 

18.4 595 26,2 
i9>5 594 216,2 

19.5 594 26,2 

Juillet 19. 



16,6 
17,5 
iB,9 
i9»5 
19,8 



583 

579 
575 

5-4 

574 



26,2 
25,3 
24,4 
a3,9 
23,8 



Juillet 21. 

i5,4 595 24,3 
i5,7 396 24,1 

Juillet 22. 

16,4 604 24,5 

17.3 6o5 24,2 
17,8 607 24,1 

Juillet 28. 

17,2 624 19,9 

18.1 625 19,3 
18,8 627 19,3 
20,8 625 18,3 
21,7 626 18,3 

Juillet 29. 

19.6 6t6 20,5 

20.7 614 20,1 

21.4 614 19.9 

21.8 6i3 19,7 

22.5 612 19,5 

Juillet 3i.. 

17.2 63i 21,3 



T.sid. Prcs- 

de sion Tem- 

Tobs. 0-,7 pér. 

Juillet 3i. 

h 

18,1 632 20,4 

19,1 634 20,3 



Août 2. 

17,6 637 a4,3 
18,5 638 24,1 
19,1 638 24,0 



AOUT II. 

18,0 574 20,8 
19,0 578 r8,7 

19.7 58o 18,5 

Août 12. 

18.0 639 19,6 

18.8 640 19,1 

19.3 643 18,7 

19.8 642 t8,i 

20.6 644 17,9 

21.1 643 17,5 

21.4 644 17,4 

Août i3. 

19.5 609 20,4, 
20,0 607 19,9 
20,5 606 19^6 

20.9 606 19,0 
21,3 607 19,0 

Août 16. 

18.2 612 20,5 

19.2 610 19,7 
20, r 609 19,5 

20.7 609 18,7 

21.3 607 18,3 
2j,4 607 18,3 



A. 56 ASCENS. DROITES ET DISTANCES POL. DU CENTRE DU SOLEIL. 



ASCENSIONS DROITES ET DISTANCES POLAIRES DU CENTRE DU SOLEIL (Suite). 



Dates 
1904. 

Sept.' 1 r . 
2a. 
24. 
26. 
II. 
12. 

14. 
i5. 
3i. 
4. 
14. 
i5. 

17- 

22. 

Dec. 21. 
22. 



Oct. 



Nov. 



Temps 
moyens. 

m 8 

— 6.5i,43 

— 7-«2,44 

— 7.54,46 

— 8.35,59 
— 13. 9,35 

— 13.24,21 

— 13.53,07 
-M. 6,57 
— 16.18,00 
— 16.20,77 
— i5.3o,02 

— l5.20 

— 14.58,36 
—13.49,52 

— 1.52,78 

— 1.22,94 



Ascensions 
droiles. 

« 
h m • 
11.52.49,57 

II. 56. 25, o5 
12. 3. 36, 01 
12.10.47,87 
i3. 5.21,64 
i3. 9. 3,29 
13.16.27,46 
i3. 20. 10,48 
14.21. 3,53 
14.36.46,97 
15.17. 3,41 

» 
15.29.24,82 
i5. 50.16,62 
17.56.35,48 
18. I. 1,96 



Correct. Valeur 
delà delà 

Conn, des T. comp. 



0,00 
-f-0,08 
—0,06 

-f-O, 12 
-+-0,05^ 
-ho, 25. 

-ho,o3 
-f-0,08 

-0,07 

-f-o,i5 
—0,13 
» 
0,00 
—0,04 
— o,i3 
— o,i3 



0,5 

0,7 
0,5 

0,7 
0,7 
0,9 
0,7 
0,5 
0,6 
0,7 
0,9 
» 

0,9 
0,9 
0,9 
0,9 



Distances 
polaires. 

/ » 
89.13.21,0 

89.36.42,0 

90.23.25,5 

91.10.14,3 

96.57.26,8 

97.20- 4,6 

98. 5. 1,2 

98-27.18,9 

104. 3.33,0 

105.19.43,1 

108.1 1.37,1 

■ 108.27. 7,5 

108.57.13,5 

110. 6.27,1 

ii3.26.5o,2 

113,26.57,2 



Correct. Valeur 
delà delà 

Conn, des T, comp. 



+ 1,5 

4-1,5 

—0,1 

-^-I,9 
-i-0,6 
-ho,5 
—0,1 
-1,0 
-1,6 

-1,3 
-3,4 
—3,3 
—2,0 

-^1,9 
-+-i,4 



0,8 
1,0 
0,8 
1,0 
«,o 
1,0 
1,0 
0,8 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
i.o 



CORRECTIONS MOYENNES EN ASCENSION DROITE ET EN DISTANCE POLAIRE 

DES TABLES DU SOLEIL. 



Ascensions droites. 



Distances' polaires. 





Limites 




Correction 


Valeur 






des 






de la 


delà 


dates des observations. 


Conn. des T. 


comparaison 


1904. Janv. 


9 


à 


Janv. 


i5.. 


-+-o',5 


1,5 


Janv. 


3o. 








— 0.2 


0.7 
1,3 


Févr. 


4 


à 


Févr. 


11.. 


+ 1,5 


FévT. 


'9 


à 


Févr. 


23.. 


0,0 


1,5 


M&rs 


14. 
20 












Avril 


à 


Avril 


3o.. 


^1,1 


2,2 


Mai 


4 


à 


Mai 


i3.. 


-1,0 


2,3 


Mai 


17. 








—1.5 


0,9 
1,6 


Juin 


22 


à 


Juin 


23.. 


-ho,i 


Juillet 


9 


à 


Juillet 


i3.. 


4-0,5 


«»7 


. Juillet 


16 


à 


Juillet 28.. 


-ho, 2 


a,4 


Août 


1 


à 


Août 


i3.. 


—0,2 


3,6 


Août 


17 


à 


Août 


29.. 


— 1,2 


1,3 


Sept. 
Sept. 


5. 








—2.^ 


5 


17 


à 


Sept. 


26.. 


-t-i.i 


3,8 


Oct. 


II 


à 


Oct. 


i5.. 


-+-1,7 


2,8 


Oct. 


3i. 








■ ^— I 


ô 6 


Nov. 


4 


à 


Nov. 


i5.. 


—0,1 


0,D 

1,6 


Nov. 


«7 


à 


Nov. 


22.. 


-0,3 


>.7 


Dec. 


21 


à 


Dec. 


22.. 


-2,0 


1,8 



Correction 


Valeur 


delà 


delà 


Conn. des T. 


comparaison 


-m"5- 


1,8 


-f-0,1 


1,0 


-1-0,6 


•i,0 


-1,0 


2,0 


-f-0,8 


1,0 


4-0,2 


3,4 


—0,6 


3,0 


4-0,3 


1,0 


—0,3 


2,0 


-0,9 


3,8 


-»,ï 


3,8 


H-o,9 


4,7 


4-0,1 


1,8 


-^1,6 


1,0 


-^1,7 


5,6 


4-0,1 


3,8 


-1,6 


1,0 


—2,1 


3,0 


-»,7 


2,0 


-^1,7 


2,0 



ASCENS. DROITES ET DISTANCES POL. DU CENTRE DES PLANÈTES. A.57 



DEMI-DIAMÈTRE DU SOLEIL RAPPORTÉ A JA DISTANCE 1 DE LA TERRE. 



Observateur. 



Demi-diamètre 
horizontal. 



Nombre 
d'obs. 



Demi-diamètre 
verticaL 



Nombre 
d^obs. 



Renan . . 
Boquet . 
Chatelu. 



16. }.,5y 
16. 2,89 
16. 2,47 



74 
II 



16. .3,08 
ifi. 2,45 
16. 1,98 



12 

69 

8 



ASCENSIONS DROITES ET DISTANCES POLAIRES DU CENTRE DE LA LUNE. 



COMPARAISON AVEC L EPHEMERIDE DE L\ « CONNAISSANCE DES TEMPS ». 



Dates. 
1904. 



Févr. 9. 
10. 

23. 

Avril 20. 
Juin. 7. 
Août 16. 

18. 
Sept. 16. 
Oct. 12. 

14. 
Nov. 14. 



Corrections Corrections 

Temps Ascensions de la Dislances de la 

moyens. droites. C.d.T. polaires. C.d,T. 



h m s h 01 s s 

19.31.34,9 16.46.21,28 —1,77 

20.20.53.8 17.39.45,19 —1,84 
5.23.48,8 3.33.35,27 —1,37 
3.54.46,2 5.49. 3,95 —1,32 

19.43.24.9 2.45.40,54 —-1,61 
4.33.20,4 14.12.56,74 —1,77 
6.17.31,7 16. 5.17,89 —1,59 io5.4t.52,9 — 3,3 
5,55.39,4 17.37.42,05 —1,79 108. 4.38,2 4-0,6 
2.5i.i5,8 16.15.20,19 — 1,73 » » 
4.39. 7,1 18.11.20,90 —1,68 108.22.21,1 -+-2,4 
5.47.11,0 21. 21. 46, 3i —1,55 102.58.4'?-, i -i-5,5 



107.20.41,0 -Hl,2 
)» » 

75.20.41,6 -t-3,6 

» » 

99.'>.3.,'7,i —4,5 



Â-. 



—63,57 5i. 5,8 
— 63, 20 » . 

-f-64,oi 32.18,9 
-t-66,48 » 

— 6«,75 » 

-65, 18 5o.io,7 

-4-64,85 51.42,3 

-}-64,84 52. 0,0 
-1-66,57 » 

-h65,i8 52.29,3 

-*-6i,32 48.32,3 



n^\ 



-h 3,5 — i5.io,i 

-f- 7,1 — 15.29,3 

» » 

—10,4 -i-16. 4,4 

— 7,0 H- I 5. 36, 5 

— 1,6 -i- 15.24, 6 

» D 

— o, I — 15.27,8 
~- 7,4 -14. 56, 3 



ASCENSIONS DROITES ET DISTANCES POLAIRES DU CENTRE DES PLANÈTES. 



COMPARAISON AVEC LES TABLKS. 



Dates 
i904. 



Temps 
moyens. 



Ascensions 
droites. 



Corrections 
de la C. d. T. 



Distances 
polaires. 



Corrections 
de la C. d. T, 



MERCURE. 



h m s fa m » 

Févr. 3 22.29.59,8 19.22.39,48 

Juin 21 22.4^.11,'^ 4-42-53,88 

Août i3 1.43.51,7 11.10. 5,44 

29 1.26.58,6 11.56.14,62 

Oct. 10 22.58. 5o,i 12.17.12,99 

II 23. 0.59,0 12.23.18,84 

i3 23. 5.25,7 12.35.39,34 

14 23. 7.42,1 12.41.52,67 

Observations de PnrU^ 1904. 



-H 0,10 


^ , 


» 


- o,o| 


69.17.19,2 


--0:8 


-4- 0,11 


85.38.52,6 


— 1,0 


-4- o,o5 


93.27.14,9 


H- 0,2 


-+- 0,14 


89.43.38,5 


-'- 0,5 


-i- 0,26 


90.21. 8,5 


-f- 1,3 


-1- 0,07 


91.47.50,6 


- 2,3 


-i- 0,07 


92.30.45,0 


-0,3 



A. 8 



OBSERVATIONS MERIDIENNES 



AU GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN 



EN 1904. 



Noms. 



Passage 
N. observé. 



T. 



C,- 



Correct. Asc. droite Dist. app. 
Lecture. Microm. Héfract. decoll. apparente. aup6lcnord. 



Observations faites au chronographe. 

Observateur E. Viennet. 

C^=— 37", 91 — o',02o(T— 7*',i). Correction moy. de coll. = — 24', 3. 



Janvier 5. 

689 A -h 24" 8 

776 A-i-22" 8 

754 A-+- 21'» 8 

782 A -H 24" 8 

Y Orion 8 

8 Orion 8 

oP.O. — PI--o'",o2. 20 

?r 8 

Y GéiDoaux ', 8 

i{5o A -h 22'» 8 

Nadir à 7'*3o"' 

1866 A-t-2i" 8 

Hydre 8 

8 Hydre 8 

a Éc revisse 8 

2o65 A 4- 22" 8 

(C(a'--I)-i",2i.. 8 



8 

22 , 23 


23,98 




65!25'4i,''8 


t 
20. 


p 
1,0 


-H 26^9 




h m % 
4.42.46,11 


, # 
65.25.42,3 


58,01 


59,77 




67.34.37,2 


20. 


^9 


-^ 29,7 




4.50.21,90 


67.34.39,6 


i5,58 


17,34 




68.29.32,6 


20. 


ï,2 


-4- 3l,o 




4.58.39,46 


68.29.36,9 


58, 00 


59,75 




65.5o.24,2 


20. 


1,9 


-h 27,5 




5. 6.21,87 


65. 50.24, 2 


36, 3i 


38, 16 


-37:89 


83.43.56,5 


20. 


2,1 


-h 55,0 


-24^7 


5.20. 0,28 


83.44.24,1 


43,45 


45,35 


-37,89 


90.21.42,0 


20. 


2,5 


H- 69,4 


-24,4 


5.27. 7,47 


90.22.23,3 


3ï,o 


28,6 




356.38.22,0 


20. 


1,7 


— 59,0 




18.2 


3.23. 3,8 


6,33 


8,09 




67.42.11,1 


20. 


1,0 


H- 3o,o 




6.18.30,19 


67.42.14,5 


47,58 


49,37 


-37,88 


.73.31. 6,3 


20. 


1,9 


4- 38,o 


24,0 


6.32.11,46 


73.31.17,3 


35,61 


37,37 




67.26.29,0 
221.10. 16,2 


20. 
20. 


0,6 
«,9 


-i- 29,6 




6.37.59,46 


67.26.32,4 


41,44 


43,20 




68.10.49,9 


20. 


2,6 


-h 3o,7 




8.29. 5,25 


68.10.52,5 


11,89 


i3,74 


-37,94 


•* 










8.32.35,79 


83.57 


18,96 


20,81 


-37,94 


83.13.27,3 


20. 


1.7 


-H 54,3 


-24,8 


8.41.42,86 


83.13.54,6 


5i,65 


•53,47 


-37,97 


77-46. 7,7 


20. 


2,2 


-+- 44,7 • 


-23,6 


8.53.15,52 


77.46.24,6 


37,10 


38,86 




67.56.28,6 


20. 


2,3 


-4- 3o,4 




9. 5. 0,90 


67.56.31,3 


ï9t9I 


21,81 




So. 22. 44,1 


19- 


58,4 


-H 49,2 




9.44.43,84 


80.23. 8,9 



Observateurs Oltrauare et Barré. 

C;»=— 39",7o — o",o2o(T — S*»,©). Correction moy. de coll. =-— 23',6. 

Janvier 9. 

55o A -+- 22" 8 37,73 39,49 67.22.46,4 20. 5,1 -1-29,5 3.40.59,82 67.22.46,0 

576A-^22° 8 19,35 21,11 67.36.48,9 20.1,3 -h 29,8 3.44.41,44 67.36.52,5 

5S5A-4-21" 8 56,11 57,87 68.30.46,9 20.1,8 -+- 3i,o 3.5o.i8,i9 68.3o.5i,3 

X Taureau 8 0,64 2,45-39,67 77.46.40,0 20.2,0 4-44,5-23,7 3.55.22,77 77-46.57,5 

Y Taureau 8 58,93 60,72-39,73 74.36. 7,6 20. i,5 -i- 39,5 -23,5 4.14.21,04 74.36.20,9 

639A-^2I^.. 8 59,38 61, i4 68.40.58,2 20.1,6 4- 3i,2 4.18.21,45 68.41. 3, i 

E Taureau 8 39,80 4i, 58 -39,66 71. 1.54, 3 20. 1,2 -4-34,4-24,2 4.23. 1,89 71. 2. 3,o 



GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN. — 1904. 



B.ii 



Noms. 



Passage 
N. observé. 



T. 



Correct. Asc. droite Dist. app. 
Lecture. Microm. Réfract. decoll. apparente. aup6lenord. 



Observateurs Oltraharb et Barré. 
Z'p — — 39*, 70 — o%o2o(T — 5^o). Correction moy. de coll. = — aS'jG. 

* Janvier 9. ,, o,,tp , hms 

r)GoA-+-ai" 8 19,93 21,69 68'!32.io',3 20. i,3 -t- 3i'o 4.27.42,00 GS^^Sa'.iS'i 

672A-f-2r 8 59,79 61,55 65.38.26,5 20.2,1 -f- 27,3 4.32.2r,86 65.38.27, i 

738A-f-22" 8 10,08 11,84 66.54.59,7 20.2,0 -f- 28,9 4-36.3>.,i5 66.55. 1,7 

742A-H23" 8 37,91 39,67 66.50.42,1 20. 1,9 -f- 28,8 4.40.59,98 66.50.44,0 

790A-H22" 8 6,71 8,47 67.24.16,7 20. 1,0 -f- 29,5 4*53.28,77 67.24.20,3 

824 A-h23» 8 41,74 43, 5o • 66. 3.i5,3 20. 1,7 -h 27,8 4.58. 3, 80 66. 3. 16,6 

883 A-f-20'»... 8 37,76 39,53 - 69. 3.35,2 20. 0,4 -f- 3i,7 5. r. 59,83 69. 3.42,0 

792A-f-2i" 8 37,50 39,26 68.17.12,2 20. 1,6 -f- 3o,7 5.6.59,56 68.17.16,3 

888A-h23" 8 20, {8 22,24 66.5.42,5 20. 1,2 -h 27,9 5. 11. {2, 54 66.5.44,2 

886A-4-22" 8 24,97 26,73 67.55.24,7 9.0. 1,9 -i- 3o,2 5.16.47,02 67.55.28,1 

914 A-ha3" 8 5,10 6,86 65.59.32,4 20. 0,8 -4- 27,7 5.20.27,15 65.59.34,4 

OrioD 8 45,33 47,^3-39^76 '90.21.42,0 20. 2,6 -h 69,4 -23 '6 5.27. 7,52 90.22.23,7 

e Orîon 8 59,71 61,62-39,73 91.15.12,6 20. 0,8 -f- 71,6 -23,4 5. 31.21,91 91.15. 58, 5 

937AH-2I'.' 8 59,74 61, 5o 68.28.8,8 20.0,7 -4- 3i,o 5.36.21,79 68.28.14,6 

983A4-2r' 8 54,94 56,70 68.21.45,5 20. 1,7 -4- 3o,8 5.41.16,99 68.21.49,7 

8P.0.— PI — o'",o3. 20 36,1 33,7 356.38. 19,1 20.0,9 —59,0 18.2 3.23. 5, i 

i294A-!-a4" 8 37,59 39,35 65.33.9,9 20. 1,7 4-27,2 6.24.59,62 65.33. 10,9 

Y Gémeaux 8 49, 4o 51,19-39,67 73.31. 4,8 20. 1,1 4-38,0-22,9 6.32.11,46 73.31.17,1 

i365A-i-24" 8 11,40 i3,i6 65.9.58,2 20.1,0 4-26,7 6.36.33,43 65.9.59,3 

i4oi A4-24" 8 1,43 3,19 65. 3.49,5 20. 1,2 4- 26,6 6, 41.23, 46 65. 3.5o,3 

Nadir à 7''o 221.10.16,3 20. 2,6 

» • 221. 10. i5, 3 20. 1,2 

C), = — 42*,34 -- o",o2o(T— 4'',4). Correction moy. de coll. = — 25", 7. 

Janvier 15. 

4i9A4-23" 8 9,95 11,63 66.19.10,3 20. 1,8 4-27,5 3.11.29,31 66.19^9,0 

476A4-24" 8 37,70 39,38 65.28.12,9 20. 1,2 4-26,5 3.16.57,06 65. 28. 11, 5 

$ Taureau 8 39,40 41,17-42,34 80.35.53^,2 20. 1,4 -h 48,2 -25, o 3.21.58,85 80.36.12,9 

K Éridan 8 5, 61 7,56-42,35 99.46. 4,6 20. 2,2 4-95,8-25,8 3.28.25,24 99.47.11,6 

521 'A4- 22". .'.... . ô 26,53 28,22 67.48.53,4 20. 1,5 4-29,4 3.32.45,90 67.48.54,4 

526A4-2> 8 38,81 4o,49 66.11.46,6 20.2,1 4-27,4 . 3. 40. 58, 16 66.11.44,8 

537A4-2I* 8 33,06 34,75 68. 2.i3,o 20. 1,1 4-29,8 3.44.52,42 68.2.14,8 

584A4-23" 8 0,64 2,32 66.19.34,9 20. 0,9 4-27,6 3.49.19,99 66.19.34,6 

68r A4-20^ 8 2,80 4,48 68.54. 1,8 20. 0,0 4- 3o,9 3.54.22,15 68.54.6,1 

584A4-21" 8 30,73 32, 41 68.19.48,8 20.2,9 4- 3o,2 3.58.5o,o8 68.19.49,3 

592A4-21" 8 j4,45 16, i3 68.42. 8,7 20. 0,6 4- 3o,6 4. 2.33,80 68.42.12,0 

63i A4-22" 8 12,96 14,64 67.17.17,2 20. 1,3 4-28,8 4- 7.32,3i 67.17.17,6 

7 Taureau 8 i,55 3,28-42,33 74. 36. 11,1 20.1,1 -38,8-26,6 4.14.20,94 74.36.22,1 

692 A -4- 23" 8 47, o5 48,73 66.39.25,2 20. 0,6 4- 28,0 4''^o. 6,39 66.39.25,6 

657A4-21'' 8 8,21 9,90 68.34.28,3 20. 1,1 4- 3o,5 4.26.27,56 68.34.3i,o 

888A4-23" 8 23,34 25,02 66.5.44,6 20.0,7 4-27,4 5.11.42,66 66.5.44,2 

826A4-24" 8 49,64 5ï,32 65. 7-56,7 20. 2,2 -1-26,2 5. 18. 8,96 65. 7-53,9 

914 A-h22" 8 19,81 21, 5o 67.20.19,7 20. 2,1 4- 29,0 5.22.39,14 67.20.19,6 

Orion 8 47,93 49,78-42,32 90.21.44,7 20. 1,8 4-68,3-25,5 5.27. 7,42 90.22.24,2 

6 Orion 8 2,38 4,24-42,36 91.15.17,4 20. 1,6 4-70,5-25,6 5.3i.2i,88 94.15.59,3 
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GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN. — 1904. 



Noms. 



N, 



Passage 
observé» 



T. 



Correct. Asc. droite Dist. app. 

Lecture. Microm. Réfract. decoll. apparente. au pôle nord. 



Observateurs Oltramare ot E. Viennet. 
C;, = — 4a',78 — o*,o2o(T -4^9)- Correction moy. de coll. = — 23', 5. 



Janyier 16. 

443 A -h 23" 8 

Ç Taureau 8 

465 A-f-23" 8 

489 A-4-2f 8 

5o4 A-4-2I* 8 

53oA-h23" 8 

541 A-+-2i° 8 

589 A -+-23° 8 

X Taureau 8 

63o A -h 22" 8 

Coi a -h 21" 8 

663 A -+-22" 8 

Y Taureau 8 

692 A -h 23*» 8 

660 A-f-21'»..* 8 

754 A -h 22" 8 

7i5 A-h2i^ :. 8 

88 > A-f-23" 8 

884 A -h 22" 8 

900 A-t- 22" (!«■•)• . ' 8 

8 Orion 8 

6 Orion 8 

935 A -+- 2^.' 8 

P.O.— PI— o^o2. 20 

a 8 

i25i A-+-21" 8 

1379 A -f- 22" 8 

Y Gémeaux 7 

i53f A-h22'' 8 

i524 A-T-2r 8 

1579 A -^ 24° 8 

Nadir 



* 


• 






t » 


i 


P 




* 




h m • 


t n 


25,86 


9.7,60 






60.49-27,1 


20. 


1,3 


-h 


27,3 




3.14.44,85 


65.49.28,4 


39,81 


4i,63 


-42 


;82 


8o.35.5o,7 


20. 


1,0 


H- 


48,9 


-23^6 


3.21.58,88 


80.36. i3, 8 


5i,79 


53,53 






66.37.57,2 


20. 


1,6 


H- 


28,3 




3.27.10,78 


66.37.59,0 


28,91 


3o,66 






67.57.53,5 


20. 


2,0 


+ 


3o,i 




3.31.47,91 


67 .'57. 57,0 


3o,o8 


3i,83 






68.49.56,6 


*20. 


1,4 


-+- 


3l,2 




3.36.49,08 


68.5o. 2,0 


10,63 


«2,37 






66.31. 0,4 


20. 


2,0 


-h 


28,2 




3.41.29,61 


66.31. 1,8 


47,63 


49,38 






67.59.35,0 


20. 


0,6 


+ 


3o,i 




3.46. 6,62 


67.59.39,8 


37,33 


39.07 






66.41. 5,3 


20. 


1,9 


-4- 


28,4 




3.5o.56,3j 


66.41. 7,1 


3,69 


5,49 


-42,77 


77.46.40,2 


20. 


1,6 


-h 


44,3 


-24,1 


3.55.22,73 


77-46.58,2 


41,08 


4'>.,83 






67.27.29,5 


20. 


i,« 


-f- 


29,4 




4. 0. 0,07 


67.27.33,1 


10,60 


.2,35 


. 




68. 21. 54, :> 


20. 


o> 


-+- 


3o,6 




4. 5.29,59 


68.22. 0,2 


o,i3 


1,88 






67.16.25,4 


20. 


2, [ 


-+- 


29,2 




4.10.19,11 


67.16.27,7 


i,9i 


3,72 


-42 


,78 


74.36. 8,0 


2a. 


1,8 


-H 


39,4 


-23,5 


4.14.20,95 


74.36.21,2 


47,35 


49,09 






66.39.23,3 


20. 


0,8 


-H 


28,5 




4.20. 6,32 


66.39.26,2 


22,99 


24,74 






68.32.11,0 


20. 


1,5 


-H 


3o,9 




4.27.41,97 


68.32.15, 8 


25,33 


27,08 




• 


67.52. 9,8 


20. 


0,9 


-h 


3o,o 




4.41.44,30 


67.52.14,3 


18,96 


20,71 






68. 3.38,o 


20. 


1,5 


-+- 


3o,3 




4.46.37,93 


68. 3.42,0 


32,38 


34,12 






65.59.29,7 


20. 


1,9 


-+- 


27,6 




5.10.51,33 


65.59.30,5 


52,78 


54,53 






67. 8.32,7 


20. 


2,0 


-h 


29,1 




5.16.11,74 


67. 8.34,9 


^9,91 


61,66 






67.15.37,4 


20. 


2,1 


-+- 


29,3 




5.20.18,87 


67.15.39,7 


48,35 


50^24 • 


-42 


,79 


90.21.41,9 


22. 


2,3 


-h 


69,1 


-23,0 


5.27. 7,45 


90.22.24,0 


2,73 


4,63. 


-42 


.76 


9i.i5.i3,i 


20. 


0,3 


-+- 


71,3 


-23,3 


5.3i.2i,84 


91.15.59,3 


0,90 


2,65 






68.28.23,1 


20. 


1,8 


-\- 


3o.,9 




5.36.19,86 


68.28.27,5 


36,8 


34,6 






356.38.18,7 


20. 


2:1 


— 


58,8 




18.2 


3.23. 6,5 


54,33 


56, 08 






67.41.25,7 


20. 


3,4 


4- 


29,9 




6.17.13,27 


67.41.27,5 


35,24 


36,99 






68.21.14,6 


20. 


ï,9 


4- 


3o,7 




6.22.54,18 


68.21.18,8 


21,65 


23,40 






67.22.59,3 


20. 


0,8 


-h 


29,5 




6.27.40,59 


. 67.23. 3,1 


52, 5o 


54, a8 


-42 


,73 


73.31. 5,8 


20. 


«,5 


-+- 


37,9 


-23,3 


6.32.11,47 


73.31.17,8 


18, 84 


20,59 






67.34.35,6 


20. 


2,0 


-+- 


29,7 




6.53.37,77. 


67.3i.38,7 


23,80 


25,55 






68.15.22,6 


20. 


1,3 


-f- 


3o,6 




7. 3.42,73 


68.15.27,3 


31,28 


33,02 






66.. 1.54,7 
221.10. i5,7 
221.10.14,8 


20. 
20. 
20. 


1,3 

2,1 
1,0 


^ 


27,8 




7^ 8.50,19 

• 


66. 1.56,4 



Observateur^ E. Viekxet et Barré. 

CJ, = — 43', 01 — o*,oi2(T — 4**, 8 ). Correction inoy. de coll. =-22^,8. 
Janvier 17. 

J Taureau 8 .40,01 41, 83 -43, o3 8o.35.5o,o 20. 2,2 4-49,7-22,5 3. 21. 58, 84 8o.36.i3,4 

503A-+-24'' 8 i5,74 17,48 65.4.19,1 20.0,5 -4-26,8 3.25.34,49 65.4.21,4 

477A-h23" 8 1,60 3,35 66.47-23,6 20. 0,1 -1-29,0 3.29.20,36 66.47.28,5 

526A-h22" 8 36, 80 38,55 67.28.20,5 20.0,9 -+-29,9 3.33.65,55 67.28.25,4 

6i6A-i-2o" 8 47,93 49,^ 69.1.27,8 20.0,2 -f- 3i,9 3.37.6,69 69.1.35,7 

5i7A-h23" 8 52, 01 53,76 66.15.39,3 20. 1,2 -^- 28,3 3.40.10,76 66. 15.42, 3 

578A-H24" 8 26,73 28,!i7 65.47.46,5 20. 1, 5 H- 27,7 3.44.45,47 65.47.48,6 

555A-i-2i" 8 59,36 61,11 68.30.45,3 20. 1,9 -i- 3i,3 3. 5o. 18,11 68.3o.5o,8 

X Taureau 8 3,86 5,66-42,95 77.46.38,1 20. 1,1 -h 4 î, 9 -2.3,0 3.55.2'>.j66 77.46.57,9 



GRAND INSTRUMENT MERIDIEN. - 190i. 



B.i3 



Noms. 



Passage 
N. observé. 



T. 



C.. 



Correct. Asc. droite Disl. a pp. 

Lecture. Microm. Réfract. decoll. . apparente. au pôle nord. 



Observateurs E. Viexnet et Barré. 
C), = — 43',oi— o',oi2(T — 4'',8). Correction moy. de coll. '= — ai',8. 

Janvier 17. ' , , o , » t p , h m • • » » 

6ii A-ha3" 8 49, ï8 5o,93 66.45! 14*7 20. 0,1 h- îi9'o 3. 69. ^,93 66.45'. ig'jS 

63; A -f- 22" (2*)... 8 53, ï4 54,89 67.9.18,9 20.1,6 -h 29,5 4.3.11,89 67.9.22,7 

Y Taureau 8 2,u 3,89 -42 "96 74.36.6,8 20.1,2 -h 39,9 -23!; 3 4.14.20,89 74.36.21,7 

644 A-h2r 8 19,53 21,28 68.44.48,8 20. 0,1 -h 3i,6 • 4.20.38,28 68.ii4.56,6 

701 A-h23'' 8 18,66 20,41 66.37.18,8 20. 1,5 H- 28-,8 4.24.37,40 .66.37.22,0 

668A-4-21" 8 36,35 38, 10 68.10.39,0 20. t,o -+- 3o,8 4.29.55,10 68.10.44,9 

829AH-22'* 8 6,38 8,i3 67.44.6,3 20. 1 ,4 -f- 3o,3 5. i.25,i2 67.44.11,2 

872A-h23* 8 53,28 55, o3 66.54.47,2 20. i,5 -4-29,2 5. 6.12,02 66.54.5o,8 

864A-4-a2" 8 24,13 25,88 67.49.31,6 20. 0,4 . -+- 3o,4 5.9.42,87 67.49.37,6 

8i3 A + 21'' 8 29,16 30,91 68.18.38,7 ao. 1,0 -+-3i,o 5.12.47,90 68.18.44,7 

Y Orion 8-41,41 43,25 -43, 00 83.43.54,4 20.1,5 -+-55,6-22,7 5.20. o, 23 83.44-24,6 

S Orion 8 48,^9 5o,48 -43,o3 90.21.40,8 20. 2,8 -1-70,0-22,3 5.27. 7,46 90.22.24,1 

9o6A-+-22« 8 22,08 23,83 68.17.34,6 20. 1,2 -h3i,o 5.3i.4o,8i 68.17.40,4 

oP.O. — PI — o™,oi. 20 37,0 34,8 356.38.17,0 20. 2,3 — 59,5 18.2 3L.23. 8,4 

« 8 47,84 49,59 67.41.18,1 20.0,4 H- 3o,2 6.17.6,56 67.4i.23.,9 

1268A-4-21'' 8 54, 5i 56,26 68.7.53,5 20. 1,9 -I- 3o,8 6.25. i3, 23 68.7.58,4 

YGémeaux 8 52,84 54, 61 -43,06 73.3i. 3,2 19.59,7 4- 38,3 -23, o 6. 32. 11, 58 73.31.18,2 

i369A-ha4*' :. 8 5i,8i 53,55 66.46.20,9 20.0,0 -1-27,7 6.37.10,52 65.46.24,6 

1491 A-r23^ 8 3,83 5,58 66.3i.55,3 20.2,5 -f- 28,7 6.40.22, 55 . 66.3i.57,5 

i49oA-t-22" 8 48, o3 49,78 67.48.58,8 20.1,5 -4- 3o,4 6.44.6,75 67.49.3,7 

1566A-4-22" 8 i4,55 16, 3o 67.13.14,1 20.1,7 4-29,6 6.59.33,26 67.13.17,8 

i596A-t-22*' 8 41,45 43,20 67.28.59,4 20. 0,2 H- 3o,o 7. 4. 0,16 67^9. 5,2 

1579A-+-24'* 8 3i,6o 33,34 66. 1.54,0 20. 1,6 -+-28,1 7. 8.5o,3o 66. i.56,5 

Nadir à 7'' 3 o" 221.10. i5,o 20. 2,2 

» .' 221. 10. i5, 4 20. 3,0 



Janvier 19. 

532 A 4- 22*» 8 

5i2 A-*-23'* 8 

559 A H- 23" 8 

588A-f-2î° S 

560-A-4-21" 8 

X Taureau 8 

588 A 4- 21» 8 

6o3 A 4- 21" 8 

610 A4- 21" 8 

Y Taureau 8 

688 A 4- 22" 8 

70a A -+-21" 8 

693 A 4- 24*» 8 

726 A 4- 21° 8 

797 A 4- 22" 8 

754 A 4- 21** 8 

863 A 4- 23° 8 



Observateurs E. Viennbt et Oltrahare. 
43",66— o',oi2(T— 5*',2). Correction moy. do coll. = — 21', 3. 



20, o5 


21,78 




67.31. 7,2 


•iO. 


1,2 


4- 


3o,i 


3.36.38,14 


67.31.13,6 


38,11 


39,83 




65.57.52,4 


20. 


1,5 


4- 


28,1 


3.39.56,19 


65.57.56,4 


i3,o4 


14,76 




66.24.23,6 


20. 


1,6 


-+- 


28,7 


3.43.31,12 


66.24.28,0 


23,28 


25,01 




67. 9.46,6 


20. 


2,2 


4- 


29,7 


3.47.41,37 


67. 9.51,5 


1,09 


2,82 




68.21.56,7 


ao. 


2,' 


4- 


3i,3 


3. 5i. 19,18 


68.22. 3,5 


4,54 


6,32 


-43,63 


77.46.38,5 


20. 


3,3 


-f- 


45,2 -21 ,3 


.3.55.22,68 


77-46.57,8 


22,89 


24,62 




68.12. 9,9 


20. 


2,6 


4- 


31,1 


3.59.40,97 


68. 12. 13,9 


24,39 


26,12 




68.11.18,2 


ao. 


2,1 


4- 


31, 1 


4. 5.42,47 


68.11.24,7 


l5,20 


16,93 




68. 8.39,9 


20. 


1,3 


'\- 


3i,o 


4. 9-33,28 


68. 8.47,1 


2-,84 


4,60 


-43,68 


74.36. 6,8 


20. 


^m7 


4- 


40,2 -22,1 


4.14.20,95 


74.36.22,1 


28,85 


3o,58 




67.28.48,7 


20. 


1,3 


4- 


3o,6 


4. 18. {6,93 


67.28.55,5 


46,98 


48,71 




68. 1.56,6 


20. 


2,2 


4- 


3o,9 


4.42. 5,06 


68. 2. •>.,9 


8,33 


10, o5 




65 . 52 . 25 , 7 


20. 


1,3 


.4- 


28,1 


4.45.26,40 


65.52.9.9,9 


14,79 


16, 5a 




68.18.22,4 


20. 


2,1 


4- 


31,3 


4-49.32,86 


68.18.29,1 


30,69 


32,42 




67.31.42,0 


20. 


2,4 


4- 


3o,2 


4.54.48,76 


67.31.47,3 


21,28 


23,01 




68.29.29,4 


20. 


1,9 


4- 


3i,5 


4 58.39,35 


.68.29.36,5 


34,73 


36,46 




66.49.15,5 


ao. 


2,0 


4- 


29,3 


5. 3.52,80 


66. {9. -20, 2 



B.i4 



GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN. — 1904. 



Noms. 



Passage 
N. observé. 



c,- 



Lecture. 



Micro m. 



Correct. Asc. droite Dist. app. 
Réfract. decoll. apparente. aup6Ienord. 



Janvier 19. 

8)5 A-f-22" .':. 8 

Y Orion 8 

Orion 8 

e Orion 8 

918 A 4- 24" 8 

ÎP.O.— PI.-o",oi.. 20 

« , 8 

Y Gémeaux 8 

1 i48 A -h 22" 8 

i382 A -1-21" 8 

i52o A 4- 23" 8 

r>5o A -h 23" 8 

i556 A-f-24» 8 

i658 A -+-22" 8 

Nadir à 7"* 35" 

» 



Observateurs E. Yiennet et Oltramare. 
: — 43»,66 — o«,oi2(T— 5»»,2). Correction moy. de coll. = — 2i',3. 



i5,38 


17,11 




67.^-7. 9,2 


20. 


2,4 


-h 


3o,i 




5. 8.33,45 


67.27.14,3 


4^,06 


43,87 


-43;63 


83.43.54,3 


20. 


3,6 


-+- 


56, 


-2o'9 


5.ao. 0,21 


83.44.24,4 


49,28 


5r,i4 


-43,70 


90.21.39,9 


20. 


3,1 


H- 


70,6 


-21,3 


0.27. 7,48 


90.22.24,8 


3,64- 


5,5i 


-43,65 


91.15.12,3 


20. 


2,4 


-f- 


72,9 


-21,7 


5.31.21,85 


9Î.16. 0,2 


56,29 


58, 01 


. 


65.42. 9,0 


20. 


2,1 


-H 


27,9 




5.35.14,35 


65.42.12,3 


39,1 


36,5 




356. 38. 16,0 


20. 


ï,9 


— 


60,1 




18.2 


3.23. 8,1 


35,33 


37,06 




G7-4I. 9,7 


20. 


2,2 


-f- 


3o,5 




6.16.53,39 


67.41.15,5 


53, 5o 


55,25 


-43,69 


73.31. 3,2 


20. 


2,7 


H- 


38,7 


-20,3 


6.32.11,57 


73.31.17,1 


16,71 


18,44 




67.^4.39,8 


20. 


1,4 


-h 


3o,ï 




6.37.34,76 


67. 24. 45, 9 


43,36 


45,09 




68.29.34,4 


20. 


1,7 


-*- 


3i,6 




6.42. i,4i 


68.29.41,9 


34,93 


36,66 




66.52.32,2 


20. 


0,3 


■4- 


29,4 




6.46.52,98 


66.52.38,7 


6,.3 


7,86 




66.32.33,6 


20. 


1,3 


H- 


29,0 




6.51.24,18 


66.32.38,7 


20,00 


21,72 




65.39.33,1 


20. 


1,2 


H- 


27,8 




7. 6. 38, 04 


65.39.37,2 


4-2, ri 


44,44 




67.44.37,4 
221. 10. i3, 5 
221 .10. 12,2 


20. 
20. 
20. 


1,2 
2,0 
0,1 




3o,6 




7.17. 0,76 


6744. 44, 4 



Janvier 24. 

588 A -H 22" 8 

608 A-i-22" 8 

X Taureau 8 

594 A 4- 21" 8 

C5o A -h 22" 8 

641 A-i-24".*. 8 

746. A -h 20" 8 

698 A4-230 8 

7CO A -I- 22" 8 

7îî A -1-22" 8 

736 A 4- 23" 8 

ir» Orion 8 

792 A 4- 21" 7 

874 A-f-22" 8 

Y Orion 8 

924 A 4- 22" 8 

e Orion 8 

1000 A -h 22° 8 

961 A 4- 24" 8 

1072 A -h 22" 8 

V Orion 8 

1247 A 4- 23" 8 

1178 A + 21'' 8 

« 8 

i3oo A -h 21" 8 

1428 A 4- 22" 8 



Observateurs Oltramare et Barré. 
: — 45', 12 — o',oi2(T — 5^5). Correction moy. de coll. = — 



20', 3. 



•24,55 


26,34 




67. 9.43,9 


20. 


2,0 


-H 29,6 




3. 47. 41, M 


67. 9.49.9 


49,59 


5i,38 




67.21.10,6 


20. 


1,6 


-f- 29,8 




3.52. 6,28 


67.21.17,2 


5,93 


7,76 


-45, i3 


77.46.36,8 


20. 


1,9 


-f- 43,0 


-20,6 


3.55.22,66 


77.46.58,3 


20,76 


22,55 




68.44. »5, 8 


20. 


2,0 


4- 3i,7 




4. 2.37,45 


68.44.24,3 


6,71 


8,5o 




67. 9.22,2 


20. 


2,2 


4-29,6 




4. 7.23,40 


67. 9.28,0 


54,28 


56, 06 




65.39.30,3 


20. 


ï,9 


4- 27,6 




4.12.10,96 


65.39.34,4 


14,56 


16,35 




69. o.5i,7 


20. 


',9 


4- 32, 




4.17.31,24 


69. i. 0,5 


"7,29 


'9,07 




66. 5.46,3 


20. 


ï,7 


4- 28,2 




4.22:33,96 


66. 5.5i,2 


32,89 


34,68 




67.29.22,1 


20. 


1,2 


4- 3o,o 




4.28.49,57 


67.29,29,3 


i3,34 


i5,i3 




67.32.17,4 


20. 


1,6 


4- 3o,i 




4.33.30,02 


67.32.24,4 


9," 


10,89 




66.33.58,1 


20. 


1,6 


4- 28,8 




4.38.25,78 


•66.34. 3,7 


22,11 


23,97 


-45,12 


83.12. 1,6 


20. 


2,4 


4- 54,7 


-20,5 


4.44.38,86 


83.12.32,6 


4'.,77 


44,56 




68.17. 9,1 


20. 


2,3 


-h 3i,i 




5. 6.59,44 


68.17.16,5 


29,38 


31, 17 




67.16.34,4 


20. 


1,6 


4- 29,8 




5.ii.46,o5 


67.16.41,0 


43,44 


45, 3o 


-45,09 


83.43.52,2 


20. 


1,8 


4- 55,8 


-19,9 


5.20. 0,18 


83.44.24,8 


38,14 


39,93 




67.42. 7,8 


20. 


1,1 


4- 3o,3 




5.24.54,81 


67.42.0,5 


4,98 


6,89 


-45,06 


91.15.10,4 


20. 


.1,8 


4- 72,5 


-19,5 


5.31.21,77 


91.15.59,5 


11,88 


13,67 




67.40.37,6 


20. 


1,8 


4- 3o,3 




5.36.28,55 


67.40,44,5 


40,14 


4i,9>. 




65.57.15,8 


20. 


2,0 


4- 28,0 




5. 41. 56, 80 


65.57.20,2 


21,46 


23,23 




67.17.45,1 


20. 


ï,9 


-i- 29,8 




5.46.38,13 


67.17.51,3 


5o,25 


5a,o7 


-45, lï 


75.13. 5,3 


20. 


2;9 


-h 41,0 


-20,1 


6. 2. 6,94 


75.13.22,1 


43,60 


45,38 




66.56.17,2 


20. 


2,7 


4- 29,3 




6. 7. 0,25 


66.56.22,3 


0,73 


2,5l 




68.20.41,6 


20. 


1,0 


4- 3l,2 




6.11.17,39 


68.2o.5o,4 


4,i)5 


6,74 




67.40.46,1 


20. 


0,2 


4- 3o,3 




6.16.21,61 


67.40.54,7 


26,30 


28,09 




68.36.53,9 


20. 


1,5 


4- 3i,5 




6.30.42,96 


68.37. 2,6 


51,69 


53,48 




67. 2.59,3 


20. 


',9 


4- 29,5 




6.35. 8,35 


67. 3. 5,^ 



GRAND INSTRUMENT MERIDIEN. ~ 1904. 



B.i5 



Noms. 



Passage 
N. observé. 



T. 



Lecture. 



Microm. 



Correct. 
Réfract. de coll. 



Asc. droite 
apparente. 



Dist. app. 
au pôle nord. 



Observateurs Oltrahare et Barrk. 
Cp = — 43',i2 — o',oi2(T — 5'',5). Correction moy. de coll. = — 20", 3. 



Janvier 24. ^ , 

5iH. Céphée-0^,02. 20 45,8 52,5 

p Petit Chien 8 4i,04 43,49 -45! «8 

i689A-f-24" 8 3i,7i 33,49 

1740A-+-22'* 8 3o',25 32, 04 

i746A-f-24" 8 46,36 48,14 

i683A-+-2i« 8 5,70 7,49 

Nadir à 7** 55» 

» 



o , „ t p 

2.49.14,9 ao. 1,7 

81.30.44,4 ^O. 1,2 

65.42.38,0 20. 2,5 

68. 3.26,4 îîo. 1,8 
65.38.42,2 20. 2,0 

69. 1.16,4 20. 1,4 
221.10.11,9 ^o- I 1^ 
221. 10. i3, 3 20. 2,9 



9 « h m • o , , 

48.0 -22,2 6.56 2.48. 4,4 
5i,5 -19,1 7.21.58,35 8i.3i.i3,i 

27.7 7.26.48,35 .65.42.41,7 

30.8 7.32.46,90 68. 3.33,9 
27,6 7.37. 2,99 65.38.46;3 

32.1 7.41.22,34 69. 1.25,8 



Observateurs £. Yibnnet et Oltrahare. 

C'^ = — 45',4i — o% o2o(T-- 7**,7). Correction moy. de coll. = — 19',;. 
Janvier 25. 

I646A-4-2I" 8 7,3o 9,09 68.37.26,0 20.2,1 -I- 3i,5 7.31. 23, 68 68.37.34,7 

aPelilChien 8 1,79 3,66-45,43 84.3i.23,5 20.1,9 -+-57,3-19,2 7.34 84. 3i 

pGémeaux... 8 11,91 13,68-45,39 61.44.41,8 20. 1,6 4-22,8-19,9 7.39 61.44 

1693 A-f-21» 8 51,78 53,57 68.58. 8,7 20. 1,6 -+- 32,o 7.43. 8,16 68.58. 18, 3 

i8o3A-+-22" 8 4,3i 6,09 67.25.12,1 20. 1,5 -i- 3o,o 7.47.20,68 67.25.19,6 

i724A-H2i° 8 12,75 14,54 68.46.43,8 20.2,1 -+- 3i,8 7.51.29, i3 68.46.52,9 

ôÉcrevisse 8 22,78 24,55 -45,41 61. 56. 23, 8 20.2,6 +23,1-20,1 7.57 .61. 56 



Janvier 26. 

Y Baleine 8 

41 Bélier 8 

£ Bélier 8 

C(i''— I)4;i'",oi. 8 

ôOrion .* 8 

973 A -r- 23" 8 

9i3 A -h 24" 8 

946 A-i-21" 8 

984 A -f- 21" 8 

1059 A -h 22" 8 

1039 A4-2r 8 

ii35 A -h 22** 8 

1099 A -h 21",. . .-. . 7 

Y Orion 8 

1146 A-+-21" 8 

1271 A 4- 23" 8 

» 4 

i323 A -h 22".. 8 

i352 A -+-22" 8 

Y Gémeaux 8 

1576 A-f-22'* 8 

1596 A H- 22" 8 



Observateurs E. Viennet et Barré. 
— 45',77 — o',o2o(T — 4'', 9)» Correction moy. de coll.= 



— 19 :7- 



3,90 


5,78 


-45 


80 


87. 9.35,0 


20. 


1,5 


4- 


62,8 


-20,3 


2. 38. 20, 06 


87. io.i5,6 


4,61 


6,39 


-45 


78 


63. 8. 4,6 


20. 


2,3 


H- 


24,5 


-20,5 


2.4^.20,66 


63. 8. 6,4 


27,94 


29,73 


-45 


r75 


69. 2.29,0 


20. 


1,6 


4- 


32,2 


-»9,7 


2.53.44,00 


69. 2.38,7 


58,79 


60,68 


• 




77.44.23,3 


20. 


8,9 


4- 


45,1 




2.58.14,85 


77-44.38,6 


5i,3b 


53,20 


-45 


,81 


90.21.38,9 


20. 


2,7 


-f- 


70,5 


-I9i9 


5.27. 7,42 


90.22.25,6 


32,66 


34,44 






66.55.13,5 


20. 


2,0 


4- 


29,4 




5.31.48,66 


66.55.20,0 


10, 4î 


12,19 






65.30.55,7 


20. 


1,6 


-H 


27,6 




5.34.26,41 


65. 3i. 0,9 


22,33 


24,12 






68.37.42,9 


20. 


1,5 


4- 


3i,7 




5.37.38,34 


68.37.52,6 


9,26 


II, o5 






68. 9.36,9 


20. 


»,7 


-h 


3i;i 




5.4i.îi5,26 


68. 9.45,5 


54,39 


56, 18 






67.31.21,4 


20. 


«,i 


4- 


3o,2 




5.45.10,39 


67.31.29,4 


i5,53 


17,32 






.68.56.25,5 


20. 


1,9 


4- 


32,1 




5.49.31,53 


68.56.34,9 


2i,56 


26,34 






67. 6.22,3 


20. 


»,9 


4- 


29,7 




5.54.40,55 


67. 6.29,0 


5,71 


7,5o 






. 68. 3o. 9,6 


20. 


1,3 


4- 


3f,5 




5.58.21,71 


68.30.19,0 


5o,85 


52,66 


-45 


>T ■ 


75.13. 3,1 


20. 


1,2 


4- 


41,2 


"19,8 


6. 2. 6,87 


75.13.22,5 


50,45 


52,24 






68. 6.41,0 


20. 


1,7 


4- 


3i,o 




6. 6. 6,45 


68. 6.49,3 


1,55 


3,33 






66.46.35,1 


20. 


2,3 


4- 


29,2 




6.10.17,53 


66.46.40,9 


53, 5o 


55,29 






67.40.38,7 


20. 


1,8 


4- 


3o,4 




6.16. 9,49 


67.40.46,3 


^1,90 


33,69 






67.29.24,0 


20. 


2,0 


4- 


3o,2 




6.19.47,89 


67.29.31,3 


19,54 


21,32 






. 67.23.29,7 


20. 


ï,ï 


4- 


3o,o 




6.24.35,52 


67.23.27,6 


55,56 


57,36 


-45 


,81 


73.31. 3,0 


20. 


2,8 


4- 


38,6 


-19,7 


6.32.11,56 


73.31.18,2 


17,36 


19,14 






67.20.37,0 


20. 


0,8 


4- 


3o,o 




7. 1.33,33 


67.20.45,1 


44,19 


45,98 






67.28.56,0 


20. 


1,2 


-r 


3o,a 




7. 4. 0,17 


67.29. 4,1 



B.i6 



GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN. - 1904. 



Noms. 



Passage 
N. observé. 



Correct. Asc droite Disl. app. 

Lecture. Microm. Réfract. decoU. apparente. au pôle nord. 



Janvier 36. 

i542 A 4- 21° 8 

1622 A-f-22'* 8 

X P. 0.-PI-+:o",3o. 20 

1706 A -h 22" 8 

i638 A 4- 21** 8 

1735 A H- 22" 8 

1661 A-i-2i° 8 

P Gémeaux.: 8 

1693 A-t-2i" 8 

1794 A + 25" .. 8 

Nadir à 8" 10™ 

» ...... 

Janvier 29. 

C(i""-I)-i-i",o9. 8 

V Orion 8 

7} Gémeaux 8 

» 8 

X Gémeaux 8 

1329 A-i-2V 8 

1453 A -h 22° 8 

1477 A -h 22" 8 

i4o5 A-t-2i" 8 

1437 A-h2i*' 8 

i49ï A -+-24" 8 

i5i3 A-+- 24° ,8 

1587 A-f-22" 8 

1542 A-+- 21" 8 

XP. O.-PI -h o"',02. 20 

p Petit Chien 8 

1735 A H- 22" 8 

Nadir à S^o" 



Observateurs E. Vignnet et Barré. 
= — 4^%77--o*,o2o(T — 4**, 9). Correction. moy. de coll. = — 19', 7. 



49,08 


50,87 


68.29.12,5 


20. 


1,6 


39,61 


41,39 


67.17-42,4 


20. 


1,8 


49,1 


34,8 


359. I. 5,1 


20. 


i,a 


23, o3 


24,82 


67.30.41,8 


20. 


2,0 


28,66 


3o,45 


68. 9.51, I 


20. 


1,0 


42,28 


44,06 


67.26.43,3 


20. 


2,2 


»7,'9 


18,98 


68.19.49,8 


20. 


1,6 


1 2 , a6 


14, o3 -45:75 


61.44.40,3 


20. 


i-,8 


52 , 20 


53,99 


68.58. 8,5 


20. 


2,1 


59,98 


61,76 


65. 5. 0,6 


20. 


2,0 






221 .10. II ,8 


20. 


2,5 



3i,5 

■-^9,9 
55,2 
3o,2 
3i,i 
3o, i 
3i,3 
22,9 -18^3 

32,2 

27,1 



7. 7. 5,06 

7- 9.55,57 
19. ï6 

7.25.39,00 
7.28.44,63 
7.31.58,24 
7.35.33,16 
7.39.28,20 
7.43. S, 16 
7.50.15,93 



68 . 29 .21,6 
67.17.49,8 
i. 0.11,9 
67.30.49,0 
68.10. 0,3 
67.26.50, I 
68.19.58,6 
61.44.40,5 
68.58. 18,1 
65. 5. 4,9 



22 I . I o . I o , o 20 . 0,7 



= — 47»,o5 — o',o2o(T— 6*',5). Correction moy. de coll. = — 24',4. 



22,09 


23,88 




72.27.46,7 


20. 


5,4 


-h 36,1 




5.55.36,84 


72.27.52,5 


52,25 


53,97 


-47,04 


75.13. 9,3 


20. 


0,9 


-^ 40,2 


-25,1 


6. 2. 6,93 


75.13.23,2 


5r,84 


53,54 


-46,98 


67.28. 1,7 


20. 


1,2 


■+- 29,4 


-24,6 


6. 9. 6,5o 


67.28. 4,3 


37, 3o 


39,00 




67.40.31,9 


20. 


0,8 


-f- 29,6 




6. i5. 51,95 


67.40^35,0 


56,91 


08,62 


-47,08 


73.3fi. 8,4 


20. 


2,8 


-+- 37,6 


-23,9 


6.32.11,57 


73.31.17,8 


46,08 


47,78 




68.58.2.6,8 


20. 


1,4 


-T- 3i,3 




6.35. 0,73 


68.58.31,3 


2i,I0 


•^5,79 




67.19.36,2 


20. 


1,2 


-h 29,2 




6.38.38,74 


67.19.38,5 


21,23 


22,93 


• 


67.32.48,9 


20. 


i,^ 


-+- 29,3 




6.42.35,88 


67.32.51,8 


34,86 


36,56 




68. 7.37,8 


20. 


0,3 


H- 30,2 




6.45.49,50 


68. 7.42,a 


52,58 


54,28 




68.54.36,5 


20. 


1,6 


-f- 3i,3 




6.5i. 7,22 


68.54.40,8 


48,24 


49,93 




6^.23.18,7 


20. 


ï,a 


-\- 26,7 




6.55. 2,87 


65.23.18,8 


38,53 


40,22 




65.28.59,9 


20. 


2,0 


-^ 26,9 




6.57.53,16 


65.28.59,4 


16,11 


17,81 




67.55.54,5 


20. 


2,0 


-+- 3o,o 




7. 2.30,75 


67.55.57,0 


5o,5o 


52,20 




68.29.18,1 


20. 


1,4 


-+-30,7 




7. 7. 5,14 


68.29.21,9 


52,8 


35,6 




359. I. 8,5 


20. 


1,8 


- 53,7 




19.16 


. I. 0.12,1 


43,69 


45,44 


-47,11 


8i.3o.5i,8 


20. 


2,6 


M- 5o,4 


-23,8 


7.21.58,37 


81. 3i. 14,0 


43,68 


45,37 




67.26.48,2 

22I.IO.l5,0 

221.10.17,8 


20. 
20. 
20. 


1,3 
1,0 
3,6 


+ 29,3 




7.3i.58,3o 


67.26.50,4 



Observateurs E. Viennet et Oltrahare. 

C;, = — 48% 33 — o", 025(T — 8^ 4 ). Correction moy. de coll. = — 24', 2. 
Janvier 31. 

C (!"— I)-+-i'»,o9. 8 12,49 '4,33 . 75. 1.57,8 20, 1,2 -h 39,0 8. 5.26,01 75. 2. 

P Écrevisse 8 6,79 8,57-48,35 8o.3o.59,8 20. 2,0 -h 47,6 -24^1 8.ir 80. 3i 

Ti Êcrevisse 8 57,76 59,49-48,31 69.14.6,0 20. 1,6 h- 3i,o -24,2 8.27 • 69.14 

Hydre 8 22,65 24,45-^8,32 83.57.28,9 20.3,2 -4-53,9-24,3 8.32 • 83.57 

Observateurs Oltramare et Barré. 

C^ = — 49%67 — o',o25(T — 8\7). Correction moy. de coll. = — 23',6. 
Février 2. 
pPelitChien 8 46, i5 47,94-49,62 81. 3o. 02,1 20.1,6 4-49,2-23,7 7.2i.58,3o 81. 3i 



10,7 



GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN. - 1904. 

Passage Correct. Asc. droite 

Noms. N. observé. T. C . Lecture. Microm. Réfract. de coll. apparente. 

Observateurs Oltramarb et Barré. 

C;, = — . 49J67 — oJoïS (T — 8*', 7). Correction moy. de coll. = — 23', 6. 

i7o8A-j-22° 8 2,îi6 3,99 67.19.24,2 20. 1,7 4-28,7 7.26.14,35 

i766A-i-23" 8 44, 5o 46,28 66. 11.40, 5 20. 1,7 -f-27,1 • 7.30'. 66,59 

1749 A -f- 22*» (2*). . 8 6,08 7,81 67.59. 3, a 20. 2,7 4-29,3 7.35.18,17 

1765A4-22" 8 32,79 34,52 67.11.31,1 20. 1,8 -h 28,3 7.39.44,88 

I822A4-23" 8 27,28 29,01 66.58.26,0 20.2,2 4-28,1 7.44.39,36 

i843A4-23° 8 34,04 35,77 67.7.0,2 20.2,3 4-28,2 7.49.46,12 

r734A-+-2i° 8 40,45 42,18 68.23.34,7 20.0,7 -+- 29i9 7.54.52,53 

i847A4-2t° 8 32,25 33,98 65.32.20,6 20. 1,6 4-26,3 7.59.44,33 • 

r769A4-2i*» 8 4i,o5 42,78 68. 21. 14, 5 20.1,6 4-29,8 8. 3.53,i3 

j88i A4-24'' 8 36,49 38,22 , 66.48.26,7 20. 0,7 4- 26,6 8.7.48,5(5 

P Écrevisse 8 8,08 9,Ô)S -49J63 80.29.59,2 20. 1,8 4-47,6-23*7 8.11.20,20 

i9i6A4-a2*' 8 44,70 46,43 68. 6. 9,0 20. 0,9 4-29,5 8.15.56,77 

i835 A4-2I' 8 58,09 59,82 ^ 68.29.58,3 20. 1,9 4- 3o,o 8.20.10,16 

1951 A4-25*...... 8 18,21 19,94 * 65. 4-^6,4 20. 1,8 4- 25,8 8.28.30,28 

8 Hydre 8 24,01 25,81-49,67 83.67.26,9 20. 1,8 4-53,7-23,5 .8.32.36, i{ 

Observateur Oltram^re. 
Correction moy. de coll. = — 23',6. 

a Ëcrcvisse • 8 3,83 6,60-49,69 77.46. 9,9 20. 1,1 4-43,2-23,2 8.53. 16,93 

K Écrevisse 8 22,41 24,18-49,63 78.66.37,6 20. 1,0 4-45,1-23,4 9.2.34,60 

it Lion 8 57,98 69,77-49,75 81.29.32,9 20.2,0 4- 49»4 -^4,1 9.66.10,07 

C (I)à io*i4'"24',3. 82.22.15,8 #9.36,6 4-60,9 10.14 

Observateurs E. Yiennet et Barré, 

Correction moy. de coll. = — 24^,2. 
FéTriar A. 

738 A 4- 23" Les observations d'as- 66. 6.48,2 20. 1,1 4-27,0 4.38 

7:> Orion censions droites ont été Ô3.12. 7,3 20. 0,9 4- 62,4 -24,7 4.44 

726A4-21*' supprimées en raison du 68.18.26,2 20.2,3 4-29,8 4.49 

782A-+-23" mauvais fonctionnement 66.18.44,2 20. 1,0 4-27,3 4.62 

8o4A-{-23" du chronograpbe. 66.6.46,6 20. f,5 4-27,1 4.56 

837A-h23' 66.20.9,3 20.0,9 -^ V»4 4.5g 

863A4-23» 66.49.18,5 20.1,7 4- 28';o 5.3 

782A4-24" 65.5o.23,6 20. 2,9 4-26,7 6. 6 

YOrion.... 83.43.69,0 20. 1,9 4-53,4-23,7 6.19 

8 Orion 90.21.46,6 20. 2,2. 4-67,4-24,1 6.27 

Observateurs £. Yiennet et Oltrauare. 

Cp = — 52',oi — o',o26(T — 5**, 2). Correction moy. de coll. =— 23', 2. 
FéYrier 6. 

r» Orion 8 28,93 3o,73 -62,o3 83.12. 6,0 20.0,6 4-62,6-23,8 4.44 

782A4-23° 8 54,26 55,99 66.18.45,7 20.3,0 -h 27,4 4.53.3,99 

8i8A4-22° 8 4ï,49 43,22 67.4.22,7 20.3,4 4-28,3 4.59.61,21 

766A4-2I*' : 8 2,5i 4,24 68.25.23,4 20.2,1* -f- 3o,i 6.2.12,23 

848A-+-22° 8 26,33 27,06 67.45.27,7 20. 1,9 4-29,2 5. 5.35,o5 

856A4-22'' 8 23,54 26,27 67.27.11,9 20.1,1 4-28,8 5.8.33,26 

Observations de Paris, i^^. B.3 



B.,7 

Dist. app. 
au pôle nord. 



67.29.26,4 
66.11 .40,8 
67.69. 6,3 
67.11.32,5 
66. 68. 27, i 

67. 7. 1,0 
68.23.39,3 
65.32.20,4 
68.21.17,8 
65.48.27,9 
80. 3o 

68. 6.12,0 
68. 3o. 1,7 
65. 4.65,6 
83.57 



77.4c 
78.66 
81.29 
82.23. 5,5 



66. 6.48,5 
83.12 

68.18.28,5 
66.18.46,1 
66. .6.45,4 
66.20. 10,6 

66.49.19,4 
65. 5o. 22,0 

83.44 
90.22 



83.12 

66.18.45,7 
67. 4.^3,1 
68.25.27,0 
67.45.30,6 
67 . 27 . 1 5 , o 



B.i8 GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN. - 1904. 

Passage Correct. Asc. droite Dist. a pp. 

Noms. iN. observé. T. C^. Lecture. Microm. Réfract. (Jecoli. apparente, au pôle nord. 

Observateurs E. Viennet et Oltraiiare. 
Cp=^— Sa'jOi — o',oa5(T — S**,»). Correction moy. de coll. = — 23', 2. 

Février 6. , , o , „ t p „ h m s o , „ 

8i3 A-t-'2i** 8 38, 00 39,73 68.i8!4i^'i 20.2,0 -t- 29*9 5.12.47,72 68,i8!44j7 

902 A-f-23«(i™Jf... 8 56, of 57,76 66.3.47,4 20.2,8 4-27,1 5.15.5,75 66. 3.47,t>- 

YOrion 8 5o,28 52,o8 -52;oo 83.43.59,1 20.3,2 -4-53,6-22*5 5.20 83.44 

5 Orion 8 57,43 59,27-51,99 90.21.46,7 20. 3,3 -h 67,6 -23,4 5.27 90.22 

• 902 A-f-2i»(2'')... 8 31,98 33,71 68.4.4,6 20.3,0 -f- 29,6 5.30.41,69 68.4.6,8 

988A-4-23'» 8 55,14 56,87 66.21.33,7 20.2,0 -+-27,5 5.34.4,85 66.21.34,7 

93iA-f-24** 8 25,.5o 27,22 65. 57.40, S 20. i,o -h 27,0 5. 3;. 35, 20 63.57.42^3 

968 A -h 24°..; 8 33,46 35,18 65.29.29,9 20. 1,0 -+-26,4 5.42.43,16 65.29.31,2 

995 A-i-24"... 8 29,59 3i,3i 65.53.44,8 20. 2,2 -h 26,9 5.46.39,29 65. 53. 45, i 

Observateurs E. Viennet et Barré. 

Cp = — 56', 54 — o',o25(T — 6^,0). Correction moy. de coll. = — 24^,4. 
Février 13. 

Orion 8 .1,96 3,76-56,57 90.21.48,1 20. 2,4 -H 67,0 -24,3 5.27 90.22 

973A-+-23° 8 43,29 44,99 66.53.18,1 20.0,6 -^ 28,0 5.31.48,46 66.55.19,8 

9I8A-V-24» 8 8,94 10,65 65.42. i3, 2 20. 1,0 -h 26,4 5.35. 14,12 65.42.12,6 

ioi5 A-i-a2° 8 45,84 47,54 '67. 1.26,4 20.2,2 -f- 28,1 5.38.5i,oi 67. 1.26,4 

io32 A-f-22* 8 36,45 38, i5 67. 6.56,6 20. 2,2 -^ 28,2 5.41.41,62 67. 6.56,6 

io52A-i-22'* 8 10,69 12, 4o 67.28.34,9 20.2,5 -H 28,7 5.44.15,87 67.28.35,6 

i025A-h2i' 8.26,05 27,76 68.28.58,8 20. 1,9 4-29,9 5. 47.31, 23 68.29. ï»4 

in3A-f-23" •.' 8 26,18 27,88 66.16.17,4 20. 1,6 4-27,2 5.5o.3i,34 66.16.17,0 

1072A4-21'» 8 49,98 51,69 68.24.17,1 20. 1,7 4-29,8 5.53.55,i5 68.24.19,8 

ii6i A-f-23» 8 56,71 58,42 65.4o.i5,8 19.57,8 4- 27,7 5.57. 1,88 66.40.20,0 

V Orion 8 i,58 3, 3i -56,52 75.i3.io,5 20. 1,6 4-39,2-24,6 6. 2 75. i3 

1143 A4-2i° 8 28,65 3o,36 68.25. 7,2 20. 2,0 4- 29,9 6. 5.33,82 68.25. 9,6 

« 8 32,45 34,16 67.39.33,3 20.1,0 4-28,9 6.14.37,61 67.39.35,6 

YGémeaux...; 8 6,24 '7,96-56,53 73.3i, 8,8 20.2,0 4-36,8-24,2 6.32 73.31 

Observateurs Oltramare et Barré. . 

CJ, = — 59%89 — o',o25(T — 8^,4). Correction moy. de coll. = — ao',5. 
Février 18. 

6 Écrevisse 8 37,29 38,99-59,84 61.56.21,7 î^o. 0,9 -f- 22,4 -20, 3 7.57.39,11 61. 56. 21, 6 

P Écrevisse 8 18, 33 20,-08-59,87 80. 3o. 55,9 20. 1,7 4-48,4-20,4 8.11.20,19 80. 3i. 20,6 

1914 A 4- 22° 8 26,69 28,40 67.39.58,6 20.. 1,1 -h 29,4 8. i5. 28,51 67.40. 5,1 

1929A4-22*' 8 4i,o4 42,75 67.20.15,0 20. 2,7 4-29,0 8.19.42,86 67.20,19,4 

1941A4-22'* 8 19,60 21, 3i 67.39.7,6 20.2,0 4-29,4 8.24.21,42 67.39.13,3 

1951 A4-a5' 8 28,43 3o,i3 65. 4,52,6 20. 1,8 4- 26,2 8.28.30,24 65. 4.55,4 

3Hydre 8 34,33 36,10-59,94 83.57.23,2 20.0,5 4-54,7-20,7 8. 32. 36, 21 83.57.55,7 

sHydre 8 41, 4o 43,i7-59|89 83. 13.28,1 20.1,7 4-53,3-20,4 8.41.43,27 83.i3.58,2 

Observateurs E. Viennet et Oltramare. 

CJ, =— 6o",28 — ô',o2o(T — 5'',9). Correction moy. de coll. =— 2o'',2. 
Février 19. 

6 Orion 8 19,99 21,80-60,27 9i.i5.i5,6 20.2,6 4-71,2-20,7 5.3i 91.16 

Ç Orion 8 54,35 56,16-60,24 91.59. 2,1 20. 2,2 -f- 73,0 -20,0 5.35 91-59 

1025 A 4- 22*. . .... 8 21,78 23,48 67.15.59,2 20. 1,0 -f- 29,2 5.40.23,20 67.16. 5,9 



GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN, 



190i. 



B.19 



Noms. 



Passage 
N. observé. 



T. 



Correct. Asc. droite Dist. app. 
Lecture. Microro. Réfract. de coll. apparente. au pôle nord. 



Observateurs £. Yiennet et Oltramare. 
C^ = — 60J28 — oJo2o(T — 5**,9). Correction moy. de coll. = — 

. FéTrier 19. ». o , , t p 

973A-f-24° 8 27,69 29,39 65'.48'.36',7 20.0,9 4- 27', 4 

io25A-+-2i° 8 29,70 3i,4i 68.28.52,8 20,0,6 H- 3o,8 

1109 A-i-22°; 8 18,29 19,99 67.10.31,3 20. 2,2 -f- 29,1 

io55A-f-24'' 8 39,96 41,66 65.13.45,7 20. 1,5 H- 26,7 

ii55A-^22''. . 8 17,64 19,35 67.37.58,1 26. 3,f -h 29,7 

S 8 i3,66 15,37 67.39.6,7 20. 1,0 +29,8 

i3o6A-H22" 8 33,78 35,49 67.57.54,0 20. 1,9 h 3o,2 

1326A-+-22*» 8 28,34 3o,o4 67.13.38,2 20. 1,8 H- 29,2 

1352A4-22" 8 33,95 35,65 67.23.25,8^19.56,0 -♦-29,4 

i287A-f-2i'» 8 35,89 37,60 68.29.0,6 20. 1,2 -f- 3o,9 

^Gémeaux.... 8 9,98 11,70 -6o'34 73.30.59,2 19.57,8 -i- 37,8 -19^9 



20:2. 



ta .m t 


/ ff 


5.43.29,11 


65.48.41,7 


5.47.3f,i3 


0.8. ag. 1,7 


5.51.19,71 


67.10.36,7 


5.54.41,38 


65.13.49,6 


5.57.19,07 


67.38. 3,3 


6.i4.f5,o8 


67.39.14,0 


6.17.35,20 


67.58. 0,9 


6.20.29,75 


67.13.44,1 


6. 24. 35, 36 


67.a3.37,7 


6.28.37,31 


68.29. 8,9 


6.32 


73.31 



Février 23. 

1027 A ■+■ 21" 8 

1109 A -h 22° 8 

ii35 A + 22° 8 

1099 A-i- 21" 8 

H73 A-f-22" 8 

1143 A + 21" 8 

« , 8 

i323 A-f-22" 8 

1232 A -h 21" 8 

i389 A H- 23" 8 

Y Gémeaux 8 

i353 A + 24" 8 

i38i A -h 24" 8 

1477 A -+-22° 8 

5r(ÏIév.)Céphée. . 20 

P Petit Chien 8 

1706 A-i-22° 8 

i638 A -4- 21'» 8 

1741 A-f-22» 8 

1755 A -4- 24° 8 

1780 A + 22" 8 

9 Navire 8 

Nadir à 8»» 3o" 



Observateurs E. Yiennet et Barré. 
: — 2',2i — o',o2o(T — 7^2). Correction moy. de coll. = — 2i',8. 



52, 5o 


54,20 


68.51. 58,1 


20. 


0,2 


4- 3.,. 


5.47.52,02 


68.52. 6,1 


20,18 


21,87 


67.10.32,3 


20. 


1,8 


-V- 29,0 


5.51.19,69 


67.10.36,4 


40,78 


42,47 


67. 6.24,4 


20. 


',0 


-+- 28,9 


5.54.40,29 


67. 6.29, r 


21,9» 


23, 61 


68.30.12,9 


20. 


',7 


-*- 3o,7 


5.58.21,42 


68. 3o. 18,9 


24,79 


26,49 


67.53. 4,5 


20. 


1,2 


+ 27,9 


6. i.24,3o 


67.53. 10, '{ 


34, f4 


35,84 


68.25. 2,6 


20*. 


0,3 


H- 3o,6 


6. 5.33,65 


68.25.10,0 


•3,20 


4,90 


67.38.55,3 


20. 


1,9 


4- 29,6 


6.14. 2,71 


67.39. o,f 


48,14 


49,84 


67.29.25,9 


20. 


1,6 


+ 29,4 


6.19.47,65 


67.29.30,7 


12,75 


14,45 


68.21.32,4 


20. 


2,2 


-+- 3o,6 


6.23.12,26 


68.21.37,8 


53,08 


54,77 


66.48.5o,6 


20. 


3,6 


-f- 28,6 


6.26.52,58 


66.48.52,5 


11,81 


i3,52 - 2,22 


73.31.53,8 


20. 


2,3 


-h 37,7 -u,5 


6.32 


73.31.18,1 


20,45 


22,14 


65.15.25,3 


20. 


2,0 


-1- 26,6 


6.35.19,94 


65. 15.27,0 


44,58 


46,27 


65.48.41,3 


20. 


',' 


-h 27,3 


6.38.44,07 


65.48.44,5 


36, 10 


37,80 


67.32.43,9 


20. 


0,2 


-+- 29,5 


6.42.35,60 


67.32.50,4 


56,8 


C4,7 


2.49. 5,9 


20. 


1,8 


- 47,1 -22,3 


6.56 


2.47.54,8 


58,68' 


60,42 - 2,23 


81.30.49,9 


20. 


2,8 


4- 5o,6 -20,7 


7.21 


8i.3i.i4,7 


39,39 


41,09 


67.30.43,8 


20. 


1,9 


-H 29,5 


7.25.38,88 


d7.3o.48, 4 


44,98 


46,68 


6S. 9.53,4 


20. 


1,4 


+ 3o,4 


7.28.44,46 


68. 9.59,4 


5i,35 


53,04 


67.28.34,0 


19- 


59,8 


-+- 29,5 


7.32.50,82 


67.28.40,7 


12,68 


14,37 


65.31.46,2 


2a. 


0,4 


-h 27,0 


7.38. 12, i5 


65.31.49,9 


59,i'4 


60,84 


67.51.20,0 


20. 


1,9 


4- 3o,o 


7.42.58,62 


67.51.25,1 


21,48 


23,37 - 2,18 


103.37.26,9 
221.10.14,9 

221.10.12,7 


20. 
20. 
20. 


4,3 
3,3 
1,1 


-+-114,1 -22,6 


7.47 


103.38.53,8 



Observateurs Oltramare et Barré. 

C^, = — 2',69 — o',o2o(T — 7'*,8). Correction moy. de coIl. = — 2i',o. 
Février 24. 

V Orion 8 7,53 9,24 - 2,60 75.13. 6,1 20. i,5 ■+- 40, 5 -21,2 6. 2. 6,59 

1161 A-f-24' 8 58,58 60,27 . 65.33. 6,5 20. 2,1 h- 27,2 6. 6.57,61 

«... 8 0,95 2,64 67.38.49,7 20.1,1 -4-29,8 6.13.59,98 



75.13.23,0 
65.33. 9,5 
67.38.56,1 



B.20 



GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN. - 1904. 



Noms. 



Passage 
N. observé. 



T. 



Correct. Asc. droite Dist. app. 
Lecture. Microm. Réfract. de coll. apparente. au pôle nord. 



Observateurs Oltramarb et Barré. 
C^ = — 2J69 — oJo2o(T — 7*',8). Correction moy. do coll. = — 21', o. 



Février U. 




s 


S 




, n 


i 


P 


H 




h m 8 


, „ 


i34o A + 23" 


8 


53,59 


55,28 




66.47.45,1 


20. 


',4 


+ 28,7 




6.18.52,62 


66.47.50,2 


1342 A 4- 22" 


8 


7,35 


9i04 




67.25.15,3 


20. 


ï,« 


+ 29,6 




6.23. 6,38 


67^25.21,4 


1280 A 4- 21° 


8 


10,78 


12,47 




68. 3o. 11,3 


20. 


1,5 


-h 3f ,0 




6.27. 9,81 


68.3o.i8,7 


1326 A -+-24" 


8 


17, 3i 


19,00 




65.31.22,9 


20. 


1.3 


+ 27,1 




6.31.16,34 . 


65.31.26,6 • 


1455 A -h 23" 


8 


9>74 


11,43 




66.44.16,7 


20. 


0,9 


4- 28,7 




6.35. 8,76 


66.44.22,2 


1372 A-H2r...... 


8 


33,63 


35,32 




68.22. 6,2 


20. 


2,4 


4- 3o,8 




6.40.32.65 


68.22. 12,4 


i458 A +25" 


8 


53,21 


54,90 




64.58.15,3 


20. 


1,5 


4- 26,5 




6.44.52,23 


64.58. 18,1 


i5i8 A 4- 22* 


8 


37,36 


39,05 




67.46.37,7 


20. 


1,6 


4- 3o,i 




6.49.36,38 


67.46.44,0 


i539 A H- 22" 


8 


48,06 


49,75 




67 .•37. 25, 2 


•20. 


2,1 


-+- 29,9 




6.53.47,08 


67.37.30,8 . 


l5l2 A -H 24" 


8 


44,59 


46,28 




65.14. 5,9 


20. 


2,0 


4- 26,8 




6.57.43,61 


65.14. 8,6 


i534 A-f-24" 


8 


«,69 


3,38 




65.25.18,5 


20. 


1,3 


4- 27,1 




7. 2. 0,71 


65.25.22,2 


1612 A + 12** 


8 


1,84 


3,53 




67.56.47,8 


20. 


1,9 


4- 3o,3 




7. 7. 0,85 


67.56.53,9 


i56o A -H 21" 


8 


i3,58 


«7,27 




68. 4.35,7 


20. 


1,3 


4- 3o,5 




7.11.14,59 


68. 4.42,6 


1627 A -H 24" 


8 


18,44 


20, i3 




65.11.32,1 


20 « 


1,2 


4- 26,8 




7.15.17,45 


65.11.35,6 


p Petit Chien 


8 


59.09 


Co,83 - 


2^65 


81.30.49,0 


20. 


iî9 


-4- 5l,0 


-21:1 


7.21.58,15 


8i.3i.i5,9 


1708 A 4- 22" 


8 


i5,25 


16,94 




67.29.19,0 


20. 


1,0 


-^ 29,7 




7.26.14,26 


67.29.25^5 


Procvon 


8 


• 9,o8 


20,83 - 


2,72 


84.31.26,9 


20. 


1,2 


4- 56,7 ■ 


-20,7 


7.34.18,14 


84.32. 0,2 


2320B.A.C— o"So2. 


20 


59,0 


17,6 




1. 5.56,5 


20. 


2,3 


— 5o,6 


-22,7 


8. 3 


I. 4^4', 7 


3 Écrevisse 


8 


?.i,i8 


22,91 - 


.2,73 


80. 3o. 55,1 


20. 


1,9 


-^ 49,3 


-20,1 


8.11.20,21 


80.31.19,9 


ÔHydre 


8 


37, i5 


38,90 - 


^.:e 


83.57.23,2 


20. 


',2 


4- 55,7 - 


-20,7 


8.32.36,20 


83.57.55,5 


1983 A H- 22" 


8 


23, o5 


24,74 




.67.47.50,1 


20. 


1,9 


4- 3o,2 




8.39.22,03 


67.47.56,3 


«997 A -h 22°...... 


8 


22, o3 


23,74 




67.26.40,6 


20. 


1,1 


4- 29,8 




8,43.21,03 


67.26.46,9 


2009 A -H 24* (1'^).. 


8- 


24,86 


26,55 




65.35.56,2 


2D. 


0,2 


4- 27,4 




8.49.23,84 


6^.36. i,3i 


2023 A 4- 24" 


8 


33,54 


35,23 




65.15. 16,9 


20. 


1,4 


4- 26,9 




8.54.32,52 


65.15. 20, 3 


îc Écrevisse 


8 


35,59 


37,31 - 


2,69 


78.56.34,2 


20. 


1,6 


4- 46,7 - 


-20,3 


9. 2.34,60 


78.56.56,a 


210J A-t-23' 


8 


44, ot 


45,70 




66.22.46,8 


20. 


1,5 


+ 28,4 




9.25.42,98 


66.22.45,4 


2126 A H- 25" 


8 


8,10 


9,79 




65.10.28,2 


20. 


ï,i 


4- 26,8 




9.32. 7,07 


65.io.3i,» 


2118 A-+-24'* 


7 


18,34 


20, o3 




63.41. 6,2 


20. 


2,8 


4-27,5 




9.36. 17, 3o 


65.41. 8,7 


2i3i A -4-24'* 


8 


0,44 


2,l3 




65.36.55,1 


20. 


0,7 


4- 27,4 




9.40.59,40 


65.36.59,6 


Nadir à 9'» 55™ 










221.10. i3, 8 


20. 


3,0 








, 


» ....'. 










221.10.11,3 


20. 


0,3 




. 







Février 28. 

V Orion 8 

1226 A 4- 22" 8 

« 8 

1467 A 4- 24" 8 

1 549 A 4- 22" 8 

i587 A 4- 23" 8 

i528 A -H 21" 8 

1621 A 4- 22" 8 

1574 A 4- 21".;.... 8 

i586 A -4- 21"...,... 8 

P Petit Chien 8 



Observateurs Oltramare et £. Yiennet. 
: — 4%4o— o%o2o(T — 7", 6). Correction moy. de coll. = — 19', 3. 



9,16 


10,9a - 


4,34 


75.13. 3,8 


20. 


1,2 


-+- 40,9 


-«9,4 


6. 2. 6,55 


75. t3. 23,0 


9,40 


11, i5 




67.30.48,5 


20. 


1,1 


4- 3o,o 




6. 7. 6,78 


67.30.56,8 


52,91 


54,66 




67.38.35,3 


20. 


2,3 


4- 3o,2 




6. i3. 50,29 


67.38.42,6 


o,i5 


1,90 




65.34.45,9 


20. 


1,5 


4- 2?,6 




6.50.57,52 


65.34.51,6 


12,26 


14,01 




67.51. 4,2 


20. 


1,0 


4- 3o,5 




6.55. 9,62 


67.51.13,3 


26,09 


27,84 




66. 9.14,0 


20. 


1,5 


4- 28,3 




6.59.23,45 


66. 9.20,2 


28,93 


3o,68 




68.35.10,1 


20. 


1,6 


4- 3i,-5 




7. 4.26,29 


68.35.19,7 


56,68 


58,43 




67.40.29,9 


ftO. 


0,4 


4- 3o,3 




7. 9.54,04 


67.40.39,3 


«7,13 


18,88 




68.41-43,7 


20. 


0,9 


+ 3i,7 




7.14.14,49 


68.41.54,3 


59,81 


61, 56 




68.14.26,1 


20. 


1,0 


4- 3m 




7.17.57,17 


68.14.35,7 


0,68 


2,46- 


4,33 


81.30.46,0 


20. 


1,7 


4- 5i ,6 • 


-18,8 


7.21.58,06 


8i.3i.i5,4 



Moms. 



GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN. — 1904. 



B.2I 



Passage 

N, observé. 



T. 



Correct. Asc. droite Dist. app.- 
Lecture, Microm. Réfract. de coll. apparente. au pôle nord. 



Observateurs Oltramare ot E. Yiexnet. 

CJ, = — 4', 4o — o*,o2o(T -^ 7^6). Correction moy. de coll. = — 19', 3. 

FéTriar 28. ,", o,;,tp „ hm» o,, 

i629Ah-2i° 8 45,93 47,63 68.4i'.3!4% ao. .2,0 -H.3i^7 7.26.43,28 68.4i'.4il7 

Procyon 8 20,70 .22,49 - 4^43 84.31.23,8 20,1,1 -h 57,4 -i8;3 7.34.18,09 84.31.59,7 

i762A-t-22'» 8 11,18 12,93. 67.56.10,4 20.1,8 -f- 3o,7 7.39.8,53 67.56.18,8 

i8i8Ah-23**. 8 5o,34 52,09 66.28.47,7 20. 1,8 -4-28,8 7-43.47,69 66.28.54,0 

i785A-f-a5" 8 9,95 11,70 64.57.18,6 20.1,8 -i- 26,8 7.48.7,30 64.^7.23,0 

2320 B.A.C— o"',oi. 20 58,2 19,0 i. 5.54,3 20. 1,7 — 5i,i -21,7 8. 3 1. 4.41,4 

pÉcrevisse 8 22,85 24,63-4,48 8o.3o.53,6 20,2,3 h- 49,8 -18,7 8.11.20,22 8o.3i.2o,3 

(C(i"— S)-M™,oi. 8 3,89 5,73 75.50.18,2 20.2,4 -H 42,0 8.35. i,3i 75..5o.37,5 

o^Écrevisse 8 18,61 2p,38 - 4,44 77.46.4,7 20. 1,8 -h 45, i -18,6 8.53. 15,95 77.46.27,4 

2041 A -h 22°.... j. 8 22,94 24,69 67.21.50,6 20. 1,6 4-29,9 3.57.20,26 67.21.58,3 

2045A-I-23" 8 33,76 35, 5i 66.17.21,3 20.0,6 -h 28,5 9. i.3i,o8 66.17.28,7 

2o65 A-+-2a** 8 4,20 5,95 67.56.21,2 20. 1,0 + 3o,7 9. 5. i,52 67.56.3o,4 

2o63 A-t-a4*» 7 54,23 55,98 ' 65. 5o. 1,1 20. 2,4 -h 27,9 9. 9.51, 55 65. 5o. 6,i 

20I4A4-2I** 8 17,08 18, 83 .69.2.56,4 20. 1,8 -1-32,2 9.14.14,40 69.3.6,5 

Nadir 221.10.10,9 20. 1,4 

9 ....'. 221.10.12,6 20. 3,2 

• 

Observateur E. Viennet. 

Ci,= — 4*,89 — o',o2o(T--8^2)- Correction inoy. de coll. == — 19',5. 
FéTTiar 29. 

Tj Gémeaux 8 9,20 10,95-4,77 67.27.56,7 20. 1,9 -t- 29,6 -19,6 6. 9. 6,10 67.28. 3,6 

» 4 5i,4i 53,16 67.38.32,0 20.1,3 -f- 29,8 6.i3.48,3i 67.38.39,8 

YGémeaux 8 14,39 16,15-4,93 73.31. 3,4 20.2,2 -^ 37,9 -19,9 6.32.11,29 73.3i.i8j« 

xÉcrevisse 8 37,73 39,50-4,89 78.56.34,1 20,2,6 -+-46,5-18,9 9.2.34,59 78.56.56,9 

83Écrevi88e ', 8 4^^,34 44,09-4,87 7i-53.i4,5 20. i, 3 -h 35,7-19,8 9.13^.39,18 71.53.28,8 

C(i''— S)4-i'»,i5. 8 3,70 5,55 79.25.54,9 20.1,7 -*- 47r4 9-38* o, 63 79.26.19,5 

jiLion..^ 8 23, 3o 25,o5 - 5,oo 63.32.35,3 lio. o,5 -i- 24,8 -19,4 9.47.20,13 63.32.39,2 

Observateur Oltramare. 

C^ = — 5*, 52 — o', 023 (T — 8**, 4 ). Correction moy. de coll. = — - 19", 7. 
Mars i. 

i679A-h2i'» 8 33,04 34,79 68.38.44,8 20. 1,8 -^ 3i,4 7.40.29,29 68.38.53,8 

i794A-t-25" 8 19,55 ai,3o 65. 4.^9,3 20. 1,6 4-26,7 7.50.15,79 65. 5. 3,6 

1843A-H24» 8 2,93 4,68 65.24.5,4 20. 1,1 4-27,2 7.58.59,17 65.24.10,7 

p Écrevisse 8 23,85 25,63 - 5, 5o 8o.3o.54,5 20. 1, 5 -f- 49,4 -20,0 8.11 80. 3i 

S Hydre 8 39,84 4i,63 - 5,53 83.57.22,5 20, 1,9 -+-55,8-19,3 8.32 83.57 



Observateurs B. Viennet et Oltramare. 

Cp = — 6', 00 — o', 023 (T — 9**, 8 > Correction moy. do coll. = — 19', 7. 

Mars 2. « 

a Ëcrevisse 8 20, i3 21,90-5,98 77.46. 7,2 ao. 2,7 4-44,6-19,7 8.53. 15,92 77.46.28,1 

2039 A4-22« 8 19,98 21,73 68. 6.16,6 20. 2,0 4- 3o,6 8.57.15,75 68. 6.24,3 

1969 A4-21" 8 20,70 22,45 69. 6. 7,0 20. 2,0 4- 3i,9 9. 1.16,47 69. 6.16,2 

2063A4-22" 8 55,93 57,68 67.36.54,5 20. 1,4 4-29,9 9. 4-5i,70 67.37. 2,2 



\i.'21 



GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN. - 1904. 



Noms. 



Passage 

N. observé. 



T. 



Lecture. Microm. 



Correct. Asc. droite Dist. app. 
Réfract. de coll. apparente. au p6Ie nord. 



Observateurs E. Viennet et Oltramare. 
C^ = --G',oo — o',o23(T — 9'',8). Correction moy. de coll. = — 19', 7. 



Mars 2. ^ 

83 Écrevisse 8 43 ,4 1 

2092 A -h 23" 8 37,94 

20J6 A -H 21" 8 3,25 

2179 A-f-22" 8 56,89 

2i85Ah-22" 8 57,00 

'2191 A -+-22" 8 6,53 

2194 A-f-22" 8 3i,99 

ai75 A-h 2|0 8 44,21 

2195 À 4- 21" 8 49,86 

p Lion 8 5i,44 

225:^ A -h 22** 8 i3,86 

/Lion 8 18,75 

C(2'— I)-i'",24. 8 27,26 



• 


s 




" .«' ." 


t 


p 




» 




» 


h m s 


f n 


45,16.- 


'J. 


,95 


71.53.13,9 


20. 


2,3 


-f- 


35,7 


-ao. 


,4 


9.13.39,17 


71.53.29,1 


39,69 






66.47.20,8 


20. 


1,8 


H- 


a8,8 






9.19.33,70 


66.47.26,7 


5,00 






68.40. 2,7 


20. 


1,3 


-H 


3i,3 






9.23.59,01 


68.40.12,1 


58,64 






68, i.i5,9 


20. 


2,7 


■+- 


3o,5 






10. 0.52,64 


68. 1.22,8 


58,75 






67.44.26,2 


20. 


1,6 


-+• 


3o,i 






ro. 3.52,74 


67.44.33,9 


8,28 






67.19, 0,0 


20. 


ï)9 


-+- 


29,6 






10. 7. 2,27 


67.19. 6,7 


33,74 






67.59.33,7 


19. 


59,1 


-h 


3o,5 






10.10.27,73 


67.59.44,3 


45,96 






69. 6.54,6 


20. 


ï»9 


-f- 


32,0 






10.14.39,95 


69. 7. 4,0 


5i,6i 






69. 4.42,0 


20. 


3,0 


■+■ 


3', 9 






10.21.45,60 


69. 4.5o,3 


53,21 - 


6 


,02 


80.11.45,4 


20. 


1,8 


-}- 


48,8 


->9 


,6 


10.27.47,19 


80.12.11,1 


i5,6i 






67.18.17,9 


20. 


1,0 


-4- 


29.6 






10.34. 9,59 


67.18.25,5 


20, 5a - 


6, 


|04 


78.56.38,4 


20. 


2,4 


-f- 


46,7 • 


-'9. 





10.44.14,50 


78.57. 1,5 


29,12 






89.13.51,6 


19- 


39,2 


-f- 


67,0 






11.42.23,08 


89.14.58,5 



c;,= 

Mars 7. 

1880 A H- 22" 8 

P Écrevisse 8 

1941 A-f-23" 8 

i838 A + 21" 8 

1965 A-f-23° 8 

1 952 A -+- 25° 8 

S Hydre , 5 

1992 A -h 23** 8 

e Hydre 8 

1928 A-h2r 8 

2021 A -h 24° 8 

2049 A H- 22° 8 

1989 A H- 21° *8 

7504 BAC-PI-0^,04. 20 

2104 k-\- 22° 8 

2125 A-}- 23° 8 

21 18 A H- 22° 8 

2096 A4- 21" 8 

r Lion 8 

;ii67 A 4- 22° 8 

2186 A4- 22° 8 

2164 A 4- 21" 8 

2201 A 4- 22° 8 

2212 A4- 22? 8 

2220 A 4- 22" 8 

p Lion 8 

Nadir à io'*45'" 

» 



Observateurs Oltramare et Barré. 

= — 9'i>7 — o',o23(T— 9**,2). Correction moy. de coll. =—2^,3. 



18,24 


«9,9» 


67.20. 9,6 


20. 


1,3 


4- 


28,3 




8. 7.10,77 


67.20. 10,0 


27,53 


29,23 - 9,17 


80. 3i. 1,9 


20. 


1,5 


4- 


47,2 


-25,2 


8.11.20,06 


8o.3i.2o,8 


39,45 


41,12 


66.11.35,8 


20. 


1,5 


4- 


26,9 




8. 16. Si, 97 


66.11.34,5 


i3,38 


iD,o:i 


68.24.14,5 


20. 


1,9 


4- 


29,7 




8.21. 5,90 


68.24.15,9 


53,65 


55,32 


67. 2.58,8 


20, 


2,^ 


4- 


28,0 




8.24.46,17 


67. 2.58,1 


54, «4 


56,5i 


65. 8.5i,o 


20. 


2,6 


4- 


25,7 




8.28.47,36 


65. 8.47,8 


43,50 


45,21 - 9,16 


83.57.31,4 


20. 


2,0. 


4- 


53,4 


-a5,5 


8. 32. 36, 06 


83.57.56, î 


5r,i8 


52,85 


66.41.23,1 


20. 


1,8 


4- 


27,6 




8.36.43,69 


66.41.22,2 


5o,56 


52,27 - 9,10 


83.13.34,1 


20. 


0,9 


4- 


52,1 


-25,5 


8.41.43,11 


83.13.59,0 


17,55 


19,22 


68.56. 9,4 


20. 


1,8 


4- 


3o,4 




8.46. ro, 06 


68.56.11,7 


4,5j 


6,22 


65.25. 12,0 


20. 


1,4 


4- 


26,0 




8.52.57,06 


65.25.10,2 


55,74 


57,41 


68. 4. 5,2 


20. 


1,4 


4- 


29,3 




8.59,48,24 


68. 4. 6,6 


4,11 


5,78 


68.35.59,7 


ao. 


1,7 


4- 


3o,o 




9- 7.56,6i 


68.36. 1,7 


49,6 


44,1 


356.39.51,6 


20. 


1,9 


— 


56,8 




21.18 


3.21.33,1 


57,13 


58, 80 


67.24.12,8 


20. 


2,0 


4- 


28,5 




9.27.49,62 


67.24.12,6 


48,58 


5o,25 


66.36.39,1 


20. 


1,6 


4- 


27,5 




9.32.41,07 


66.36.58,3 


i,6> 


3,32 


67.49.36,8 


20. 


1,7 


4- 


29,0 




9.36.54,14 


67.49.37,7 


46, i5 


47,82 


68.13. 4,3 


20. 


1,3 


4- 


29,5 




9.40.38,64 


68.13. 6,1 


17,74 


19,44 - 9»24 


81.29.35,7 


20, 


1,8 


4- 


49,1 


-25,2 


9.55.10,25 


81.29.56,5 


12,78 


14,45 


67.23. 3,0 


20. 


1,9 


4- 


28,5 




9.59. 5,26 


67.23. 3,0 


20,69 


22,36 


67.43.49,9 


20. 


0,9 


4- 


28,9 




10. 4.13,17 


67.43.51,4 


13,28 


14,95 


69. 5.3o,6 


20. 


2,0 


4- 


3o,7 




10. 9. 5,76 


69. 5.33,0 


i5,6o 


17,27 


67.36.28,8 


20. 


1,8 


4- 


28,8 




10.13. 8,08 


67.36.29,3 


42,96 


44,63 


68.10.19,0 


20. 


1,5 


4- 


29,5 




10.16.35,44 


68.10.20,5 


39,16 


4o,83 


67.55.16,5 


20. 


1,5 


4- 


29,2 




10. 23.31, 63 


67.55.17,7 


54,69 


56, 40 - 9,20 


80.11.53,1 
221. 10.17,6 
221.10.19,5 


20. 
20. 
20. 


1,9 
0,9 

2,7 


4- 


46,9 


-25,1 


10.27.47,20 


80.12. 11,1 



GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN, — 1904. 



B.a3 



Noms. 



Passage 
N. observé. T. 



Lecture. 



Correct. Asc. droite Dist. app. 
Microm. Réfract. de coll. apparente. au pôle nord. 



Mars 12. 

aHydre.. 8 

o Lion 8 

2IOO A-h'2l" 8 

2III A-4-21* 8 

2128 A-h2i°.. 8 

17 Lion 8 

2169 A 4- 22" 8 

2i85 A 4- 22° 8 

2193 A -+-22* 8 

2197 A-+- 22" 8 

2208 A -h 22" 8 

2201 Ah- 21* 8 

2208 A4-2r 8 

2247 A-t- 22* 8 

2255 A 4- 22** 8 

37 Sextant 7 

2288 A -4- 21*» 8 

2329 A-i- 22*» 8 

2334 A-f-22" 8 

2343^ + 22" 8 



Mars 13. 

2099 A -h 21' 8 

2ii3 A-f-2i" 8 

-Lion 8 

u« Hydre 8 

2i58 A -h 21." 8 

2i65A-t-2r 8 

2200 A H- 22" 8 

2217 A-f- 22° 8 

p Lion 8 

2262 A-f- 22" 8 

2232 A -4- 21' 8 

2240 A 4- 21° 8 

2262 A-T-21'» 8 

2295 A4- 22' 8 

^ Lion 8 

2289 A 4- 21*» 8 

2334 A 4- 22" 8 

2343 A 4- 22° 8 



= — ii',83 



Observateurs E. Viennet et Barré.' 
•o'o23(T — 9'', 9). Correction moy. de coli. = — 21',!. 



s 


S 


t 


/ n 


t 


p 




» 


" . *• "ro* 


f n 


3,93 


5,73 


-11,79 


98.13.43,3 


20. 


2,6 


4- 


9», 6 


-21,3 9.22.53,91 


.98.14.30,0 


i3,46 


,5,17 


-11,81 


79-40. 6,5 


20. 


2,1 


4- 


47,3 


-21,2 9.36. 3,35 


79.40.29,0 


a,9i 


4,63 




69. 4.11,3 


20. 


',7 


4- 


3i,5 


9.40.52,81 


69. 4.19,1 


a3,23 


a4,9?' 




.68.45.30,8 


20. 


1,6 


4- 


3i,i 


9.44.13,09 


68.45.38,2 


47,64 


49,32 




68.46. 1,3 


20. 


1,0 


4- 


3i,i 


9.51.37,50 


68.46. 9,4 


ao,34 


22,06 


-11,188 


81.29.29,7 


20. 


1,2 


4- 


5o,5 


-21,2 9.55.10,23 


81.29.56,7 


23, i3 


^4,82 




68. 4.35,6 


20. 


0,9 


'h 


30,2 


9.59.12,99 


68. 4.42,7 


2,88 


4,57 




67.44.26,9 


20. 


1,1 


4- 


29,8 


10. 3.52,74 


67.44.33,5 


5,49 


7,18 




68. 6.22,6 


20. 


1,6 


4- 


3o,3 


10. 7.55,34 


68. 6.29,0 


53,74 


55,43. 




67.36.34,5 


20. 


1,4 


4- 


29,6 


10.11.43,59 


67.36,40,3 


9,60 


i»,29 




67.30.27,0 


20. 


î,i 


4- 


29,5 


10.14.59,45 


67.30.33,0 


55,24 


56,93 




68.49.54,4 


20. 


i,^ 


4- 


3l.2 


10.24.45,09 


68. 5o. 2,5 


38, 08 


39,77 




68.45.24,0 


20. 


ii9 


4- 


3i,i 


10.28.27,93 


Ç8.45.3i,2 


58,28 


59,97 




67.25.46,3 


20. 


1,0 


4- 


29,4 


10. 32.48,13 


67.25.52,2 


17,^3 


18,92 




67.40.56,3 


20. 


•2,4 


4- 


29,7 


10.35. 7,07 


67.41. 1,3 


'7,7» 


19,44 


-11,84 


83. 6.59,0 


20. 


I.O 


-H 


53,5 


-20,5 10.41. 7,59 


83. 7.28,4 


29,21 


30,90 




68.26.26,4 


20. 


1,3 


4- 


3o,7 


II. 3.19,04 


68.26.33,5 


18,60 


20,29 




67.25.28,2 


20. 


»,' 


4- 


29,4 


II. 7. 8,43 


67.25.34,0 


54, 5i 


56, 20 




68. 0.14,0 


20. 


1,9 


4- 


3o,2 


II. 9-44,34 


68. 0.20,0 


8,23 


9,92 




67.17.47,7 


19- 


59,5 


4- 


29,3 


II. 12. 58, 06 


67.17.55,3 



Observateurs Ôltramare et Barré. 
— 12',45 — o',023(T— io^4). Correction.moy.de coll. = — 2i',6. 



59,30 


60,99 




68.44.50,6 


20. 


1,4 


4- 3o,6 




9.40.48,56 


68.44.57,3 


40,19 


4»,88 




68.22.29,4 


20. 


I ^ 


4- 3o,i 




9.44.29,45 


68.22.35,0 


20,90 


22,62 


-i2,'44 


81.29.31,5 


20. 


1,5 


-^ 49,7 


-21,9 


9.55.10,18 


81.29.56,9 


39,49 


41,32- 


-12,45 


102.34.50,8 


20. 


1,4 


4-107,0 


-21,4 


10. 0.28,88 


102.36.13,6 


16, 83 


18, 52 




68.35. 4,9 


20. 


2,0 


4- 3o,4 




10. 5. 6,08 


68.35.10,7 


25, 3o 


26,99 




68.21.20,9 


20. 


1,6 


4- 3o,i 




10. 9.14,55 


68.21.26,7 


53,33 


55,02 




67.33.12,6 


20. 


1,5 


-i- 29,1 




10.12.42,57 


67.33.17,5 


18,49 


20,18 




67.53.50,5 


20. 


1,3 


4- 29,5 




10.22. 7,73 


67.53.55,9 


57,91 


59,62 . 


-12,42 


80.11.48,8 


20. 


2,0 


-^ 47,5- 


-21,5 


10.27.47,17 


80.12.11,1 


20,2, 


2î,93 




67.18.20,4 


20. 


1,5 


4- 28,8 




10.34. 9,48 


67.18.24,7 


15,19 


16,88 




68.17.32,7 


20. 


1,8 


4- 3o,o 




10.40. 4,42 


68.17.38,2 


2,74 


4,43 




68.36.15,1 


20. 


1,0 


4- 3o,4 




10.43.51,97 


68.36.22,0 


35,61 


37,3o 




68.43. 0,9 


20. 


",o 


4- 3o,6 




10.49.24,84 


68.43. 7,9 


55,21 


56,90 




67.48.59,7 


20. 


2,0 


-^ 29,4 




10.53.44,44 


67.49. 4,3 


16,49 


18,21 


-12,49 


82. 8.28,4 


20. 


1,9 


-h 5o,9 


-21,4 


II. 0. 5,75 


82. 8.54,8 


33,19 


34,88 




68.23.58,0 


20. 


2,4 


4- 3o,2 




11. 3.22,41 


68.24. 3,0 


55,08 


56,77 




68. 0.14,3 


20. 


•1,9 


-H 29,7 




II. 9.44,30 


68. 0.19,3 


8,79 


10,48 




67.17.50,5 


20. 


1,1 


4- 28,8 




II. 12. 58, 01 


67.17.55,3 



Ob&ervateurs e. Yiennet et Oltramare. 

C'. = — i3*,o8 — o',o23(T — 9\o). Correction moy. de coII. = — 23',3. 
Mars U. 
1540A4-21" 8 8,86 10,55 68 52.24,1 20. 1,3 -h 3o,4 7.6.57,51 



68.52.28,7 



K.a4 



GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN. - 1904. 



Noms. 



Passage 
N. observé. 



Lecture. 



Micro m. 



Correct. 
Réfract. de coll. 



Asc. droite 
apparente. 



Dist. app. 
an pôle nord. 



OBSBRVATEuns E. YiENNBT et Oltrauarb. 

t 

. CJ, = — i3',o8 — o%o23(T — 9^o). Correction moy. de coll. = — a3',3. 

Mars 14'. j j o,,tp n hms o/ff 

i585A-t-2.r ' & 21,69 ^3,38 65.26.45,9 20.0,4 -4-26,1 7.10.10,34 65.26.47,4 

vIJ72Ah-2ï" 8 43,54 45,23 68.51.49,8 20. f, 9 -f- 3o,4 7.13.32,19 68.51.54,3 

^PetilChien 8 9,24 10,96-13*05 8i.3o,53,i 20.2,3 -4-49,2-22*9 7.21.57,92 8i.3i.i5,6 

i63oA-i-2i" 8 5,43 7,12 68.23,.20,8 20.0,8 -4-29,8 7.26.54,08 68.23.25,2 

8 Hydre 6 47, 3i 49, 04 -i3, 07 83.57.29,3 20. a, 3 -^ 53,7 -23,7 8.32.35,97 83.57-56,6 

vo99A-+-2r 8 59,93 61,62 68.44.52,7 20.1,9 4- 3o,3 9.40,48,52 68.44-56,8 

2111 A-f-21" 8 24,40 26,09 68.45.32,9 20. 1,1 -4- 3o,3 9.44.12,99 68.45.37,9 

7: Lion..., 8 21,55 23,27-13,10 81.29.33,7 20. 1,1 4-49,2-24,0 9.55.10,17 81.29.57,3 

Régalus - 8 28,71 30,42-13,09 77.33.46,1 ao. 2,6 -4-. 42,7 -22,6 lo* 3.17,32 77.34. 1,6 



c;,= 

Mars 16. 

1566A4-2I'' 8 

i63a A -+-24° 8 

P Petit Chren 8 

1689 A -h 24* 8 

1647 A 4- 21" 8 

1790 A -4- 23" 8 

1751 A 4- 25° 8 

1790 A H- 22" 8 

1719 A -h 21**. 8 

1867 A -+-23" 8 

1886 A -4- 23" 8 

P Écrevisse 8 

1914 A 4- 22° 7 



Observateurs Oltramarb et Barré. 
:--i4*,o7^-o",o23(T — 7'',8). Correction moy. de coll. = — ai", 9. 



9,64 


II, 3o 


68.3a.a7,5 


20. 


2,2 


-f- 3o,4 


7.11.57,24 


68.32.32,6 


•12,66 


14, 3i 


65.58. 9,8 


20. 


0,9 


4- 27,2 


7.16. 0,25 


65.58. ii,9 


10,21 


11,91 -i4,o3 


8i.3o.5i,o 


20. 


2,0 


4- 49,9 -21,6 


7.21 


8(.3i 


0,28 


1,93 


65. 4a. 37, 7 


20. 


1,8 


4- 26,8 


7.26.47,87 


65.42;39,7 


45,8S 


47,49 


68.a4.5o,5 


20. 


1,8 


4- 3o,3 


7.31.33,43 


68.24.55,9 


24,18 


25,83 


66.43.46,1 


20. 


1,8 


4- 28,1 


7.36.11,76 


66.43.49,1 


56,68 


58,33 


65. a. 5,4 


20. 


1,4 


4- 26,0 


7.39.44,26 


65. 2. 6,9 


28,61 


30,27 


67.37. 5,9 


20. 


1,6 


-^ 29,3 


7.45.16,20 


67.37.10,5 


5o,5i 


52,17 


68.55.46,7 


20. 


1,9 


4- 3i,o 


7.50.38, 10 


68.55.52,9 


17,46 


19, it 


66.53.21,2 


ao. 


1,5 


4- 28,4 


7.56. 5,04 


66.53.25,0 


5o,53 


52,18 


66.21.54,4 


20. 


J,7 


4- 27,7 


8. o.38,ii 


66.21.57,2 


.32,36 


34, o5 -14,10 


8o.3o.58,o 


20. 


1,9 


4- 48,3 -22,1 


8.11 


80. 3 1 


40,64 


42, 3o 


67.39.59,1 


20. 


2,2 


-^ 29,4 


8.15.28,22 


67.40. 3,3 



Mars 17. 

aoi3 A 4- 22" 8 

a Écrevisse 8 

2041 A -4- 22" 8 

y. Écrevisse 8 

2o63 A 4- 24" 8 

7504 BAC-fl-Ho",o3. 20 

2102 A4- 22" 8 

21 12 A4- 22" 8 

7: Lion 8 

Nadir 

v 

p Lion 8 

2273 A 4- 22" 8 

2492 A 4- 22° 8 



Observateurs Oltramarb et £. Yiennet. 
: -— 14', 66 — o',o23(T — 9**, 6). Correclion moy. de coll. 



2l',6. 



43,84 


,4î,5o 




67.20. 4,8 


ao. 


1,9 


4- 28,7 






8.48.30,86 


67.20. 8,7 


28,73 


3o,ii 


-14,62 


77.46. 9,2 


20. 


1,8 


4- 43,4 


-ai 


,7 


8.53.15,77 


77.46.27,9 


35, 01 


34,67 




67.21.52,8 


ao. 


0,6 


4- 28,8 






8.57.20,02 


67.21,58,1 


47,44 


49. '2 


-14,66 


78.56.37,2 


20. 


ï,7 


+ 45,3 


-21 


,9 


9. 2.34,47 


78.56.57,7 


4,24 


5,89 




65. 5o, 2,5 


20. 


«,9 


4- 26,9 






9. 9.51,24 


65. 5o. 4,7 


56,0 


5o,8 




356.39.45,4 


20. 


1,6 


-57,5 






21.18 


3.21.36,1 


1,08 


2,74 




67.43.18,8 


20. 


«,7 


4- 29,3 






9.26.48,08 


67.43.23,6 


30,95 


32,61 




68. 1.47,9 


20. 


1,3 


-+- 29,7 






9.33.17,95 


68. 1.53,4 


23,09 


2|,79 


-i4,63 

• 


81.29.30,8 
221.10.14,5 
221.10.12,7 


20. 
20. 
20. 


1,3 
2,9 


+ 49,8 


-21 


,5 


9.55.10,13 


81.29.56,4 


0,24 


. 1,93 


-14,74 


8o.îi.47,7 


20, 


1,3 


4- 47,6 


-21 


,^ 


10.27.47,25 


80.12. 10,8 


M, 99 


24,65 




67.24.15,3 


20. 


3,2 


4- 29,0 


• 




10.43. 9,97 


67.24.18,1 


42,84 


44,50 




68.14.58,0 


20. 


2,2 


+ 3o,i 






10.53.29,81 


68.15. 3,f 



GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN. - 1904. 



B.25 



Noms. 



Passage 

N. observé. T. 



<^r- 



Correct. Asc. droite Djst. app. 
Lecture. Microm. Réfract. de coll. apparente. au pôle nord. 



Observateurs E. Viennet et Barré. 
C^ = — 15', i5 — o",o2o(T — 9^,i). Correction moy. de coll. = — 21', 5. 



Mars 18. 



P Petit Chien 


. 8 


11,26 


12,95 ■ 


.15", I. 


/ n 

8i.3o.5i,2 


i 
20. 


.',5 


■+■ 


5o,o 


-21:6 


h m S 
7.21.57,83 


/ „ 

81. 3i. 16,1 


1629 A -h 21° 


. 8 


56,49 


58, i5 




68.41.34,4 


20. 


1,2 


-h 


3o,7 




7.26.43,03 


68.41.41,5 


1647 A -+-21" 


. 8 


46,93 


48,59 




68.24.50,4 


2P, 


1,7 


-f- 


3o,4 




7.31.33,47 


68.24.56,4 


1661 A-h2r 


. 8 


46,24 


47,90 




68.19.51,6 


20. 


1,2 


H- 


3o,3 




7.35.32,78 


68.19.58,1 


1801 A -H 23° 


. 8 


1,38 


3,04 




66.25.36,7 


20. 


l,ï 


-+- 


27,8 




7.38.47,92 


66.25.40,7 


1686 A -h 21*» 


. 8 


22, 3o 


23,96 




68. 49. 44, a 


20. 


1,6 


-+- 


3o,9 




7.42. 8,84 


68.49.51,1 


1791 A -h 22* , 


. 8 


35,28 


36,94 




67.30.39,0 


20 • 


1,9 


-+- 


29,2 




7.45,21,82 


67.30.43,6 


i84o A -+-23° 


. 8 


44, 3o 


45,95 




66.14.53,9 


20. 


1,9 


-+- 


27,6 




7.48.30,83 


66.14.56,7 


1724 A -H 21° 


. 8 


42,18 


43,84 




68.46.44,1 


20. 


1,9 


H- 


3o,9 




7.51.28,71 


68.46.50,7 


i832 A -+-22° ,. 


. 8 


38,65 


40, 3i 




67.42.50,2 


20. 


1,9 


-h 


29,5 




7.55.25,18 


67.42.55,1 


1843 A -h 24"....! 


. 8 


12,54 


14,20 




65.24. 6,6 


20. 


1,0 


-H 


26,6 




7-58.59,07 


65.24. 9,6 


1862 A -+-22" 


. 8 


21,75 


23,41 




68. 8.a5,9 


20. 


1,2 


-4- 


3o,i 




8. 2. 8,28 


68. 8.32,1 


1907 A + 23° 


. 8 


54,73 


56,38 




66. 9.31,0 


20. 


0,5 


-V- 


27,5 




8. 6.41,25 


66. 9.35,3 


1866 A -H 21° 


. 8 


18,95 


20,61 




68.19.46,2 


20. 


1,9 


-f- 


3o,i 




8.29. 5,47 


68.io.5i, 8 


ô Hydre 


. 8 


49,39 


5i,o9 - 


-i5,i7 


83.57.26,1 


20. 


",4 


-f- 


54,7 


-22,1 


8.32.35,95 


83.57.56,8 


1899 A -h 21° 


. 8 


1.69 


3,35 




68.46.38,5 


20. 


1,5 


-t- 


3o,9 




8.38.48,21 


68.46.45,5 


e Hydre 


. 8 


56,45 


58,14- 


-15,09 


83.i3.3o,8 


20. 


2,5 


■+■ 


53,3 


-21,6 


8.41.43,00 


.83.13. 59,0 


2014 A-i- 22° 


. 8 


0,71 


2,36 




67.25.16,5 


20. 


1,6 


-+- 


29,2 




8.48.47,22 


67.25.21,2 


a Écrevisse 


. 8 


29,20 


3o,88 - 


-i5,io 


77.46. «,0 


20. 


ï,9 


-i- 


43,9 


-21,0 


8.53.15,73 


77.46.27,3 


75o4 BAC-PI+o'»,3i. 


. 20 


57,0 


5i,9 




356.39.47,0 


20. 


3,2 


— 


58,1 


- 


21.18 


3.21.36,6 


2i58 A-h2i° 


. 8 


19,56 


21,22 




68.35. 4,5 


20. 


1,2 


-f- 


3o,7 




10. 5. 6,o5 


68.35.11,6 


2i65 A -+-2I'*- 


. 8 


28,08 


29,74 




68.21.17,6 


19. 


58,8 


-+- 


3o,4 




10. 9.14,57 


68.21.26,6 


2172 A 4- 21" , 


. 8 


10,69 


12,35 




68.57.24,1 


20. 


1,7 


-f- 


3l,2 




10.13.57,18 


68.57.31,2 


2217 A-i-22".,..,. 


. 8 


ai, 24 


22,90 




67.53.49,2 


20. 


i,ï 


H- 


29,8 




10.22. 7,72 


67.53.55.2 


p Lion , , 


8 


0,70 
19,44 


2,38 - 


-15,19 


80.11,48,7 
68. 7.30,1 


on 


2,6 
1,9 




48,0. 
30,1 


-21,5 


10.27.47,20 
10. 3o. 5,92 


80.12.11,1 
68. 7.35,7 


2240 A -+- 22° 


. 8 


21,10 


JLKJ . 

20. 


3? Sextant 


8 


21 i5 


22,84 - 


-i5 26 


83. 6.59,9 
221.10.14,0 


20. 
20. 


2,2 
2,2 


■+■ 


53,2. 


-21,0 


10.41. 7,66 


83. 7.28,5 


Nadir à ii**o™ 








» 










221. 10. i5, 8 


20. 


4,3 












2362 A -H 22°.,... 


. 6 


i5,77 


'7,43 




67.37. 1,5 


20." 


2,4 


■+■ 


29, > 


« 


11.22. 2,23 


67.37. 6,0 








Observatei 


[;r8 E. Viennet et Oltramare. 










c,= 


= — i6;o5 — o;o2o(T — 


9**, 4). Correction moy. 


de col] 


i.=— 


23*, 8. 




Mars 20. 


























1749 A -H 22° (2')., 


. 8 


32, i5 


33,81 




67.59. 2,2 


20. 


2,8 


■+■ 


29,6 




7.35.17,80 * 


• 
67.59. 4,0 


1801 A-^23° 


. 8 


2,24 


3,89 




66.25.38,9 


20. 


0,8 


-4- 


27,6 




7.38.47,87 


66.25.40,6 


i8o3 A -h 22° 


. 8 


34,63 


36,28 




67.25. i5,ï 


20. 


1,8 


-f- 


28,8 




7.47.20,26 


67.'>.5.i6,9 


1810 A -+-22° 


. 8 


53,18 


54,83 




67.10.22,2 


20. 


0,4 


+ 


28,5 




7.50. 38, 81 


C)J. 10.25,2 


1864 A 4- 23° 


. 8 


19,36 


21, Ol 




66.39.16,4 


•20. 


2,3 


+ 


27,8 




7-54. 4,99 


66.39.16,8 


1843 A -4: 24° 


. 8 


i3,3o 


14,95 




65.24.11,3 


20. 


1,5 


H- 


26,3 




7.58.58,93 


65.24.ir,2 


1862 A -4- 22° 


. 8 


22,58 


24,24 




68. 8.29,5 


20. 


»,9 


-h 


29,7 




8. 2. 8j22 


68. 8.32,3 


1886 A + 22° 


. 8 


26,84 


28,49 




67.26. 0,6 


20. 


ï,9 


-f- 


28,8 




8. 8.12,47 


67.26. 2,4 


P Écrevisse 


. 8 


34,29 


35,97 - 


-16,08 


80. 3i. 0,7 


20. 


2,3 


-f- 


47,9 


-ai,o 


8.11.19,94 


•80. 3r. 21,0 


Tj Écrevisse , 


. 8 


25, 3i 


26,97 ■ 


-16, o5 


69.14. 1,8 


19- 


59,7 


-*- 


3i,i 


-9.3,9 


8.27.10,94 


69.14. 8,6 


8 Hydre 


8 


5o,23 
14,96 


5i,93- 
16,62 


-16, o3 


83.57.29,9 
67.49. 0,7 


20 


2,2 
0,5 


4- 
-4- 


54,0 
29,3 


-24,3 


8.32.35,90 
8.49. 0,58 


83.57.56,7 
•67.49. 4,5 


aoi5 A -+-22° 


. 8 


!ÎO. 


Observations de Paris, 1904 


. 
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B.26 



Noms. 



GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN. - 11304 

Passage 



N. observé. 



Lecture. 



Microin. 



Correct. Asc. droiie Dist. app. 

Réfract. de coll. apparente. au pùle nord. 



Mars 20. 

1952 A -+-21° 8 

1965 A -h 21" .. 8 

1969 A -h 21" 8 

7504 B.A.G. — PI.. 20 

2o5i A-+-21* 8 

2125 A'-i-23* 8 

Tz Lion 8 

2169 Ah- 21"... — • 8 

p Lion 8 

37 SexUnt 8 

Nadir à io**55" 

» .... 

2316A-+-21*' 8 

2365 Ah-22'» •. 8 

233i A-+-21» 8 

2342 A H- 21» 8 



Observateurs E. Vienxet et Oltramare. 
■ i6%o5 — oJo2o(T — 9**,4). Correction moy. do coll. =—23', 8. 



4i*o6 


42,72 




68.27.44,7 


t 

19. 


58^,8 


-h 


30*2 




h m s 
8.53.26,68 


68.27.51,1 


22 , I l 


23,77 




69. 4. 5,8 


20. 


1,9 


-i- 


3o,9 




8.58. 7,73 


69. 4.10,0 


30,61 


32,27 




69. 6.11,1 


20. 


2,9 


H- 


3i,o 




9. f.i6,23 


69. 6.14,5 


58,4 


53,3 




356.39.47,9 


20. 


2,9 


— 


57,4 




21.18 


3.21.37,0 


24,21 


25,87 




68.48.26,4 


20. 


1,9 


H- 


3o,6 




9.27. 9,82 


68.48.30,3 


55, 5o 


57, i5 




66.36.56,7 


20. 


1,2 


-h 


27,8 




9.32.41,10 


/,6. 36. 58,2 


24,50 


26,19 


-i6;o5 


81.29.34,5 


20. 


2,8 


4- 


49, G 


-23^6 


9.55.10,13 


81.29.56,3 


5,83 


7,49 




•68.49.47,5 


20. 


1,8 


-H 


3o,7 




10. 5.5i,p 


68.49.51,7 


1,53 


3,21 - 


-i6,o3 


8o.ii.5o,4 


20. 


1,8 


-h 


47,5 


-23,4 


10.27.47,14 


80.12.10,7 


21,96 


23,65 - 


-16,07 


83. 7. 4,'^. 
221.10.14,3 
221.10.17,1 


20. 
20. 
20. 


3,5 
0,4 

3,2 


-i- 


52,6 


-23,5 


10.41. 7,57 


83. 7.28,7 


19,60 


21,26 




69. 3.17,5 


20. 


1,5 


-f- 


3i,o 




11.20. 5,17 


69. 3.22,3 


3o,95 


32,61 




67.35.52,9 


20. 


2,0 


-f- 


29,5 




11.25.16,52 


67.35.55;! 


19,54 


21,20 




69. i.47,< 


20. 


1,9 


-+- 


3i,o 




ii.3o. 5,11 


69. i.5i,7 


55,14 


56, 80 




68.26. 0,2 


20, 


1,7 


-+- 


3o,3 




11.35.40,71 


68.26. 3,9 



Mars 22. 

1744 A H- 22'» 8 

1764 A -h 24° 8 

1791 A -H 24° 8 

1720 Ah- 21» (!").. 8 

i834 A H- 22° 8 

i854 A -h 24° 8 

P Écrevisse 8 

1822 A H- 21** 8 

Ti Écrevisse 8 

S Hydre. 8 

1983 A H- 22° 8 

1998 Ah^22'*.. 8 

2009 A H- 24° (2«).. 8 

2040 A H- 2Î" ,. 8 

2062 A H- 24° .*. 8 

2018 A H- 21° 8 

2097 A H- 23" 8 

2047 AH-2r 8 

Lion 8 

e Lion 8 



, Observateurs Oltramare et Barrê.- 

. i-«^o3 — oJo2o(ï — 8*',9). ' Correction moy. do coll. = — 23", 2. 



1,94 


3,60 






68. 5.3o,6 


20. 


1,3 


H- 


29,8 




7.33.46,60 


68. 5.34,7 


36, 41 


38., 06 






65. 38. 40,1 


20. 


1,0 


H- 


26,7 




7.39.21,05 


63.38.42,3 


53,04 


54,69 






66. 5.24,4 


20. 


4,0 


H- 


27,3 




7.46.37,68 


66. 5.23,2 


58,64 


60, 3o 






68.i3.3o,8 


20. 


ï,7 


H- 


3o,o 




7.50.43,29 


68.13.34,7 


58,01 


59,67 






67.22.45,7 


20. 


1,7 


H- 


28,9 




7.55.42,66 


67.22.48,3 


45, o3 


46,68 






66. 5.20,0 


20. 


1,8 


H- 


27,3 




8. 0.29,67 


66. 5.21,0 


35,20 


36,89 


->7 


,o3 


80.30.59,2 


20. 


2,0 


H- 


48,2 


-23,1 


8.11.19,87 


8o.3i.20,7 


53,71 


55,37 






68.33. 7,6 


20. 


2,4 


H- 


3o,5 




8.15.38,35 


68.33.11,5 


26,25 


27,91 


-»7 


,02 


.69.14. 2,4 


20. 


1,0 


H- 


3i,4 


-23,7 


8.27.10,89 


69.14. 8,9 


5 H, 20 


52,90 


-17 


,o3 


83.57.27,8 


20. 


1,4 


H- 


'34,5 


-23,7 


8.32.35,88 


83.57.56,7 


37, '4 


38, 80 






67.47.51,8 


20. 


1,2 


H- 


29,5 




8.39.21,77 


67 47.55,7 


40,68 


42,34 






67.24. 7,7 


20. 


1,5 


H- 


29,0 




8.43.25,31 


67.24.10,6 


41,79 


43,44 






65.35.27,6 


20. 


2,5 


H- 


26,7 




8.49.26,41 


65.35.27,5 


24,33 


25,98 






65.13.44,9 


20. 


1,0 


H- 


26,3 




9. ï- 8,95 


65.13. 46,0 


6,98 


8,63 






65.37.47,3 


20. 


0,8 


H- 


26,8. 




.9. 9-5i,59 


65.37.48,9 


14,06 


15,72 






68.34.39,4 


20. 


1,9 


H- 


3o,6 




9.16.58,68 


68.34.43,9 


7,5o 


9,i5 






66.56.38,0 


20. 


2,6 


H- 


28,5 




9.20.52,11 


66.56.39,4 


24,56 


26,22 






68.5o.2i,2 


20. 


2,0 


H- 


3o,9 




9.26. 9,18 


68.5o.25,9 


18,66 


20,35 


-17, 


.07 


79.40. 9,0 


20. 


2,5 


H- 


46,9 


-23,2 


9.36. 3,3i 


79.40.28,6 


41,20 


42,85 


-17: 


,02 


65.47. 9,9 


20. 


1,5 


H- 


27,0 


-22,3 


9.40.25,80 


65.47.11,0 



Observateurs E. Viemnet et Barré. 
C^, = — 17^83 — o",o2o(T — 9**,5). Correction moy. de coll.= 



-2i',5. 



Mars 24. 

1839 A H- 22° 8 10,79 12,45 

i887Ah-23° 8 54,59 56,24 



67.51.47,4 20. 


1,8 


H- 29,6 


7.56.54,65 


67.51.52,5 


67. 5.3i,7 20. 


1,8 


H- 28,6 


8. o.38,44 


67. 5.35,7 



GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN. - 1904. 



B.27 



Noms. 



Passage 
N. observé. T. 



Leclure. 



Correct. Asc. droite Dist. app. 
Microm. Réfract. de coll. apparente. au pôle nord. 



Hars 2i. 

1880 A -h 9.2" 8 

p Écrevisse 8 

1915 A4- 22" 8 

1929 A -4- 22": 8 

1941 A H- 22" 8 

1974 A-f-23" 8 

8 Hydre 8 

1896 A-f-2i" 8 

e Hydre 8 

1926 A -h 21" 8 

2021 A 4- 22" 8 

2029 A -H 23" 8 

2040 A -h 24" 8 

2o65 A -h 22" 8 

2068 A4-24"(r').. 8 

2082 A-f- 22** 8 

2100 A -+- 22** 8 

o Lion 8 

2096 A-h2i'' 8 

2240 A -h 22° 8 

225i X-h 22° 8 

37 Sextant 8 

2240 A -+- 21** 8 

2262 A -1-21° 8 

2296 A H- 22". 8 

y^ Lion . . .• 8 

2326 A -h 22'* 8 

2340 A-}- 22" 8 

23o8 A -h 21" 8 

82I3B.A.C— Pï.... 20 

C = 
Mars 27. 

1888 A H- 23". 8 

P Écrevisse 8 

1844 A-h2i" 8 

1949 A -h 22" 8 

S Hydre 8 

e Hydre 8 

C(i'^), 8 



Observateurs E. Viennkt et Barré. 
: — j7%83 — o',o2o(T — 9*',5). * Correction moy. de coll. =— 21", 5. 



26,91 


28*56 






, ,/ 
67.20. 5,5 


i 
20. 


p 
2,0 


H- 28,9 






h m s 

8. 7.10,76 


/ n 

67.20. 9,6 


36,00 


37,68 


-«/ 


;85 


80.30.57,6 


20. 


2,8 


+ 48,2 


-20 


;8 


8.11.19,87 


80. 3i. 20,0 


7,78 


9,44 






67.47-14,8 


20. 


1,0 


-+- 29,5 






8.i5.5i,63 


67.47.20,6 


58,70 


60,35 






67.20.14,1 


20. 


2,3 


H- a8,9 






8.19.42,54 


67.20.17,9 


37,38 


39,04 






67.39. 7,4 


20. 


1,9 


-4- 29,3 






8.24.21,23 


67.39.12,1 


56,58 


58,23 






66.57.17,4 


20. 


1,5 


-+- 28,4 






• 8.29.40,42 


66.57.21,5 


51,96 


53,66 


-17 


,82 


83.57.26,5 


20. 


1,6 


+ 54,4 


-21 


,9 


8.32.35,85 


83.57.56,6 


2,59 


4,25 






69. 3.22,1 


20. 


1,3 


-h 3i,i 






8.37.46,44 


69. 3.29,5 


59.09 


60,78 


-17 


,81 


83.i3.3o,6 


20. 


.1,9 


-H 53,1 


-21 


,9 


8.41.42,96 


83.13.59,2 


8,28 


9,94 






68.33.43,0 


20. 


2,2 


-t- 3o,5 






8.45.52,12 


68.33.49,0 


44,25 


45,91 






67.56.32,4 


20. 


1,2 


H- 29,7 






8.50.28,09 


67.56.38,2 


■ 4,11 


15,76 






67. 9-32,8 


20. 


1,1 


4- 28,7 






8.54.57,94 


67. 9.37,6 


25,24 


26,89 






65.13.43,0 


20. 


0,9 


-f- 26,3 






9. ï- 9,07 


65.13.45,9 


17,45 


19,11 






67.56.24,4 


20. 


1,3 


+ 29,7 






9. 5. 1,29 


67.56.30,1 


4,76 


6,41 






65.56.47,8 


20. 


1,1 


-h 27,2 






9.11.48,59 


65.56.51,1 


48,98 


5o,64 






68. 5.39,1 


20. 


0,5 


-+- 3o,o 






9.16.32,81 


68. 5.45,9 


14,54 


16,20 






67.46. 3,9 


20. 


1,8 


-h 29,5 






9.24.58,37 


• 67.46. 8,9 


19,41 


21,09 


-17 


,83 


79.40. 7,2 


20. 


2,1 


+ 46,9 


-21 


,8 


9.36. 3,26 


79.40.28,9 


54,80 


56,46 






68. 12. 58,0 


20. 


0,6 


'-+- 3o,i 






9. 40. 38, 63 


• 68.13. 4,9 


22,06 


23,72 






68. 7.29,1 


20. 


0,9 


H- 3o,i 






10. 3o. 5,87 


68. 7.35,6 


23,01 


24,67 






67.53.54,7 


20. 


0,6 


+ 29,7 






10.34. 6,82 


67.54. 1,2 


23,73 


25,42 ■ 


-I7i 


,86 


83. 7. 0,0 


20. 


2,3 


-+- 53,1 ■ 


-20. 


.9 


10.41. 7,57 


83. 7.28,3 


8,21 


9,87 






68.36. li, 5 


20. 


1,5 


4- 3o,7 






10.43.52,02 


68.36.21,2 


4i,o5 


42,71 






68.43. 0,1 


20. 


1,8 


4- 3o,8 






10.49.24,85 


68.43. 6,7 


11,46 


l3,I2 






67.27.37,9 


20. 


1,4 


4- 29,2 






10.54.55,26 


67.27.43,1 


21,86 


23,55 - 


-i7i 


83 


82. 8.27,9 


20. 


f,9 


4- 5i,3 


-21 


,6 


II. 0. 5,69 


82. 8.54,9 


3,74 


5,40 






68. 8.42,0 


20. 


1,1 


4- 3o,i 






II. 5.47,54 


68. 8.48,4 


19,60 


21, 26 






68.10. 2,7 


20. 


2,0 


4- 3o,i 






II. 12. 3,40 


68.10. 8,1 


i3,34 


i5,oo 








• 










II. 15.57, i3 


68.37 


58,7 


53,3 






356. Î8. 5,3 


20. 


1,4 


- 57,8 






23.27 


3.13.16.1 


= -i9% 


22 — o*, 


,020 


►(T- 


-8", 5). Correction moy. de coll. = 




-22', 3. 




33,53 


35,18 






66.57. 0,0 


20. 


1,3 


4- 28,5 






8. i.i5,97 


66.57. 3,6 


37,34 


39,02 


-ï9 


M 


80.40.57,0 


20. 


1,6 


+ 48,4 • 


-21 


,6 


8.11 


80. 3i 


50,59 


52,2 5 






68.31.57,4 


20. 


1,1 


4- 3o,6 






8.22.33,03 


68.32. 3,3 


42,73 


44,39 






67.58.46,5 


20. 


1,9 


-^ 29,9 






8.26.25,17 


67.58.51,1 


53,29 


54,99 


-19 


,20 


83.57.26,3 


20. 


1,8 


4- 54,8 


-22 


,3 


8.32 


83.57 


0,46 


2,l5 


-19, 


22 


83.i3.3o,2 


20. 


0,8 


H- 53,4 ■ 


-23. 


,0 


8.41 


83.13 


33,81 


35,56 


















9. 8.16,33 





Observateurs Oltramare et Barré. 
Cp = — ï9',6i — o*,o2o(T — 8**,8). Correction moy. de coll =*-^r,i. 



Mars 28. 

i835 A4-24'* 8 41,71 43,36 

1867 A 4- 24** 8 46,69 48,34 



65. 8.39,6 20. 1,8 4- 26,2 

66. 2. 8,2 20. 1,6 4- 27,3 



7.57.23,77 65. 8.41,7 
8. 2.28,75 66. 2.11,6 



B.28 



GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN. - 1904. 



Noms. 



Passage 
N. observé. 



Lecture. 



Microm. 



Correct. 
Réfract. de coll. 



Asc. droite 
apparente. 



Dist. app. 
aa pôle nord. 



Observateurs Oltrahare et Barré. 
Cp = — i9',6i — ©•,o2o(T — 8*',8). Correction moy. de colL='— 21^1. 



Mars 28. 

P Écrevîsse 8 

1916 A H- 22" 8 

1842 A -h 21** 8 

TQ Écrevisse 8 

SHydrt) 8 

i983A-i-22*' 8 

1920 A -H 21° 8 

2025 A -H 22** 8 

2025 A-f-24'* 8 

2050 A-f-22° 8 

2001 A ■+■ 21** 8 

2089 A-f-23° 8 

2io3 A + 23** 7 

2051 A H- 21** 8 

2068 A-H2l.« 8 

2r24 A-f- 22** 8 

iT Lion 8 

CCi*" — S)-M",i3. 8 



s 


• 


s 




/ n 


t 


p 




ir 


9 


h m s 


, rr 


37, «D 


39>38 


-19 


,62 


80.30.57,3 


20. 


i,9 


H- 


48,3 


-2r,6 


8.11.19,78 


8o.3ï.2l,ï 


14,33 


i5,99 






68. 6. 4,6 


20. 


1,6 


-f- 


3o,o 




8.15.56,39 


68. 6.10,7 


16,55 


18,21 






68.13. 24,1. 


20. 


2,0 


-+- 


30, 1 




8. 21. 58, 61 


68.i3.3o,o 


28,71 


30,37 


-19 


,58 


69.14. 0,2 


20. 


',9 


-h 


3i,5 


-20,8 


8.27.10,77 


69.14. 7,8 


53,68 


55,39 


-19, 


,61 


83.57.25,8 


20. 


1,6 


-f- 


54,6 


-21,5 


8.32.35,79 


83.57.56,5 


39,65 


41, 3i 






6747-49,9 


20. 


1,9 


-+- 


29,6 




8.39.21,70 


67.47.55,3 


33, i5 


34, 8x 






68.42.10,2 


20. 


2,1 


-h 


3o,8 




8. 44-15,20 


68.42.16,9 


10,19 


11,85 






67.46.28,3 


20. 


1,6 


-f- 


29.6 




8.5o.52,24 


67.46.34,1 


14,16 


i5,8i 






65.59.10,0 


20. 


2,6 


■+■ 


27,3 




8.54.56,20 


65.59.12,2 


a6,a6 


27,92 






67.36.13,3 


20. 


3,9 


-+■ 


29>4 




9. i. 8,3i 


67.36.16,6 


3i,7o 


33,36 






68.58.39,1 . 


20. 


1,4 


4- 


3. ,2 




9'M.i3,74 


68.58.46,7 


33,56 


35,21 






66.16.47,0 


20. 


1,2 


-+- 


27,7 




9.17.15,59 


66.i6.5i,o 


'8,79 


ao,44 






66.28.33,3 


20. 


3,6 


-+- 


28,0 




9.23. 0,82 


66.28.35,2 


27,65 


29,31 






68.48.21,5 


20. 


1,6 


H- 


3i,o 




9-27. 9,69 


68.48.28,8 


34,20 


35,86 






68.24.57,6 


20. 


2,t 


-h 


3o,5 




9.33.16,23 


68.25. 3,8 


49,6i 


51,27 






67.29.40,2 


20. 


1/2 


H- 


29,3 




9.38.3;,64 


67.29.46,0 


28,00 


29,70 ■ 


-«9, 


,63 


81.29.29,2 


20. 


1,7 


4- 


5o,3 


-2a, 3 


9.55.10,07 


81.29.55,5 


5,44 


7,21 






81.32.24,6 


19- 


59,8 


-f- 


5o,4 




10. 8.47,57 


8r. 32. 53,0 



Mars 30. 

21 12 A-f- 22° 8 

Lion 8 

2108 A -h 21° 8 

2126 A-+-2I'» 8 

ic Lion 8 

2174 A -+-22" 8 

2190 A-t-22° 8 

2203 A^-+-22° 8 

p Lion 8 

2343 A-f- 22" 8 

235o A -+-22" 8 

23i6 A-i-2i° 8 

82i3BAC.-PL-o'",02 20 

2387 A-f- 22" 8 

2347 A-f- 21** 8 

p Vierge 8 

2421 A-f-22«(l''«).. 8 

7t Vierge 8 

Vierge 8 

C(i*'— S)-f-i'",io. 8 

Nadir à 12" 20"* 

» .... 



Observateurs E. Viennet et Barré, 
= — 20', 83 — o*,o2o(T — Ti^'îO). Correction rooy. de coll. = — 21% i. 



36,91 


38,57 






68. 1.48,2 


20. 


»,i 


-f- 29,5 




9.33.17,77 


68. 1.54,3 


22, 3i 


23,99 


-20 


,79 


79-40. 6,9 


20. 


2,0 


+ 46,3 


-21,2 


9-36. 3,19 


79.40.28,5 


40,89 


42,55 






68.57. 7,2 


20. 


0,8 


-H 3o,7 




9.42.21,75 


68.57.15,0 


18,08 


19,74 






68.17.50,5 


19- 


59,5 


-t- 29,9 




9.50.58,93 


68.17.58,7 


•29,18 


30,87 


-20, 


,82 


81.29.32,0 


20. 


2,2 


^- 49,4 


-21,7 


9.55.10,06 


81.29.56,9 


11,21 


12,87 






67.33.50,7 


20. 


1,4 


-+- 28,9 




9.59.52,06 


67.33.55,9 


7,60 


9,26 






68.13.41,5 


20. 


1,3 


-^ 29,8 




10. 6.48,45 


68.13.47,7 


49,21 


5o,86 






67.24.17,5 


20. 


0,8 


-f. 28,7 




io.i3.3o,o5 


67.24.23,0 


6,20 


7,88 


-20, 


r76 


8o.ti.47,3 


20. 


1,4 


-^ 47,2 


-20,8 


10.27.47,06 


80.12.10,4 


17,25 


18,90 






67.17.49,6 


20. 


1,5 


-f- 28,6 




11.12.58,07 


67.17.54,3 


46,98 


48,64 






67.29.14,3 


20. 


1,9 


-f- 28,8 




11.16.27,80 


67.29.18,9 


24,43 


26,09 






69. 3.i3,2 


20. 


1,0 


-♦- 3o,9 


- 


11.20. 5,25 


69. 3.21,1 


3,0 


57,6 






^56.48. 4,1 


20. 


3,7 


— 57,0 




23.27 


3.13.18,4 


52,66 


54,32 






68. 9.23,1 


20. 


0,8 


^- 29,7 




11.34.33,48 


68. 9.29,7 


38,11 


39,77 






69. 5.52,0 


.20. 


1,0 


-+- 3o,9 




11.38.18,93 


69. 5.59,9 


2,73 


4,45 


-20 


,88 


87.41.15,1 


20. 


1,8 


-f- 61,5 


-21,6 


11.45.43,60 


87.41.52,5 


25,75 


27,41 






67.29. 7,0 


20. 


1,2 


+ 28,9 




II. 5i. 6,56 


67.29.12,4 


18,29 


19,98 


-20 


,92 


82.50.45,8 


20. 


2,2 


-h 5i,9 


-21,1 


11.55.59,13 


82.51. i3, 4 


40, II 


41,79 


-20, 


,80 


80.43.49,8 


20. 


2,8 


-f- 48,2 • 


-20,1 


12. 0.20,94 


80.44.12,7 


56,09 


57,90 






90.57.27,9 
221.10.14,0 
221.10.16,5 


20. 
20. 
20. 


1,6 

2,7 
5,2 


-f- 69,0 




12. 7.37,05 


90.58.12,9 



GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN. — 1904. 



B.ày 



Noms. 



Passage 
N. observé. T. 



Correct. Asc. droite Dist. app. 
Lecture. Microm. Réfract. de coll. apparente. au pôle nord. 



ÀTrîl 1. 

!2l30 Ah-21'» 8 

ir Lion 8 

2173 A -H 22" 8 

2186 A -h 22" 8 

2192 A -H 22° 8 

22o3 A H- 22" 8 

2210 Ah- 22° 8 

2201 A -♦-21* 8 

p Lion 8 

2216 A -h 21" 8 

2255 A -h 22° 8 

37 Sextant 8 

2278 A-h2i" 8 

2259 A -4- 21" 8 

2291 A ■+- 22** 8 

82i3BAC.-PL-o",02 20 

2342 A -+-'21° 8 

2396 A -H 22* 8 

p Vierge ,. 8 

2419 A -H 22* 8 

2379 A 4- 21** 8 

2437 A-+-a2°(i~),.. 8 

Nadir à i2*'2o" 

» 

a Vierge 8 

253i A-i-22° 8 

2537 A-f-22» 8 

2537 A -+-23" 8 

2496 A H- 21° ■ 8 

25io A -H 21" 8 

2555 Ah- 21* 8 

258oA-f-2i" 8 

ïj Bouvier 8 

(C(2'— l)— 1™-,>-*. 8 



Obsebvateurs e. Viennet et Oltrauare. 
21', 94 — o",o2o(T — iiN6). Correction moy. de coll. =i— 2i",8. 



s 


S 




/ n 


t 


p 


H 


h m s 


/ H 


10,43. 


12, o3 




68.56. 8,1 


20. 


1,0 


-t- 3i,o 


9.5r.5o,i2 


68.56.15,3 


30,34 


31,96 


-21:92 


81.29.31,0 


20. 


1,8 


-4- 49,9 


-2i!j7 9.55.10,05 


81.29.56,1 


6,96 


8,56, 




67.42.41,2 


20. 


2,9 


-*- 29,4 


9.59.46,65 


67.42.45,7 


33,36 


34,96 




67.43.44,3 


20. 


1,9 


-^ 29,4 


10. 4.i3,o5 


67.43.48,9 


43,69 


45,29 




68.12.32,6 


iO. 


1,3 


■4- 3o,o 


10. 7.23,38 


68.12.38,4 


5o,a6 


5i,86 




67.24.17,5 


20. 


0,6 


-+- 29,0 


Fo. 13.29,95 


67.24.22,8 


48,35- 


49,95 




68. 7.25,1 


20. 


1,3 


-*- 29,9 


10.16.28,04 


68. 7.30,8 


5,33 


6,93 




68:49.55,4 


20. 


ï,9 


-h 3o,8 


10.24.45,01 


68. 5o. 1,5 


7,38 


9,00 


-21,89 


80.11.48,0 


20. 


1,9 


-^ 47,7 


-21,6 10.27.47,08 


80.12.10,4 


7,21 


8,81 




68.33.20,0 


20. 


0,7 


-+- 3o,5 


10.31.46,89 


68.33.27,0 


27,34 


28,94 




67.40.55,6 


20. 


1,5 


-+- 29,4 


10.35. 7,02 


67.41. 0,5 


27,85 


^9,48 ■ 


-21,96 


83 6.59,2 


20. 


1,2 


-*- 52,9 • 


-21,2 10.41. 7,56 


83. .7.28,1 


40,49 


42,09 




67.47.59,0 


20. 


0,8 


-+- 29,5 


10.44.20,17 


67.48. 4,7 


35,46 


37,06 




68.28.56,1 


20. 


1,2 


-H 3o,4 


10.49.15,14 


68.29. 2,4 


49,43 


5i,o3 




67.37. 7,5 


20. 


1,5 


-+■ 29,3 


10.53.29,10 


67.37.12,4 


5,4 


58,7 




356.48. 3,5 


20. 


2,3 


-57,6 


23.27 


3.13.19,0 


1,03 


2,63 




68.25.56,2 


20. 


1,5 


-H 3o,4 


11.35.40,69 


68.26. 2,2 


5i,i8 


52,78 




68. 5.25,3 


20. 


1,8 


-+- 3o,o 


11.39.30,84 


68. 5.3o,5 


3,90 


5,54 


-21,97 


87.41.14,4 


20. 


1,5 


-V- 62,2 


-22,0 11.45.43,60 


87.41.52,2 


4,o5 


5,65 




67.18.26,0 


20. 


1,2 


-4- 29,0 


11.50.43,70 


67.18.30,7 


52,64 


54,24 




68.35.48,5 


20. 


1,2 


-4- 3o,7 


11.54.32,29 


68.35.55,3 


43,56 


45, i6 




68. 0.28,9 
221. 10. i5, 7 
221. 10. i3, 2 


20. 
20. 
20. 


0,6 

3,2 

0,6 


-+- 29,9 


11.59. 23, 21 


68. 0.35,3 


8,36 


9,89 


-21,96 


86. 4.27,3 


20. 


1,1 


-+- 58,9 


t22,I 12.50.47,92 


86. 5. 2,0 


ao,3i 


21,91 




67.26. 0,6 


20. 


0,8 


-+- 29,2 


12.53.59,94 


67.26. 5,9 


«5,29 


16,89 




68,12.63,2 


20. 


2,2 


-f- 3o,i 


12.56.54,92 


68.12.58,2 


4,44 


6,04 




67.12.30,5 


20. 


',' 


H- 28,9 


i3. 1.44,07. 


67.12.35,2 


9,3o 


10,90 




68.38.49,0 


20. 


1,5 


-f- 3o,8 


i3. 7.48,93 


68.38.55,6 


43,44 


45,04 




68.29.44,5 


20. 


1,6 


-+- 3o,6 


i3. 13.23,07 


68.29.50,5 


11,63 


i3,23 




69. 1.17,5 


20. 


0,6 


-h 3i,3 


i3. 32.51, 25 


69. 1.25,3 


i3,75 


i5,35 




68.14.54,8 


20. 


1,2 


-h 3o,3 


13.45.53,37 


68.15. 1,0 


28,89 


3o,49 


-21,93 


71. 7.14,1 


20. 


0,0 


-+- 34,1 


-22,0 i3.5o. 8,5i 


71. 7-25,7 


58,48 


60,25 




100.35.53,7 


20. 


I," 


-hioo,o 


14. 6.38,26 


100.37. 9î6 



Observateurs Oltramare et E. Viennet. 

C^ = — 24^19 — o',02o(T — io*',7). Correction moy. de coll. = — 22*4. 
Avril 6. 

XÉcrevisse 8 56,65 58, 3o -24,10 78.56.38,1 20.2,5 4-45,1-22,4 9.2.34,14 78.56.56,7 

2053A4-24*' 8 24,89 26,51 65.32.58,1. 20. 2,1 4-26,4 9. 8. 2,35 65. 32.59,0 

83 Écrevisse 8 1,28 2,91-24,08 71.53.16,3 20. 1,4 4-34,6-22,4 9.13.38,75 71.53.26,5 

209oA-h23" 8 35,09 36,71 66.45.54,4 20. 1,5 4-27,9 9.18.12,55 66.45.57,0 

2099A-H24° 8 58,8i 60, 43 65.47.43,0 20.1,2 -1-26,7 9.26.36,27 65.47-45,0 

2i3oA4-25" 8 5o,o3 5i ,65 65. 13.9,4 20. 1,0 -+-26,0 9.33.27,48 65. i3. 11,1 

2122A4-24" 8 11,95 13,57 65.18.26,3 20.4,1 4-26,1 9.37.49440 65.18.25,0 

2108A4-21" 8 44, 'O 45,72 68.57.7,6 20.0,8 4- 3o,7 9.42.21,55 68.57.13,9 



B.3o 



GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN. - 1904. 



Noms. 



Passage 
N. observé. 



Lecture. 



Microm. 



Correct. Asc. droite Disl. app. 
Rcfract. de coll. apparente. au pôle nord. 



Observateurs Oltramare eb £. Vibnnet. 

Cp = — 24*,i9 — o%o2o(T-— lo^^j). Correction moy. de coll. = — 22', 4. 

ÂVnl 6, 8» o,/,tp „ hm» o , „ 

2i3oA-h2i" 6 12,63 14,25 68.56.9,5 20.1,9 -i- 80,7 9.51.60, 08 68.56. ï4, 8 

x Lion 8 32,49 34,i5 -24;i8 81.29.32,4 2.0.1,8 +49.4-22*8 9-^5.9,98 81.29.56,4 

2264A-+-22" 8 56,28 57,90 68.0.35,7 20.0,6 -+--29,5 10. 38. 33, 71 68.0.41,0 

2275A-+-22" 8 5i,88 53, 5o 67. 21. 49,3 20.1,8 -1-28,7 10.43.29,31 67.21.52,4 

225i A-h2i" 8 10, 3o- 11,92 •68.25.28,.! 20.0,6 H- 3o,o 10.47.47,73 68.25.33,8 

229oA-h22° 8 25, i5 26,77 67.40.42,2 20. 1,6 -h 29,1 J0.52. 2,58 67.40.46,0 

2299A^-22° 8 i3,58 i5,2o 67.28.14,7 20. 1,1 -4- 28,8 * 10. 56. 5r, 00 67.28.18,8 

23I3A-H22*' 8 9,83 11, 45 67.55.30,7*20.1,6 -H 29,4 11. i. {7, 25 67.55.34,8 

2327A-+-22" 8 38,56 40,18 67.48.51,7 20.0,7 -t- 29,3 11.6.15,98 67.48.55,8 

2359A-f-25° 8 36,84 38,46 65. i5. 3,6 20. 2,0 -4-26,1 11. n. 14, 26 65. i5. 4,2 

82i3 BAC-PL -o'",o3 20 7,9 2,3 356.48. 2,9 20. 2,2 — 57,0 23.27 3.13.19,2 

p Vierge 8 6,08 7,77-24,21 87.41.15,9 20. 1,9 -+-61,4-22,2 11. 45. 43, 56 87.41.51,7 

24i9A-^22" 8 6,21 7,83 67.18.26,6 20. 1,6 -f- 28,6 11.50.43,62 67.18.29,9 

t: Vierge 8 21, 65 23, 3i -24,26 82.50.46,8 20. 2,0 -+- 51,9-22,7 11. 55. 59, 10 82.5i.i3,3 

o Vierge 8 43, 61 45,27-24,28 8o.43.5o,o 20. i,5 -\- 48,2-22,0 12. o.2i,o5 80. 44-1^,9 

2442 A-h22*' 8 28,16 29,78 67.40.46,0 20. 1,5 -+- 29,1 12. 4- ^,56 67.40.49,9 

2452A-+-2a" 8 19,20 20,82 67.44.55,2 20. 2,2 H- 29,2 12. 8. 56, 60 67.44'58,6 

2406 A-+-21*' 8 34,09 35,71 69. a. 48, 4 20. 1,4 -+- 3o,9 I2.i3.ir,49 69. 2.54,3 

2462A-f-22*' :. 8 1,96 3,58 67.57.43,4 20. 1,7 -+-29,7 12.16.39,36 67.57.47,8 

2471 A-+-22° 8 10,23 11,85 67.37.59,4 20. 2,) -+-29,1 12.20.47,63 67.38. 2,5 

2476 Ah- 22'' 8 23,64 25,26 67.28. 0,3 20. 1,0 -f- 28,9 12.24. i,o4 67.28. 4,7 

2431 A -f- 21*" 8 8,66 10,28 68.34.16,9 20.0,9 -^ 3o,3 12.29.46,05 68. 34-23, o 

2438A-h2i*' 8 i3,3o 14,92^ 68.45.8,7 20.2,0 +30,5 12.33.50,69 68.45.13,8 

Nadir 221.10.15,0 20. 2,0 

p 221.10. i3,o 20. 0,3 



Avril 10. 

2041 A -^ 21" 8 

Lion 8 

2096 A-h2i° 8 

2i35 A 4- 22*» 8 

214 1 A -f- 22" 8 

2147 A -f- 22" 8 

21B0 A -h 22" 8 

2i5o A -1-21*° 8 

2189 A-i-22" 8 

2204 A -h 22" 8 , 

2223 A -h 22° 8 

p Lion 8 

2243 A 4- 22° 8 

2253 A -+-22° 8 

37 Sextant 8 

2246 A -+-21° 8 

2259 A -+- 21* 8 



Observateurs E. Viennet et Barré. 
26% 18 — o',o2o(T— 11**, 3). Correction moy. de colL = — 2i','7. 



47,00 


48,63 






68.32.36,4 


20. 


',4 


-h 3o,3 


9.25.22,49 


68.32.42,5 


27,64 


29,29 


-26,23 


79.40. 6,7 


20. 


1,6 


+ 46,6- 


-22,2 9.36. 3,14 


79.40.28,4 


2,93 


4,56 






68.12.58,8 


20. 


1,5 


H- 29,9 


9.40.38,41 


68.13. .4,3 


23,78 


25, 41 






67.25.22,9 


20 


1,6 


-f- 28,9 


9-44.59,26 


67.25.27,2 


3o,8o 


32,43 






68. 5.44,8 


20. 


1,8 


-+- 29,8 


9.49. 6,28 


68. 5.49,9 


34,20 


35,83 






67.13 49,3 


20. 


ï,i 


+ 28,7 


9.53. 9,68 


67.13 53,8 


10,79 


12,42 






67.50.52,2 


20. 


1,0 


H- 29,5 


9-56.46,27 


67.50.57,9 


«,79 


10,42 






68.57 40,8 


20. 


1,0 


-f- 3o,9 


10. 0.41,27 


68.57.47,9 


33, 4o 


35, o3 






67.47.39,5 


20. 


',2 


-^ 29,4 


10. 6. '8, 87 


67.47.44,8 


18,26 


'9,89 






67.28.37,0 


20. 


2,0 


-+- 29,0 


10,13.53,73 


67.28 41,0 


37,14 


38,77 






67.41.53,6 


20. 


2,1 


+ 29,3 


10. 24- 12,61 


67.41.58,0 


11,53 


i3,i8 


-26, 


16 


80.11.47,7 


20. 


1,8 


+ 47,6 • 


-21,9 10.27.47,02 


80.12.10,3 


54,96 


56,59 






67.53.52,1 


20. 


0,9 


-H 29,6 


io.3i.3o,43 


67.53.57,8 


58,43 


60,06 






68. 5.19,6 


20. 


i,t 


-h 29,8 


10.34.33,89 


68. 5.25,4 


31,93. 


33,60 


-26 


16 


83. 7. 0,2 


20. 


1,5 


-+- 52,8 


-22,3 10.41. 7,43 


83. 7.28,9 


25,53 


27,16 






68.39.48,7 


20. 


1,6 


-t- 3o,6 


10.46. 0,99 


68.39.55,1 


39,66 


4 ',29 






68.28-55,0 


20. 


0,3 


H- 3o,3 


10.49.15,12 


68.29. 2,1 



Noms. 



GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN. — 190i: 



Passage 
N. observé. T. 



Lecture. 



Microm. 



Correct. Asc. droite 
Réfract. de coll. apparente. 



B.3i 

Dist. app. 
au pôle nord. 



Obskrvateubs E. Viennet et Barré. 
0;, = — 26*^8 — o>ao(T — ii**,3). Correction moy. de coll. =— '21', 7. 

Ami 10. , , O , „ l P « ^.o" *z.r ^o** r' " 

xA92A-i-22° 8 54,19 55,8a 68.14. 55, 6 20.1,9 -h 3o,o 10. 53.29,65 68.i5. 0,9 

aa-gA-f-ai** 8 29,54 3i,i7 68.40.42,5 20.1,7 + 3o,6 11. o. 5, 00 68.40.48,7 

82i3BAC.-PI.~o'»,io 20 10,7 5,1 3^6.47-59,4 ao. i,3 —57,4 ^3.27 3.i3.2i,8 

^Vierge 8 8,o5 9,74 -26;i9 87.41.14,5 20.2,0 -h 61,9 -2i;4 n.45.43,55 87.41.51,5 

2423A-+-22« 8 f5,io 16,73 67.47.25,9 20.3,2 -4-29,5 11.52.50,54 67.47.29,5 

oViergo 8 45,45 47,10-26,11 80.43.48,2 20 i,3 -h 48,5 -20,9 12. 0.20,91 80.44.12,2 

245oA-f-22° 8 29,73 3i,36 68.15 i3,o 20.1,0 -r-3o,i 12. 8. 5, 16 . 68. i5. 19,3 

2441 A -h ^3'» 8 54,65 56,28 67.15.32,7 20.1,0 -f- 28,8 12. 12. 3o, 06 67.15.37,5 

2463A-+-22" 8 14,81 16,44 68. 9.38,îi ao. 1,0 -f- 3o,o 12.16.50,24 68.9.44,4 

243oA-f-2i° 8 5,60 7,23 69.2.^6,8 20, î,o -h 3i,i 12.28.41,03 69.2.14,2 

2438A-H21- 8 i5, 29 16,92 68.45.6,8 20.1,3 -+-30,7 12.33. 5o, 71 68.45. i3, 5 

2442A-f-2r 8 45,16 4(^,79 68.39.15,7 20. i,o- -+- 3o,6 12. 35. 20, 58 68.39.22,7 

25ioA-f-22^ 8 2,75 4,38 68.16 35,2 20.0,4 -4- 3o,2 12.41.38,17 68.16.42,2 

25i9A-i-22*' 8 0,60 2,23 68.1^.1,2 20.0,1 H- 3o,i 12.48.36,02 68.1^.8,4 

£ Vierge 8 5o,33 51,98-26,22 78.31.19,1 20.2,1 -+-45,0-21,612.57.25,77 78.31.39,1 

Nadir à 13'' 15"* 221. 10. i5, 4 20.3,2 

» .... . • 221.10.12,2 20. 0,2 



Ayril 11. 

2io3 A -H 23» 6 

2099 A -+-24° 8 

2127 A -H 23° 8 

21 19 A -h 22° 8 

2147 A -f- 23° 8 

2ii5 A-r 21° 8 

2142 A -4- 22° 8 

ic Lion 8 

2i5o A -h 21° 8 

2190 A-f-22" 8 

2201 Ah- 22" 8 

2220 A ■+■ 22" 8 

p Lion 8 

2a48 A 4- 22" 8 

37 Sextant 8 

2285 A 4- 22° 8 

2269 A-f-2i° 8 

2327 A -H 22° 8 

2359 A -+-25° 8 

2345 A -+-24** 8 

82i3BAC.-PL-o",oi 20 

2364 A -h 21^ 8 

2423 A -+-22** 8 

Tt Vierge 8 

Vierge 8 



Observateurs Oltramare et B\ruk. 
__5j6i^y3 _o\o2o(T — ii*',3). Correction moy. do coll. = — 22*,o. 



25,65 
1,24 

38,68 

29,41 
2,24 

56,41 
5ï,6i 
34,93 
9,26 
i3,33 
32,90 

56,49 
12,04 
26,46 
32,53 
10, i3 
32,95 
41,06 
39,35 

11,0 

34,29 
i5,59 
24,18 
46, o5 



-26,69 



27,27 

2,86 
40, 3o 
3i,o3 

3,86 
58, o3 
53,23 
36,59 
10,88 

14,95 
34,5a 
58, fi 

13.70 -26,69 
28,08 

34,20 -26,77 
12, o5 
34,57 
42,68 

40,97 
II ,26 

5,4 
35,91 
17,21 
25,84 -26,80 

47.71 -26,73 



66.28 
65.47 

67. 3 
67.46 
66.55 
68.45 

68. 8 
81.29 
68.57 
68.13 
67.36 
67.55 
80.11 
67.40 
83. 7 
67.20 
68.41 
67.48 
65.15 
65.26 

356.47 
68.22 

67.47 
82.50 
80.43 



.33,0 
.42,6 

.17,7 
. 3o,i 

. 5,7 
.11,4 
.21 ,0 
.32,6 
.41,1 
.41,7 

.23,0 

.10,5 
.48,6 
. 7,4 
. 0,4 
.58,1 
.16,0 
.5o,9 
. 2,0 

.47,1 
•59,5 

. 1,0 

.25, I 

.44,9 

.48,6 



20. 1,9 
20. 0,9 



20. 
20. 
20. 
20. 



1,9 
0,9 
1,2 

1 ,7 



20 . 1,3 
20. 2,0 
20. 0,6 
20. 1,6 
20. 1,7 
20 . 1,6 
20. 2,0 
20. 1,2 



20. 
20.' 
ao. 
20. 
20. 
20. 
20. 
20. 
20. 
20. 
20. 



1,2 
1,5 
1,2 
i,i 

1,4 
0,8 
1,5 
1,0 

1,4 
2,0 
1,0 



27,5 

"26,6 

28,2 

29,1 
28,0 

3o,4 
29,6 
49,3 
3o,7 

29,7 
28,9 
29,3 

47,1 
29 >o 

52,2 

28,6 

3o,3 
29,2 
26,0 
26,3 
56,9 
29,9 
29,2 

5i,9 
48,1 



-22,8 



9.23. 
9.26. 
9.33. 
9.37. 
9.41. 
9.45. 

9.49 

9.55 

10. o. 

10. 6. 
10. i3. 
10. a3. 

22,1 10.27. 

10.33. 

-22,2 10.41. 

10.47- 
10.55. 

11. 6. 

Il . M. 

11. i5. 
23.27 
II .45. 
11 52. 
11.55. 



-21, 
-2C, 



I 12. 



o,58 
36,17 
i3,6o 

4,33 
37,16 
3i,33 
,26,53 

9,89 
44,18 
4«,24 

7,81 
3i,4o 

46,99 
1,36 

7,48 
45,33 

7,85 
15,95 
.14,24 
44,53 

9,17 
5o,47 
59,10 

20,97 



66.28 

65.47 

67. 3 
67.46 
66.55 
68.45 

68. 8 
81.29 
68.57 
68 i3 
67.36 
67.55 
80. 12 
67.40 
«3. 7 
67.21 
68.41 
67.48 
65. i5 
65.26 

3.i3 
68.22 

67.. 47 
8a. 5i 

80.44 



.35,2 

.44,9 
.20,6 
.35,2 
. 9,2 

.17,1 
.26,1 

.56,6 
.48,0 
.46,6 
•27,2 
.15,1 
. 10,2 

•11,9 
.28,5 
. 2,0 
.22,2 
.55,7 
. 3,5 

.49,6 
.21,8 
. 6,9 
•29,9 
.11,9 
.12,1 



B.32 



Noms. 



GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN. - 1904. 



Passage 
N. observé. 



T. 



Lecture. 



Correct. Asc. droite Dist. app. 
Microm. Réfract. de coll. apparente. au pôle nord. 



Observateurs Oltrahare et Barré. 
C^ = — 26J73 — o;oao(T — II**, 3). Correction raoy. de coll. = — 22^0, 

Avril il. B s o , ff i p ,; h m ï 

9.396 A-1-21" 8 a6,3o 27,92 69. 4.11,6 20. 1,0 -4-30,9 12. 7. 1,17 

2444 A -+-23" 8 43,65 45,27 67.9.15,1 20.1,2 -f- 28,4 12. i3. 18, 52 

2471 A-h22^ 8 12,71 i4,33 67.37.57,3 20. 1,4 H- 29,0 12.20,47,58 

23 Chevelure 8 30,99 32, 6î -26'68 66.50.37,2 20. 1,7 ■+- 28,1 -22';4 12. 3o. 5,86 

2440A-+-2I" 8 55,73 57,35 68.26.37,9 20.1,7 -+- 3o,i 12.34.30,59 

2457A-h2i" 8 58,09 59,71 68.35.49,3 20.2,6 H- 3o,3 12.43.32,95 

2465 A -+-21° 8 28,83 3o,45 68.49.43,3 20. i ,p -f- 3o,6 12.49.3,69 

Nadir 221-10.13,6 20. 1,2 

» 221. 10. i5, 4 20. 2,5 



69. 4*i8,5 
67. 9.18,9 
67.38. 1,5 
66.5o.4o,3 
68.26.43,3 
68.35.54,1 
68.49.49,0 



Avril 13. 

ir Lion 8 

2169 A -H 22" 8 

2186 A + 23'* 8 

2172 A-+- 21" 8 

2223 A -h 22" 8 

p Lion 8 

2253 A -+-22" 8 

2262 A H- 22" 8 

37 Sextant 8 

2278 A-+-22" 8 

225i A -+-21" 8 

•2295 A -h 22" 8 

23oo A -h 22" 8 

23o5 A-+-22" 8 

2288 A -h 21" 8 

2329 A-^ 22" 8 

2323 A-f-23" 8 

82i3BAC.-PI.-o",!4- 20 

[i Vierge 8 

ir Vierge 8 

2437 AH-22'*(r«).. 8 

2450 A -h 22° 8 

244î A-i-23".,i... 8 

2464 A -h 22° 8 

2485 A H- 22" 8 

2437 A-+-21" 8 

25io Ah- 22" 8 

2519 A-h22°.r 8 

253i A H- 22° 8 

e Vierge , . . , . 8 

2486 A H- 21" 8 

25o9 A H- 21° 8 

Nadir à i3'' 25™ 



Observateurs E. Viennbt et Barré. 
— 27',86— o',02o(T — ii'',3). Correction moy. de coll. =—24', 9. 



36, 08 
38,85 

3o,79 
23, i5 
38,71 
i3,23 

0,14 
36,23 
33,66 
46, 3o 
13,98 
10, 5i 
34,83 
59,40 
45,16 
34,56 
36,43 
i3,i 

9,75 
25,38 

49,44 
3i,4o 
56, 3o 

22,56 

37, 3i 

56,33 

4,45 

2,25 
26,33 
52,06 

2,40 

52,33 



37,07 -27.79 

40,42 

32,36 

24,7a 
40,28 
14,82 -27,83 

1,71 
37,80 
35,26 -27,85 

47,87 
i5,55 
12,08 
36, 40 

60,97 
46,73 
36, i3 
38, 00 

6,2 
11,36 
26,98 
5î,oi 
3'^, 97 
57,87 
24, i3 
38,88 
57,90 

6,02 

3,82 
27,90 
53,65 -27,88 

3,97 
53,90 



■27,83 
27,95 



81.29.35,3 
68. 4.37,5 

67. 9.34,6 
68.57.25,5 
67.41 55,8 
80. II. 52,0 

68. 5.22,3 
67.37.54,4 
83. 7. 4,5 
67.48. 1,8 
68.25.49,4 
67.48 59,4 
67.29.21,1 
67.31 .27,2 
68.26.28,4 
67.25.30,2 
67.15.35,2 

356.48. 0,0 
87.41.19,4 
82.50.49,0 

68. o.3i,i 
68.15.17,3 
67. i5.35,7 

.67.35.49,4 
67.46.18,8 

69. 0.29,7 
68.16.38,1 
68. i4. 4,6 
67.26. 2,1 
78.31.22,6 
68.45.38,1 
68.37.38,4 

221.10.14,7 
221.10,16,3 



20. 
20. 
20. 
20. 
20. 
20. 
20. 
20. 
20. 
20 
20. 



1,6 

0,8 

0,9 
1,5 
0,8 
1,8 
ï,o 

0,9 
',9 
1,0 

0,7 



20. 0,7 
20. 0,8 



î,3 
1,2 
0,9 
0,7 
2,0 
20. 2,0 
20. 1,2 



20. 
20. 
20, 
20. 
20 



20. 
20. 



0,9 
1,0 



20. 0,3 -h 

1.2 -+- 
0,6 -+- 

1.3 + 

0,8 H- 

1.1 -+- 
0,8 -4- 
2,0 -f- 

1.2 4- 
20. 1,3 + 
20. 0,2 
20. 2,1 



20. 
20. 
20. 
26. 
20. 
20. 
20. 
20. 



-H 48,4 
-f- 29,0 
-f- 27,8 
-+• 3o,i 
-h 28,5 
-h 46,3 
-+- 29,0 
-^ 28,5 
+ 5i,3 

-H 28,7 
-+- 29,5 
H- 28,7 
+ 28,3 
-4-28,3 
-H 29,5 

■+- 28.3 
+ 28,1 

— 56,0 
+ 60,4 
■+- 5i,o 
-+- 29,0 
+ 29,3 
28,1 
28,5 
28,7 
3o,3 
29,4 
29,3 
28,3 
43,8 
3o,o 
29,8 



-25,2 9 

9 
10 
10 
10 
-25,1 10 
10. 

10. 

-24,8 10. 

10. 
10. 
10. 
10. 

10. 
II. 
II . 
II . 

23. 

-24,9 tl. 

-25,2 II. 

II . 

12. 
12. 
12. 
12. 
12 
12 
12 
12 
-24,3 12 
l3 

i3 



55. 9,84 

59.12,59 

7. 4,52 

13.56,88 

24.12,44 
27.46,98 
34.33,87 
38. 9,96 
4i. 7,4i 
44.20,02 

47.47,70 
53.44,23 
.57. 8,55 
.58.33,12 
. 3.18,88 
. 7. 8,28 
. 10. 10, i4 
.27 

.45'.43,49 
.55.59,11 
.59.23,14 
. 8. 5,10 
.12.29,99 
.16.56,25 
.28.11,00 
.33.3o,02 
.41.38,13 
.48.35,93 
.54. 0,01 
.57.25,76 
1.36, 08 
12.26,00 



81.29. 
68. 4. 

67. 9. 
68.57. 
67.41. 
80.12. 

68. 5. 
67.37. 

'83. 7. 
67.48. 
68.25. 

67.49. 
67.29. 
67.31. 
68.26. 
67.25. 
67. i5. 
3.i3. 

87.41. 
82.51. 

68. o. 
68.15. 
67 . I 5 . 
67.35. 
67.46. 

69. o. 
68.16. 
68.14 
67.26. 
78.31. 
68.45. 
68.37 



56, o 

39,7 
35,3 
28,2 

57,5 

10,2 
24,2 
55,8 
28,1 
',4 

32,2 

1,3 

22,5 
28,0 

3o,7 
3i,3 
36,3 
23,7 
5i,7 
i3,o 
33,1 
19,5 
37,3 
5o,7 
20,8 
32,7 

40,7 
6,8 

•3,4 

38,3 

41, i 

.41,0 



GRAND INSTRUMENT MERIDIEN. 



1904. 



.B.33 



Noms. 



Passage 

N, observé. 



T. 



Correct. |Asrc. droite Dist. app. 
Lecture. Microm. Réfract. de coll. apparente. au pôle nord. 



c;,= 

Avril 18. 

37 Sextant 8 

•2293 A-f-2'2» 8 

)^ Lion 8 

2324 A -h 22° 8 

2333 A H- 22° 8 

2304A-I-2I'» 8 

83 Lion 8 

2375 A -h 22" 8 

2384 A -h 22" 8 

2375 A -+-23° 8 

236oA-i-2i° 8 

2414 A-^ 22° 7 

ir Vierge 8 

2437 A -+-22'' (l"»).. 8 

4!65B.A.C.— o^.oi. 20 

2483 A -H 22* 8 

2489 A -+-22" 8 

2442 A -H 21" 8 

2009 A -h 22" 8 

25i3 A-^22'» 8 

8 Vierge 8 

25i6 A -H 23" 8 

2480 A -1-21" 8 

2486 A-+-21" 8 

2496 A +21" 8 

2509 A -h 21" 8 

2574 A -+-22" 8 

Nadir 



AyriliS. 

25l3A-H22" 8 

2322 Ah- 22** 8 , 

253i A 4- 22'» 8 

t Vierge 8 

2537 A -h 23*» 8 

6 Vierge 8 

2496 A -4- 21° 8 

2509 A -+-21** 8 

2574 A -h 22° 8 

2584 A -^ 22» 8 

î Vierge 8 

2635 A + 22° 8 

2640 A -h 22" 8 

Observations 



Observateurs Oltramare et E. Viennet. 
— 3o% 63 ■— o', o2o<T — 1 1**, 6). Correction moy. de coll. = — 24", 5. 



36*40 


37,9» 


s 
-3o,62 


/ ff 
83. 7.. 3,5 


i 
20. 


P 
2,0 


■+■ 5r,5 


-a4 


3 


h m s 
10.41. 7,37 


/ n 

83. 7.27,7 


3,00 


4,55 




67.58.44,3 


20. 


2,0 


-h 29,0 






.10.53.33,93 


67.58.45,5 


34,59 


36,17 


-3o,6i 


82. 8.3i,5 


20. 


1,7 


-+- 49,8 


-a4 


7 


11. 0. 5,55 


82. 8.53,9 


34,5^ 


36,09 




67.50.13,1 


20. 


ï,7 


-h 28,8 






11. 5. 5,47 


67.50.14,6 


5o,i8 


5i,73 




67.22.16,4 


20. 


1,4 


-h 28,2 






II. 9.21,11 


67.22.17,6 


1,48 


3,o3 




68.45. 5,9 


20. 


1,7 


■4- 3o,o 






11.14.32,41 


68.45. 8,7 


24,55 


26,13 


-30,67 


86.27.31,1 


20. 


1,8 


H- 57,9 


-24 


8 


11.21 .55,5o 


86.28. 1,7 


41,^4 


42,79 




67.26.52,2 


20. 


0,8 


-H 28,4 






II. 29. 12, 16 


67.26.54,2 


24,10 


25,65 




67.43.30,8 


20. 


0,8 


+ 28,7 






11.32.55,02 


67.43.32,8 


36,83 


38, 3« 




67.15.25,5 


20. 


1,7 


-f- 28,1 






11.37. 7,75 


67.15.26,1 


^3,48 


25, o3 




68.35.57,2 


20. 


2,2 


-f- 29,8 






11.43.54,40 


68.35.59,4 


8,40 


9,95 




67.58. 6,2 


20. 


1,5 


+ 29,0 






11. 47. 39, 32 


67.58. 7,8 


28,08 


i9,65 


-3o,64 


82.50.47,7 


20. 


0,9 


-f- 5i,i 


-24 


.7 


11.55.59,01 


82.51. 12, 6 


52,33 


53,88 




68. o.3o,3 


20. 


1,8 


+ 29,1 






11.59.23,24 


68. o.3i,9 


0,8 


ï5,6 




1.47.14,4 


20. 


»,7 


- 47,2 


-24 


4 


12. 14 


1.46. 0,7 


s>.4,î3 


25,68 




67.20.52,8 


20. 


',1 


-H 28,3 






12.26.55,03 


67.20.54,3 


3o,86 


32,4i 




67.55.25,5 


20. 


1,7 


-h 29,0 






12. 3o. 1,76 


67.55.27,2 


49,56 


5i,ii 




68.39.17,6 


20. 


1,3 


+ 29,9 






12.35.20,46 


68.39.20,6 


33,35 


34,90 




67.26.10,3 


2t). 


1,2 


-H 28,4 






12.41. 4,25 


67.26.11,8 


3i,oo 


32,55 




67.28.32,4 


20. 


1,3 


-^ 28,5 






12.44. 1,90 


67.28.33,7 


17,00 


18, 58 


-3o,6o 


86. 4.3i,4 


20. 


2,2 


-H 57,4 


-24, 


2 


12.50.47,92 


86. 5. 0,7 


35,29 


36,84 




67.16. 6,4 


20. 


1,3 


-+- 28,2 






12.54. 6,18 


67.16. 7,6 


11,58 


i3,i3 




68.54.14,0 


20. 


0,3 


-h 3o,3 






12.57.42,47 


68.54.18,5 


5,16 


6,71 




68.45.37,3 


20. 


2,0 


-h 3o,i 






i3. 1.36,05 


68.45.40,0 


18,04 


19,59 




68.38.49,4 


20. 


1,3 


-h 3o,o 






13. 7.48,93 


68.38.52,5 


55,04 


56,59 




68.37.36,8 


20. 


1,5 


■+- 3o,o 






13.12.25,93 


68.37.40,2 


40,34 


41,89 




67.54.44,6 
221.10.16,3 
221.10.14,9 


20. 
20. 
20. 


2,2 

1,7 
0,2 


-^ 29,1 






13.19.11,23 


67.54.45,8 




Observateurs E. Viennet et Barré. 










-31-, 


[8 — o». 


020(T- 


■ 1 3", 4 ). Correction moy. de coll. = 


- 


■24^7. 




3i,59 


33,14 




67.28.33,4 


20. 


1,4 


• 

-4- 28,1 






12.44. 1,97 


67.28.34,0 


27,99 


•29,54 




67.22.20,7 


20. 


ï,7 


-+- 28,0 






12.49.58,37 


67.22.21 ,2 


29,64 


31,19 




67.26. 1,8 


20. 


0,9 


H- 28,1 






I2.54.vo,02 


67.26. 3,0 


55,39 


56,95 - 


-3i,i7 


78.31.22,5 


20. 


1,7 


-H 43,4 


-a4,6 


12.57.25,78 


78. 31.38, 3 


13,78 


i5,33 




67.12.31,5 


20. 


1,2 


-4- 27,8 






i3. 1.44,16 


67.12.32,2 


3o,3i 


3i,94 


-3i,i6 


95. o.56,7 


20. 


2,9 


+ 77,8 


-24 


,8 


i3. 5. 0,77 


95. 1.45,7 


18,68 


20,23 




68.38.5o,i 


26. 


1,0 


+ 29,6 






i3. 7-49,o6 


68.38.53,0 


55,60 


57, i5 




68.37.38,5 


20. 


ï,i 


-4- 29,6 






13.12.25,97 


68.37.41,1 


40,88 


42,43 




67.54.45,4 


20. 


1,8 


-V- 28,7 






13.19.11,25 


67.54.46,5 


3,83 


5,38 




67.19.22,1 


20. 


ï,o 


-h 28,0 






13.24.34,20 


67.19.23,2 


19,65 


21,25 


-31, 18 


90. 5.5o,5 


20. 


2,2 


-h 65,3 


-25,5 


13.29.50,07 


90. 6.27,8 


2,29 


3,84 


. 


67.57.27,9 


20, 


2,1 


-h 28,8 






13.44.32,65 


67.57.28,9 


18,19 


19,74 




68. 1. 0,5 


20. 


1,6 


-+- 28,9 






13.46.48,55 


68. I. 2,0 


de Paris, 1904 


. 














B.5 


. 



B.34 



GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN. — 1904. 



Noms. 



Passage 

N. observé. 



Correct. Asc. droite Dist. a pp. 
Lecture. Microm. Réfract. de coll. apparente. au pôle nord. 



Observateurs E. Viennet et Barré. 
Cp^ — 3i*,i8 — o*,o2o(T — i3",4). Correction moy. de coll. =—24', 7. 



Avril 19. . , 

265oAh-22' 8 40,55 42,10 

T Vierge '...* 8 17,25 18,84 



-3j 



:i9 



o f „ tp « .Iims o r „ 

67.50.12,4 20. 1,2 ■+- 28,6 13.54.10,91 67.50.14,0 

87.59. 1,2 20. 2,0 -+- 6a, 7 -23!;9 i3. 56. 47,65 87.59.34,1 



kYTÛ 20. 

r Lion 7 

. 8 

. 8 

. 8 



Observateurs Oltramare et Barré. 
— 3i',69 — o*,o2o(T — ii*>,3). Correction moy. de colL== — 24',i. 



2 1 7 1 A -h 22" . . . 
2186 A -h 23"-.. 
2^04 A -h 22". . . 
2202 A -H 21" (r 
p Lion 

2262 A -h 22". . . 

37 Sextant 

2-285 A-+- 22".. . 



23o5 A -h 22". 
2286 A 4- 21°. 
233i A + 24°. 
23o3 A -h 21'». 
2340 A -h 23". 
2357 A -f- 24". 



2295 A -4- 22" 8 

. 8 

. 8 

. 8 

. 8 

. 8 

. 8 

2379 A -h 22" 8 

2394 Ah- 22" 8 

2385 A -4- 23" 8 

2394 A -h 13" 8 

9421 Ah- 22*» (2').- 8 

r. Vierge 8 

Vierge S 

4i65B.A.C.— o'",oi. 20 

2445 A H- 21" 8 

4612 Berlin... 8 

Vierge 8 



2525 A -4- 24". 
2553 A ■+- 22". 
25i2 Ah- 21*'. 
2025 A -h 21°. 
2543 A -h 21". 
Nadir à 13" 4 5*" 



39,87 
5o,o5 

34,59 
23,75 

•^2,84 

16,98 

40,00 

37,47 

i5,34 
14,33 
3,20 
11,36 
52, o4 
34,08 

59 w 9 
54,00 

9,64 
35,29 
18,93 
25,71 
37,54 
29,16 
5i ,o5 

0,0 
16,90 

8,61 
18, i3 

2,11 
29,85 
28,14 
5i,9i 

5,o[ 



4i,44 -3i,65 
5i,6q 
36,14 
25, 3o 

24,39 

18,55 -3i,64 
41,55 

39,05 -31,71 
16,89 
i5,88 
4,75 
'2,91 
53,59 . 
35,63 
61,34 
55,55 

«ï,i9 
36,84 

20,48 

27,26 

39,09 

3o,73 -3i ,73 
52,62 -3i,68 
14,8 
18,45 
10, 16 

19,7» 

3,66 

3i,4o 

29,69 

53,46 

6,56 



-31,73 



81.29. 
67.54. 

67. 9. 

67.28. 

68.42. 

80.11. 

67.37. 

83. 7. 

67.20. 

67.48 

67.31. 

6^. 4. 

65.34. 

69. 2. 

66.38. 

66. 9. 
67.59. 

67.47. 

67 . I . 
66. 3i. 

67-29- 
82.50. 
80.43. 

. 1.47. 
68.36. 

68.49 
86. 4 
66. 6. 
67.55, 
68.59 
68.36. 
68. 34. 
221.10 
221. 10 



34,4 
0,7 
34,1 
38,2 
25,5 

5i,9 
53,6 

3,4 
59,3 
58,8 
24,8 
18,3 
43,0 
27,2 
10,6 

9,9 
53,2 

5l,2 

26,2 
56,2 
5,0 
47,0 
5i,o 
14,5 

39,9 
.11,2 
,3i,o 
55,5 
37,2 
.21 ,2 
,10,1. 
5,1 

.«4,9 
.16,5 



20, 2,0 
20. 0,6 
20. 2,4 
20. 1,2 
20. 0,8 
20. 2,2 
20 . 1,5 
20. 0,9 
20. 0,9 
20 . 1,5 
20. 1,0 
20. 0,9 
20. 2,0 
20 . 1,1 
20,. 2,0 
20. 2,1 
20. 1,9 

2(1. 2,0 

20. 1,2 

20. 0,7 

20 . 2,1 

20 . 1,3 

20. 0,9 

20. 1,8 

20. 1,0 

20. 0,9 

20. 2,2 

20. 2,0 

20. 1,8 

20. 1,0 

20. 1,7 

20. 1,2 

20. 0,9 

20. 2,8 



47,9 
28,5 
27,6 
28,0 
29,5 
45,8 
28,2 
5o,9 
27,9 
28,4 
28,1 
3o,o 
25,8 
3o,o 
27,1 
26,5 
28,8 
28,5 
27,6 
27,0 
28,2 
5o,7 

47,1 
46,8 

29,6 
29,9 
56,9 
26,6 
28,8 

30,2 

•^9,7 
29,6 



-23,8 

-24,4 
-25,5 



-23,2 

-23,4 
-25,0 



-23,5 



9.55. 

9-59- 

10. 7. 
10. i3. 
10.24. 
10.27. 
10. 38. 
10.41. 
10.47- 
10.53. 
10. 58. 

1 1. 2. 

11. 8. 
11.13. 
11.17, 
11.22. 
II. 3i, 
11.37. 
II. 41. 
11.45. 
ii.5i. 
11.55. 

12. o. 
12.14 
12.37. 
12.43. 
1 2 . 5o . 
12.56. 
i3. 6. 
i3.i3. 

l3.2I. 

13.26. 



9,78 
19,94 

4,48 
53,63 
52,72 
46,88 

9,88 

7,37 
45,21 
44,20 
33,07 
4i,23 
21,9» 
. 3,94 
29,65 
23,86 
39,50 

5,i5 
48,78 
55,56 

7,39 
59,03 
20,92 

40,74 
.38,44 
•47,99 
3i,94 
,59,68 
,57,96 
,21,73 
34,83 



Cp = — •33",i9 — o*,o2o(T— io*,6). Correction moy. de coll. = — ai', 4. 

Hydre '8 6,83 8,52 -33, 16 83.57.26,6 20.1,8 H- 53,2 -21,7 8.32.35,37 

Hydre 8 13,96 i5, 65 -33, 14 83.i3.3i,i 20.1,8 h- 5i, 9 -22,1 8.4i.42,5o 

;:(i«' — S)H-i™,09. 8 28,74 3o,47 76.20.36,1 20. 0,4 •+■ 40,5 8.46.57,32 



Avril 23. 
6 Hydre 
e 

C(i"- 



81.29.55,0 
67.54. 3,4 
67. 9.34,0 
67.28-39,7 
68.42.29,0 
80. 12. 9,8 
67. 37! 55,0 

83. 7.29,2 
67.21. 0,8 
67.49. 0,5 
67.31.26,5 
69. 4.22,3 
65.54-41,6 
69. 2.3o,9 
66.38.10,3 

66. 9. çj^,o 
67.59.54,8 
67.47.52,5 

67. 1.27,1 
66.31.57,0 
67.29. 5,8 
82.51 .11 ,3 
80.44.11,6 

1.46. 1,0 
68.36.43,4 
68.49.15,2 
86. 5. 0,3 
66. 6.54,6 
67.55.38,9 
68.59.25,3 
68.36. i3,o 
68.34. 8,4 



83.57.55,6 
83.13.58,6 
76.20.53,5 



GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN. 



1904. 



B.35 



Noms. 



Passage 
N. observé. 



Lecture. 



Microm. 



Correct. 
Réfract. de coll. 



Asc. droite 
apparente. 



Dist. app. 
au p61enord. 



Observateurs Oltramare et Barré. 





c,= 


•-33', 


9 — o% 


D20(T- 


- 10**, 6). Correction moy. de coll. = — 


21', 4. 




Avril 23. 
a Écrevisse 


.. 8 


46*76 


48*43 


-33*18 


/ If 
77.46. 7,5 


i 

!ftO. 


.'.3 


-4- 42,7 -21,5 


h m s 
8.53.15,27 


77-46.26,4 


2286 A -4- 22" 


.. 8 


^•^,54 


24,17 




67.20.36,9 


20. 


1,7 


-^ 28,4 1 


b. 47. 50,98 


67.20.40,9 


2269 A H- 21'*... . 


.. .8 


39,21 


40,84 




68.4i.i5,2 


20. 


.2,6 


-h 3o,i j 


0.55. 7,64 


68.41.20,:', 


2280 A H- 21°.*.. 


.. 8 


37,85 


39,48 




68.55.43,2 


20. 


ï,9 


-+- 3o,4 1 


1. 0. 6,28 


68.55.49,4 


2293 A -4- 21" 


.. 8 


5i,i6 


52,79 




68.28. 3,8 


20. 


1,9 


-4- 29,8 


ri. 4.19,59 


68.28. 9,0 


2297 A -h 21". . . . 


.. 8 


57,56 


59,19 




68.53.24,9 


20. 


0,9 


-+- 3o,4 


11. 8.25,99 


68.53.31,9 


23o3 A -h 21" 


.. 8 


35,44 


37,07 




Ç9. 2.24,4 


20. 


3,0 


-h 3o,6 


[i.i3. 3,87 


69. 2?29,8 


235o A H- 22" 


.. 8 


59,04 


60,67 




67.29.10,6 


20. 


0,6 


-4- 28,6 


[1.16.27,47 


67.29.15,9 


23l8 A-H2r.... 


.. 8 


58,36 


59,99 




68.57. 9,3 


20. 


1,4 


-4- 3o,5 


11.21.26,78 


68.57.16,1 


2364 A -h 22" 


.. 8 


57,43 


59,06 




68. 1.53,5 


20. 


1,1 


-+- 29,3 


1.24.25,85 


68. 1.59,2 


2375 A -+-22" 


.. 8 


43,64 


45,27 




67.26.49,6 


20. 


2,3 


-4- 28,6 


[1.29. 12,06 


67.26.53,3 


2385 A H- 22".... 


.. 8 


44,53 


46, 16 




67.35.50,9 


20. 


2,1 


-H 28,8 


[1.33.12,95 


67.35.55,1 


2345 A H- 21°.... 


.. 8 


24,41 


26,04 




68.23.12,6 


20. 


1,2 


+ 29,8 


ri. 37. 52, 83 


68.23.18,5 


236o A -4-21" 


.. 8 


25,95 


27,58 


.' 


68.35.52,5 


20. 


1,9 


-f- 3o,i 


1.43.54,37 


68.35.58,4 


2418 A -4-22'* 


.. 8 


33,74 


35,37 




67.23.24,2 


20. 


0,4 


-1-28,5 1 


1.49- 2,16 


67.23.29,4 


T. Vierge 


.. 8 


3o,58 


32,26 


-33,27 


82.50.44,0 


20. 


1,8 


-4- 5i,6 -20,9 


11.55.59,04 


82.51.11,5 


2438 A -4- 22" 


.. 8 


20,01 


21,64 




67.55. 4,7 


20. 


1,1 


-H 29,2 


[2, 0.48,42 


67.55.10,2 


4i65B.A.C.— o",o2. 20 


2,1 


i3,4 




i.47ï2,3 


20. 


2,2 


- 47,6 -22,6 


12.14 


1.46. 0,5 


2429 A -H 21" (l") 


.. 8 


16,10 


17,73 




68.22. 8,6 


20. 


0,7 


4- 29,8 


2.27.44,50 


68.22.15,3 


/' Vierce 


.. 8 


24,11 

52, o3 


25 88 


-33,24 


95.17.25,1 
68.39.13,5 


20. 


1,7 
2,0 


-4- 80.0 —20 5 


[2.31.52 65 


95.18.20,9 
68.39.19,3 


2442 A H- 21**.... 


.. 8 


53,66 


20. 


-4- 30,2 


2.35.20,43 


25i5 A-f-22" 


.. 8 


2,40 


4,o3 




67.42. 5,7 


20. 


2,4 


-4- 29,0 


[2.44.30,80 


67.42. 9,9 


Vierge '. .. . 


.. 8 


19,44 


21,14 


-33,16 


86. 4.27,2 


20. 


2,5 


H- 57,8 -20,4 


[2.50.47,90 


86. 4.59,8 


2483 A H- 21° 


.. 8 


27,68 


29,31 




68.5e.3i,o 


20. 


1,7 


H- 3o,6 


2.58..56,o7 


68.56.37,6 


2494 A-t-2I° 


.. 8 


41,9» 


43,54 




68.50. 2,4 


20. 


2,1 


-4- 3o,4 


3. 5.io,3o 


68. 5o. 8,4 


250O A -h 21**. . . . 


.. 8 


3,61 


5,24 




68.29.19,2 


20. 


1,4 


-H 3o,o 


[3. 8.32,00 


68.29.25,2 


258o A-t- 22*. . . . 


.. 8 


2,75 


4,38 




67.55.47,9 


20. 


1,9 


+ 29,3 


[3.22.3i,i3 


67.55.52,8 


2649 A -4- 21'» 


.. 8 


i5,64 


17,27 




68.54. 6,1 


20. 


1,7 


-4- 3o,5 


1 3.30.44, 02 


68.54.12,5 


2615 A-f-22'* 


.. 8 


16,75 


18, 38 




67.53. 5,1 


20. 


1,2 


+ 29,3 


[3.35.45,13 


67.53.10,5 


Nadirài3'»45™... 










221. 10. 12,5 


20. 


1,6 








» ... 










221.10.14,1 


20. 


•3,3 









Observateurs Oltrahvre et E. Viennet. 





C,= 


- 33-,( 


55 — o«, 


020(T- 


•II"*, 4). Correction moy. de coll.= 




-2ï',0. 




Avril 24. 


























(C(i*'-*-S)-4-i",ir 


• 7 


20,47 


22,21 




79.51. 9,6 


20. 


0,6 


-h 46,2 






9.45.48,59 


79.51.32,8 


t: Lion 


. .8 


41,69 


43,37 


-33,64 


81.29.30,3 


20-. 


1,9 


+ 49,0 


-21 


,0 


9.55. 9,75 . 


81.29.55,1 


p Lion 


. 8 


18,84 


20,52 


-33,66 


80.11.46,6 


20. 


1,5 


+ 46,8 


-21 


,2 


10.27.46,89 


80.12. 9,5 


2264 A-r-22" 


. 8 


5,40 


V,o3 




68. 0.32,4 


20. 


0,9 


-4- 29,3 






10.38.33,39 


68. o.38,7 


l Lion 


. 8 


46, 16 
56,46 


47,83 
58,09 


-33 61 


'■8 56 38 5 


20 


r 3 


-+- 44,8 

H- 3o,2 




9 


10.44.14,19 
10.49.24,45 


78.56.59,7 
68.43. 4,0 


2262 A "4- 21" 


. 8 




68.42.57,8 


20. 


1,8 




2296 A -4- 22" 


. 8 


27,04 


28,67 




67.27.33,6 


20. 


0,6 


-4- 28,6 






10.54.55,03 


67.27.39,5 


2276 A 4-21° 


. 8 


32,36 


33,99 




68.35.39,8 


20. 


1,2 


-4- 3o,o 






10.59. 0,35 


68.35.46,7 


2286 A H- 21° 


.• 8 


i3,i4 


14,78 




69. 4.14,6 


20. 


2,1 


-4- 3o.6 




• 


II. 2.41,14 


69. 4.21,1 


233i A -4- 24° 


. 8 


53,73 


55,36 




65.34.38,4 


20. 


2,0 


-4- 26,3 






11. 8.21,72 


65.34.40,5 


2342 A -4- 22° 


. 8 


26,46 


28,09 




68. 0.28,2 


20. 


1,9 


-H 29,3 






11. 12. 54, 4i 


68. 0.33,5 



B.36 



GRAND liNSTRUMENT MÉRIDIEN. — 1904. 



Noms. 



Passage . 
N. observé. 



Correct. Asc. droite Dist. app. 
Lecture. Microm. Réfract. decoll. apparente. aupdlenord. 



Observateurs Oltramare et E. Viennet. 

C';,= — 33*,65 — o*,o2o(T — ii'',4). Correction moy. de coll. =— ai*',©. 



ÂTril 24. 

2337 A -f- 23" 8 

236o A -+-24° (!'•).. 8 

236oA-f-23" 8 

238l A -4- 22" 8 

2394 A -f- 22" 8 

2420 A -1-25" 8 

24o3 Ah-24" 8 

r Vierge 8 

2389 A -+-21" 8 

4i65B.A.C.— a'^jOS. 20 

2486 A -^ 22" 8 

/Vierge 8 

2509 A-^22" 8 

2461 A-4-21' 8 

Vierge 8 

•/48i A -4- 21" 6 

25ooA-i-2i" 8 

25/27 A -4- 21" 8 

2597 A -+-22" 8 

2557 A-f-2i" 8 

2625 A -h 22" 8 

Nadir 

tt s. 



» 


s 


/ n 


t 


P 


ff 


h m » 


/ K 


i8,6a 


20,32 


66.47.21,6 


20. 


0,9 


-f- 27,8 


11.16.46,67 


66.47.26,4 


2,55 


4,>8 


65.26.31,8 


20. 


1,7 


-h 26,1 


II. 22. 3o, 53 


65.26.34,3 


29,09 


30,72 


66.39.46,6 


20. 


Î,I 


-+- 27,6 


II . 26 . 57 , 07 


66.39.50,8 


14, 5o 


16, i3 


67.59.53,5 


20. 


1,2 


-f- 29, a 


11.31.42,48 


67.59.59,4 


37,01 


38,64 


67.47.45,8 


20. 


1,7 


-H 29,0 


ïi-37. 4,99 


67.47.51,2 


4o,23 


41,86 


65.13.27,7 


20. 


1,4 


-+- 25,9 


11.43. 8,20 


65.i3.3o,o 


29,18 


3o,8r 


65.41. 9,9 


20. 


ï,9 


+ 26,4 


11.47.57,15 


65.41.12,3 


30,95 


32,63 -33;65 


82.50.43,7 


20. 


1,7 


-H 5i,6 


-2o;;8 11.55.58,97 


82.51. 11,7 


10,80 


12,43 


68.27.56,3 


20, 


1,8 


-+- 29,9 


12. o.î8,77 


68.28. 2,0 


2,0 


i3;3 


i.47.iï,2 


20. 


1,8 


- 47,6 ■ 


-22,1 12.14 


f.46. 0,2 


6,8G 


8,49 


67.38. 8,9 


20. 


5,5 


-\- 28,9 


12.28.34,82 


67.38. 9,9 


24,53 


26, 3o -33,66 


95.17.23,8 


20. 


0,5 


■+- 80,1 


-20,7 12. 3i. 52, 63 


95.18.21,4 


36, 18 


37,81 


67.26. 4,0 


«9- 


59,9 


+ 28,7 


12.41. 4,i3 


67.îk6.io,6 


3o,35 


31,98 


68.21.20,5 


20. 


1,6 


-+- 29,8 


12.45.58, 3o 


68.21.26,8 


«9.95 


21,65 -33,67 


86.- 4.26,2 


20. 


1,8 


-i- 57,8 


-20,2 12.50.47,97 


86. 4.59,9 


0,33 


1,96 


68.45.59,8 


20. 


1,3 


-H 3o,4 


12.58.28,28 


68.46. 7,1 


4,10 


5,73 


68.29.19,5 


20. 


2,1 


+ 3o,o 


i3. 8.32,04 


68.29.25,2 


i5,64 


«7,27 


68.59. 8,2 


20. 


1,7 


-+- 3o,7 


13.21.43,58 


68.59.15,1 


54,11 


55,74 


68. 6.18,2 


20. 


ï,7 


-f- 29,5 


13.29.22,05 


68. 6.23,9 


34,oi 


35,64 


68.37. 1,8 


20. 


1,4 


■+- 3o,2 


13.35. 1,95 


68.37. 8,8 


18,79 


20,42 


67.38.53,2 
221 .10. 12,9 


20. 
20. 


1,3 
1,5 


-t- '>9,^ 


13.39.46,72 


67.38.58,5 






22L.I0.I I ,3 


20. 


0,2 









Aviil 25. 

p Lion 8 

2264 A -f- 22" 8 

C(i*'-S)-M'>9. 8 

2299 A -I- 22° 8 

23o5A-i-22° 8 

2293 A-+-21"../... 8 

2333 A-i-22" 8 

2342 A -H 22° 8 

235oA-^22" 8 

83 Lion 8 

2483 A-f-22"; 8 

2490 A H- 22" 8 

25oi A -h 22* 8 

4612 Berlin 8 

2461 A-^2l^.., .. 8 

ô Vierge ^ 8 

2477 A -+-21" 7 

6 Vierge 8 

25oo A 4-21"...*.. 8 



Observateurs E. Vie>net et B^^rré. 
= — 34', 19 — 0'*,o2o(T — 12*',3). Correction nïoy. de eoll.=: — 20* 5. 



«9,34 


21, 01 


-34 


16 


80.11.46,1 


20. 


2,0 


-^ 47,1 


-20,6 ro. 27. 46, 86 


80.12. 9,3 


5,93 


7,57 






68. 0.32,6 


20. 


i,2 


-+- 29,5 


10.38.33,41 


68. 0.39,3 


a3,8i 


25,57 






• 84. 4.23,4 


20. 


2,7 


-4- 54,1 


10.43.51,41 


84. 4.53,1 


23,44 


25,08 






67.28.10,9 


20. 


1,1 


-î- 28,8 


10. 56. 50,92 


67.28.16,8 


5,55 


7, '9 






67.31.21,7 


20. 


2,2 


-+- 28,9 


10. 58.33,03 


67.31.26,7 


52 , 20 


53,84 






68.28. 2,9 


20. 


1,9 


-+- 3o,i 


II. 4.19,67 


68.28. 9,4 


53,61 


55,26 


• 




67.22.12,5 


20. 


2,2 


+ 28,7 


I». 9.21,09 


67.22.17,3 


27,09 


28,73 






68. 0.27,6 


20. 


1,0 


-+-. 29,5 


' 11.12.54,56 


6». 0.34,4 


o,o3 


i.,67 






67.29. 9>6 


20. 


1,2 


■+- 28,9 


n. 16.27, 5o 


67.29.15,6 


27,94 


29,65 


-34,25 


86.27.26,7 


20. 


î>8 


-^ 58,9 


-21,6 il. 21. 55, 48 


86.28. 2,2 


27,51 


29, U 






67.20.48,5 


20. 


i,S 


- 28,7 


12.26.54,95 


67. 20. 53, 9» 


54,64 


56,28 






67.35.20,8 


20. 


0,8 


4- 29,0 


12.30.22,09 


67.35.27,4 


25,00 


26,63 






67.19.23,4 


2a. 


2,2 


-+- 28,7 


12.35.52,43 


67.19.18,1 


10,96 


12,60 






68.49. 7,2 


20. 


2,0 


-+- ao,6 


12.43.38,40 


68.49.14,4 


30,98 


32,62 






68.21.22,2 


20. 


2,9 


-h 3o,o 


12.45.58,42 


68. 21.:^, 7 


20,45 


22,16 


-34, 


19 


86. 4.25,3 


20. 


1,8 


-H 58,3 


-19,8 12.50.47,96 


86. 4.59,9 


8,65 


10,29 






68.22.37,7 


'9. 


55,9 


+ 3o,i 


12.56.36,09 


68.22. 5o, 2 


a3,i8 


34,95. 


,34, 


17 


95. 0.49,3 


20. 


2,2 


4- 80,0 


-20,3 i3. 5. 0,74 


95. 1.45,* 


4,66 


6,3o 






68.29.18,5 


20, 


^2 


•+■ 3o,2 


|3. 8.32,09 


68.29.25,8 



GRAND INSTRUMENT MERIDIEN. - 1904. 



B.37 



Noms. 



Passage 
H. observé. 



Lecture. 



Microm. 



Correct. 
Réfract. de coll. 



Asc. droite 
apparente. 



Dist.app. 
au pôle Dord. 



Obsbbvatburs £. Vienmet et Barré. 
CJ, = — 34%i9 — o*,o2o(T — i2'',3). Correction moy. de coll.= 

AYTil 25. , g o , „ i p 

25i3A-f-2i' 8 41,49 43, i3 68.32'.27"o 20.1,2 -h 30*3 

PolaireP.I ,20 36,9 ^^>7 358.48.54,7 20.2,2 —53,4 

ÇVierge 8 22,53 24,26 -34^17 90,5.42,7 20. 1,7 -+- 67,1 -2o'2 

2626A-+-22» 8 25,24 26,88 67.43.52,5 20.1,3 -h 29,3 

258oA-+-2i*' 8 26,10 27,74 68.14.49,9 20. 1,2 -4- 3o,o 

2591 A + ai** 8 57,33 58,97 68.48.35,4 20. 1,9 4-^0,7 

265oAh-22*» 8 43,49 45, i3 67.50.6,7 20. 1,6 -H 29,4 

Nadir à 14** o" 22i.ïo.i5,o 20. 4,7 

» 221.10. i3, 2 20. 2,8 



8,92 



— 20', 5. 

h m 
13.14. 
1.23 

i3. 29.50,05 
i3. 40. 52, 66 
13.45.53,52 
i3. DO. 24, 75 
13.54.10,91 



68.32.34,5 
I. 12.22,0 
90. 6.26,4 
67.43.58,9 
68.14.57,1 
68.48.42,7 
67.50.12,8 



AYril 27. 

p Lion 8 

a23o A-^2i*(2*).. 7 

/Lion 8 

2286 A -H 22** 8 

2270 A 4-21** (r*). 8 

y. Lion 8 

23 17 A -4- 22° 8 

2297 A +21° 8 

2340 A -h 22'» 8 

2347 A -+-22° 8 

23l2A-t-2l'» 8 

2^17 A -h 21» 8 

2364 A -h 22° 8 

2374 A -h 22° 8 

2333 A H- 21" 8 

2342Ah-21'> 8 

24i8A-i-22«» 8 

4i65 B.A.C 20 

C(»*— S)-+-i",o3. 8 

8 Vierge 7 

6 Vierge 8 

Vierge 8 

2559 A -h 22° 8 

25iaA-+-2i*» 8 

2527 A -h 21° 8 

2543 A -h 21" 8 

2547 A H- 21*». ..... 8 

Nadir à i4'*o'", 



Observateurs E. Viennet et Oltramare. 
— 35",o5 — o',o2o(T — Il^9). Correction moy. de coll. = — 20^,6 . 



20,23 


21,90 


-35,08 


80.11.45,9 


20. 


1,7 


+ 47,1 


-20 


,8 


10.27.46,88 


80.12. 9,3 


3,10 


4,74 






68.47.28,4 


20, 


1,9 


H- 3o,4 






[0.39.29,71 
10.44.14,15 


68.47.35,2 


47, 5i 


49,18 


-35 


,00 


78.56.37,6 


20. 


1,4 


-4- 45,0 


-20 


,4 


78,56.59,4 


24,36 


25,99 






67.20.35,9 


20. 


0,6 


-1- 28,6 






io.47.'5o,96 


67.20.42,1 


39>7' 


41,35 






68.23.36,2 


20. 


1,3 


H- 29,9 






10. 56. 6,32- 


68.23.43,0 


38, 81 


40,49 


-35 


02 


82. a. 26,6 


20. 


2,0 


-+- 5o,5 


-20 


9 


II. 0. 5,46 


82. 3.53,4 


14,73 


16, 36 






67.24.38,1 


20. 


2,0 


-+- 28,7 






II. 2.41,33 


67.24.42,8 


59,41 


61, o5 






68.53.25,0 


20. 


1,9 


-+- 3o,6 






II. 8.26,02 


68.53.32,0 


36, 5i 


38, i5 






68. 9.58,3 


20. 


1,0 


-^ 29,7 






11.12. 3,11 


68.10. 5,2 


36,21 


37,85 






67.33.36,2 


20. 


1,2 


t- 28,9 






11. i5. 2,81 


67.33.42,1 


46,78 


48,42 






68.46.21,6 


20. 


1,1 


H- 3o,5 






II. 18. i3, 38 


68,46.29,7 


46,54 


48,18 






69. 4.21,7 


20. 


1,0 


-+- 3o,8 






[1.2l.l3,l4 


69. 4.30,0 


59,34 


60,98 






68. 1.53,1 


20. 


1,7 


•-H 29,5 






11.24.25,94 


68. 1.59,2 


54,79 


56,43 






67.53.32,2 


20. 


1,2 


-f- 29,3 




t 


11.28.21,39 


67.53.38,5 


19,74 


21,38 






68.24.35,0 


20. 


0,5 


-4- 3o,o 






II. 31.46, 34 


68.24.42,7 


13,98 


15,62 






68.25.52,0 


20. 


0,9 


-h 3o,o 






II. 35. 40, 58 


68.25.59,4 


35,54 


37,17 






67.23.23,9 


20. 


1,3 


H- 28,7 






11.49. 2,12 


67.23.29,2 


",7 


i3,i 






1.47. 9,4 


ao. 


0,9 


— 47,9 


-22 


,0 


12. 1 4 


1.45.59,5 


4,44 


6,27 






93.28.21,9 


20. 


5,8 


+ 75,5 






i2.a8.3i,2o 


93.29. 9,7 


21,32 


23, o3 


-35 


,06 


86. 4.25,4 


20. 


1,8 


+ 58,2 


-20 


»o 


12.50.47,96 


86. 4.59,9 


59,14 


60,81 


-35 


oî 


78.31.15,5 


20. 


1,0 


+ 44,6 


-20 


3 


12. S7. 25, 74 


78.31.37,3 


34,09 


35,86 


-35 


,08 


95, o.5o,o 


20. 


3,7 


-^ 79,9 


-19 


fi 


i3. 5. 0,79 


95. 1.44,5 


12,33 


i3,97 






68.11.19,8 


20. 


2,2 


-H 29, & 






3. 9.38,89 


68.11.25^7 


42,28 


43,92 






68.32.26,5 


20 \ 


1,6 


-h 3o^3 






i3.i4. 8,84 


68.32.33,4 


17,16 


18,80 






68.59. 7,0 


20. 


2,4 


-+- 3o,9 






[3.21.43,72 


68.59. iS,» 


8,34 


9,98 






68.33.59,9 


20. 


1,0 


-+- 3o,4 






13.26.34,90 


68.34. 7,6 


4i,25 


42,89 






68.51. 40,6 

221.10.13,0 
221 . 10.ÎO,9 


20. 
20. 
20. 


1.9 
2,2 
0,3 


-t- 3o,8' 






i3.3o. 7,81 


68. 5i. 48,1 



Observateurs E. Viennet et Barré. 

C« = — 35*,52 — o%o2o(T — 13**, o). Correction mov. rfe coll. = — 2i',6. 
Avril 2S. 

Vierge 8 21,76 23,47 -35, 5o 86. 4.27,5 20. 1,9 4-5^,0-21,8 12. 5o 86. 5 



B.38 



GRAND rNSTRUMENT MÉRIDIEN. - 1904. 



Noms. 



Passage Correct. Asc. droite Dist. app. 

N. observé. T. C^. Lecture. Microm. Réfract. de coll. apparente. au pôle nord. 



C'p = . 



Observateurs E. Viennet et Barré. 

35% 52 — 0% 020 (T — 1 3**, o). Correction moy. de coll. = — 2 1", 6. 



Avril 28. . . , , 

Ê Vierge 8 59,59 61,26-35,49 

Vierge 8 34,69 36,36-35,58 

C(i" — S)-+-i'",ii. 8 24,44 26,30 



78.31.17,3 20. 1,2 -+- 44,5 -21,7 12.57 78. 3ï 

95. o.5i,i 20. 2,6 -f- 79,6 -21,4 ï3. 5 95. I 

98. 0.20,2 '20. 1,2 -f- 89,1 i3.35.5o"77 98. i.25'^5 



C; = — 36%9i — o%02o(T- 
Mai i. 

TVlerge 8 23, o5 24,64-36,94 

2705 A -i- 22° 8 50,91 52,^6 

2715 A -4- 22" 8 48, o5 49,60 

Ç Bouvier 8 11,24 12,80-36,92 

268oAh-2i" : 8 14,35 15,90 

109 Vierge 8 1,10 2,69-36,88 



• 14'*, 4). Correction moy. de coll. = — 24', 2. 



87.59. 0,8 20. 2,1 

67.58.48,9 20. 4,0 

67.19. 5,5 20. 1,4 

75.51.28,4 20. 2,2 

69. 5.24,6 20. 1,8 

87. 4 1.40» 8 20. 2,2 



-+- 61,0 -24,5 i3.56 87.59 

-+- 29,0 14.22. i5, 55 67.58.48,4 

-f- 28,2 14.28.12,69 67. 19. -6,7 

-h 39,7 -24,4.14.36 75.51 

->r 3o,4 14.38.38,98 69. 5.28,1 

+ 60,5 -23,7 »4-4i 87.4^ 



Mai 4. 

2375 A-f-23" • 8 44,39 

p Vierge t 8 20,28 

2423 A -+-22" 8 27,26 

2426 A -h 22° 8 59,1 5 

Vierge 8 57,71 

244^- A 4- 22" 8 42,38 

2451 A -h 22" 8 3,84 

4i65B.A.C. -oV3. 20 59,3 

2428 A 4- 21" 8 59,79 

2477 A H- 23" 6 46,95 

2440 A H- 21" 8 7,5i 

2445 A -f- 21" "8 23,56 

2457A-h2i° 8 9,91 

4636 Berlin 8 14, 56 

8 Vierge 8 24,80 

2476 A 4- 21" 8 12,38 

2532A-t-2«" 8 59,86 

Vierge 8 37,58 

2559 A -h 22" 8 1 5 , 75 

2512A-+-21" 8 34,89 

258oA-4-2i" 8 3o,45 

Tj Bouvier 7 45,69 

2649 A -h 22" 7 34,62 

X Vierge 8 24,55 

2659 À 4- 22*» 8 40, o3 

26f 3 A 4- 21" (!'•).. 8 25,53 

2662 A 4- 23" 8 5o,o4 

2632 A 4- 21" 8 22, 5 1 

2685 A4- 22" 8 3o,24 

2643 A 4- 21"., 8 45,89 

27'ii A 4- 22" 7 39,08 



C^ = — 38',43 — o»,o2o(T — 12\9). Correction moy. de coll. == — 23', 3. 



45,94 

2r,87 -38,47 

28,81 



-38,42 



60,70 

59,27 

43,93 

5,39 

i3,9 
61,34 
48, 5o • 

9,06 

25,11 

11,46 

16,11 

26,38 -38,43 

i3,93 

61,41 

39,21 -38,44 

17, 3o 

36,44 

32,00 

47,14 -38,37 

36,17 

26,14 -38,43 

41, 58 

27,08 

51,59 

24,06 

3i,79 

47,44 

40, 63 



67.15 
87.41 
67.47 
67.42, 
80.43 
67.40 
67.26 

T. 47 
68.33 
67. 12 
68.26 
68.36 
68.35. 
68.14. 
86. 4. 
68.45. 
67.11. 
95. o. 
68.11. 
68.59. 
6^.14. 
71. 7. 
67.36. 
87.58. 

68. 9. 
68.20. 
67.10. 
68.18. 
67.27. 

69. 2. 
67.36. 



.22,0 
.16,2 

.23,^ 

.20,4 
•4973 
.43,3 
.25,8 
.10,8 
. 4,0 
.28,0 
.36,2 

.3€r,i 

46,9 
16,8 
28,5 
28,5 
36,1 
52,5 

21,3 

18,0 

5o,9 

11,7 
16,0 

57,8 

5,7 
58,3 

25, I 

39,2 

34,9 
«9,2 

45,5 



20*. 1,6 



20. 1,0 4- 



20. 
20. 
20. 
20. 
20. 
20. 
20. 
20. 
20. 
20. 
20. 
20. 



2,0 
',7 

1,7 
1,6 

2,4 
1,2 

I,» 
0,3 
2,2 
1,3 
2,1 



20. 1,6 
20. 0,9 

1,9 
1,3 
0,8 
1,1 



20. 
20. 
20 • 
20. 



20. 1,1 
20. 1,7 
20. 1,4 
20 . 1,5 
20. 0,8 
20 . 1,0 
20. 1,1 
20 . 1,2 
20 . 1,1 
20 . 1,1 



4- 28,4 
4- 61,0 
29,0 
-^ 28,9 

■+- 47,9 
-+- 28,9 
4- 28,6 
~ 47,6 
4- 3o,i 
-H 28,4 
+ 29,9 
4- 3o,2 

4- 3o,i 

4- 29,7 
■+■ 57,9 

4- 3o,4 
-H 28,4 
-^- 79,5 
-^ 29,7 
4- 3o,7 
4- 29,8 
4- 33,5 
4- 28,9 
4- 62,0 

-*- 29,7 
-+- 29,9 

-H 28,4 

-H 29,9 
4- 28,8 
4- 3o,8 
4- 29,0 



-23,3 



-22,9 



-24,4 



-23,0 

-23,5 

-22,8 

-23,3 



37. 7,54 
.45.43,46 

.52.5o,4o 

54.22,29 

. 0.20,86 

4. 5,52 
8.26,97 

.14 

27.22,92 
.3i. 10,08 
.34.30,64 
.37.46,69 
.43.33,03 

48.37,68 

,50.47,95 
55.35,5o 
58.22,98 

5. 0,78 
9.38,86 

i3.58,oo 
45.53,55 
5o. 8,69 

D2 . 37 ,72 
56.47,69 

O. 3,i3 
3.48,63 
8.i3,i4 
11.45,60 
14.53,33 
18. 8,98 
36 . 2,17 



67.15 
87.41 
67.47 
67.42 
80.44 
67.40 
67.26 
1.45 
68.33. 
67.12. 
68.26. 
68.36, 
68.35. 
68.14. 
86. 4. 
68.45. 
67.11. 
95. I. 
68.11. 
63.59. 
68.14. 
71. 7. 
67.36. 
87.59. 

68. 9. 
68.21. 
67. 10. 
68.18. 
67.27. 

69. 2. 
67.36. 



.24,2 
.50,8 
.27,3 
22,9 
.10,7 

46,7 
28,2 
.57,8 
. 7,3 
.30,8 
.40,7 

41,9 
5o,6 
20,7 

5^,7 
33,1 

39,1 
45,5 
25,3 
23,5 
55, 1 

20,3" 

18,9 
33,9 
9)3 
3,0 
28,0 
43,5 
37,8 
24,7 
49,1 



GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN. - 1904, B.Sg 

Passage Correct. Asc. droite Dist. app. 

Noms. N. observé. T. C^ Lecture* Microm. Réfract. de coll. apparente. au pôle nord. 

Observateurs E. Vîennet et Barrée 
Cp = — 38', 43 — o%02o(T — 1 a^9). Correction moy. de coIL = — 23', 3. 

Mai 4 

' s « o , ff l p „ h m s o f „ 

2739A-+-22'' 8 49,45 5iiOo 67.47.39,4 20. 1,0 -+-29,3 14.39.12,53 67.47.43,4 

Nadir à 1 5^0" 221.10.15,7 20. 2^8 

» 22I.10jI4)8 20. 2jO 

Cp = — 4o*,i3^o',02o(t — II^9). Correction moy. de coll. = — 20', 7. 
Mai 7. 

2396A-H22° 8 9,04 10,70 68. 5. 21, 6 20. 1,2 -h 29,1 11.39.30,57 68. 5.27,6 

P Vierge 8 21,76 23,46-40^08. 87.41.14,9 20.2,9 -+- 6o,3 -2o';4 11.45 * 87.41 

24i8A-t-22** 7 4o-,6o 42,26 67.23.23,7 20. 1,8 -+-28,2 J1.49. 2,i3 67.23.28,1 

7t Vierge 8 37,35 39,04-40,15 82.50. 44, îi ^o. 2,2 -h 5i,o -21 ,0 ii.55 82.5i 

Vierge 8 69,30 60,98-40,15 80.43.46,9 20. i,i -+-47,3-20,8 12. o 80.44 

Observateurs Oltramare et Barré. 

Cp = — 4o",77 — o',o2o(T-— 12'*,9). Correction moy. de coll. = -^19", 7. 
Mai 8. 

/Vierge... 8 3i,6i 33,54-40,76 95.17.26,0 20. 2,4 -4-79,6-20,4 12. 3i 93.18 

25oiA-t-22" 8 3i,48 33,14 67.19.21,7 20.2,3 -4-28,3 12.35.52,38 67.19.26,6 

2521A-1-22» 8 35, 3o 36,96 67.53.41,0 20.1,8 -+-29,1 12.49.56,19 67.53.47,5 

e Vierge 8 4,84 6,5i -40,78 78.3i.i5,i 20. 1,9 -h 44,1 -19,5 12.57 78.31 

8 Vierge 8 39,80 41,53-40,77 95.0.48,5 20. 1,7 -h 78,9 -19,1 i3. 5 95. i 

2563A-i-22» 6 21,80 23,46 67.35.8,7 20.3,0 -i- 28,7 13.10.42,68 67.35.13, 5 

258oAh-22".. 7 10, 3i 11,97 67.55,43,7 20. 1,4 -4-29,2 i3. 22. 31,19 67.55.50,6 

2545A-4-2i° 8 3o,8o 32,46 68.37.37,6 20. 1,7 -4- 3o, i 13.27.51,68 68.37.45,4 

26o7A-h22*' 8 33,76 35,42. 67.34.40,6 20.1,2 -1-28,7 i3. 31.54, 64 67.34.47,2 

2564A-+-2i° 8 56, o3 57,69 69. 3. 3,i 20. i,5 -+- 3o,6 i3. 38. 16,91 69. 3. 11,6 

2582A-4-2i° 8 9,41 11,07 68.15.46,4 20.2,0 H- 29,6 13.46.30,28 68.15.53,2 

2592A-4-'2i" 8 5i,65 53, 3i 68.52.27,8 20.1,7 -H 3o,4 i3. 52.12, 52 68.52.35,7 

Observateurs £. Vîennet et Barré. • 

Correction. moy. de coll. = — 26^,9. 
Mai 14. 

2697 A -h 2û0 Les «observations d'as- 68 . 1 2 . 26 , o 2a. 2,4 

2715 A -H 22° • Tensions droites ont été 67.19. 5,4 20. 0,9 

Ç Bouvier supprimées en raison du 75.51.28,3 20. 1,4 

109 Vierge.. mauvais fonctionnement 87.41.43,1 20. 2,2 

2737 A -h 23" du chronographe. 67.12. 6,5 20. i,3 

2700A-4-21*' 68.27.59,5 20. 1,7 

27o4A-h2i*' 68.32.38,5 20. 1,9 

2769A-4-22'' ^. 68.8.15,8 20.0,3 

2716 A-f-21'* 68. 5o. 46,7 20. 1,9 

2785A-h22° 67.36.49,1 20. 1,0 

2799A-+-22'* 68.6.44,3 20. 1,0 

3 Serpent 84.41.53,2 20. 1,0 



îi9|0 






14.20 


68.12.24,8 


27,9 






14.27 


67.19. 4,0 


39,3 


-26,6 


14.36 


75.51.38,3 


59,8 


-26, 


ri 


14. 4i 


87.42.12,8 


27,8 






14.43 


67.12. 5,1 


^9,4 






14. 5o 


68.27.59,0 


29,5 






14.52 


68.32.38,0 


29,0 






14.55 


68. 8.16,3 


29,8 






14.58 


68.50.46,8 


28,3 






i5. 2 


67.36.48,5 


28,9 






i5. 7 


68. 6.44,3 


54,1 


-27; 


,4 


i5.io ^ 


84.42.18,4 



B.4o 



GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN. — 1904. 



Noms. 



Passage 
observé. 



T. 



Correct. Asc.clroite Dist. app. 
Lecture. Microm. Réfract. decoll. apparente. &u pùle nord. 



Mai U. 

2759 A -h 21** 
2767 A 4- 21° 
a Serpent.... 



Observateurs E. Viennet et Barr]é. 
Correction moy. de coll. = — 26', 9. 

. o f „ t p „ h m 

68.35.20,9 20. 1,4 -4-29,6 i5.i6 

68. i5. 38,0 20. 1,8 ■+- 29,2 i5.20 

83. 16. 0,3 2Q. 1,8 -+- 5i,5 -27!;i 13.39 



68.35.21,3 
68.15.37,4 

83.16.22,2 



Mai 15. 

Vierge 8 

•2451 A -h 22" 8 

2441 A -h 23'» 8 

2463 A 4- 22" 8 

2429 A-+-2i-(i^').. 8 

/ Vierge 8 

2445 A-h2i".... .. 8 

•2457 A -H 21*»..!... 8 

Vierge 8 

2477 A -h 21" 8 

9.542 Ah- 23" 8 

2565 A-+-a2" 8 

2572 A -h 22° 8 

•2525 A 4- 21" 8 

2544 A -H 21*» 8 

2604 A-f-2'i"..;... 8 

2559 A-h 21*» 8 

2568 A -h 21** 8 

2633 A 4- 22" 8 

2584 A -h 21° 8 

z Vierge 8 

2656 A •+■21° 8 

2716 A-T-22'* 8 

Ç Bouvier 8 

109 Vierge 8 

2754 A -+-22" 8 

2699 A4-2r 8 

2769 A-f-22" 8 

5i4oB.A.C. — o™,02. 20 

2761 A 4- 21" 8 

2770 A 4- ai" (2*). . 
Nadir à i5'*4o™ 

» .... 



Observateurs Oltrauare et Barré. 
— 44*29 — o'o2o(T— l3^ 4). Correction moy. de coll. =—26", 1 



3;5o 


4:98 


-44 


> 


80.43.52,3 


20. 


2,2 


H- 46,9 


-25 


,3 


12. 0.20J72 


80.44. 9,4 


9,63 


11,11 






67.26.28,0 


20. 


»,« 


-f- 28,0 






12. 8.26,84 


67.26.27,4 


12,58 


14,06 






67.15.33,5 


20. 


1,6 


-f- 27,8 






12.12.29,79 


67.15.32,3 


32,71 


34,19 






68. 9.39,1 


20. 


2,0 


4- 29,0 






12.16.49,92 


68. 9.38,8 


27,12 


28,60 






68.22.12,7 


20. 


1,8 


4- 29,2 






12.27.44,33 


68.22.12,8 


35,35 


36,90 


-44,37 


95.17.32,6 


20. 


^,^ 


4- 78,4 


-26 


,4 


12.31.52,63 


95.18.21,5 


29,39 


30,87 






68.36.40,5 


20. 


2,0 


-h 29,5 






12.37.46,60 


68. 36. 40, 8 


i5,7' 


»;,i9 






68.35.48,9 


20. 


i,ï 


4- 29,5 






12.43.32,91 


68.35. 5o, 2 


30,73 


32,23 


-44 


33 


86. 4.3o,9 


20. 


1,5 


4- 56,6 


-25 


,6 


12.50.47,95 


86. 4.58,6 


18,81 


20,29 






68.22.47,7 


20. 


2,0 


4- 29,3 






12.56.36,01 


68.22.47,8 


28,80 


30,28 






67.15.42,9 


20. 


>,îi 


-+- 27,9 






i3. 4.46,00 


67.15.42,1 


23,45 


24,93 






67.43. 7,8 


20. 


1,7 


4- 28;4 






13.11.40,64 


67.43. 7,3 


39,84 


41,32 






67.52.39,7 


20. 


1,6 


4- 28,6 






i3.i5. 57,03 


67.52.39,5 


4,45 


5,93 






68.36. 9,6 


20. 


1,8 


-i- 29,6 






13.21.21,64 


68.36.10,3 


5,58 


7,06 






68.32.22,8 


20. 


>,ï 


4- 29,5 






13.27.22,77 


68.32.23,9 


9,29 


10,77 






68. 7. 7,3 


20. 


1,8 


4- 29,0 






i3. 31.26, 48 


68. 7. 7,2 


12,00 


i3,48 






68.32.3o,7 


20. 


3,1 


4- 29,5 






13.35.29,19 


68.32.29,8 


30,76 


32,24 






68.37. 8,8 


20. 


1,6 


4- 29,6 






13.39.47,94 


68.37. 9,6 


48,34 


49,82 






67.44.16,7 


20. 


2,0 


4- 28,5 






13.44. 5,52 


67.44.15,9 


56,69 


58,17 






68.15.43,9 


20. 


1,9 


-H 29,1 






13.48.13,87 


68.15.43,8 


3o,5o 


32,01 


-44 


29 


87.59. 0,6 


20. 


0,7 


4- 60,6 


-26 


4 


i3. 56.47,7' 


87.59.33,3 


2i,01 


a5,49 






68.38.43,7 


20. 


1,3 


-+- 29,7 






14.23.41,18 


68.38.45,0 


27,85 


29,33 






67.40.57,3 


20. 


0,9 


4- 28,5 






14.28.45,02 


67.40.57,6 


18,71 


20,19 


-44 


25 


75.51.27,9 


20. 


2,0 


4-39,5 


-25, 


9 


14.36.35,88 


75.51.38,2 


8,66 


10,17 


-44 


,28 


87.41.41,6 


20. 


1,6 


4- 60,1 


-25,6 


14.41.25,^5 


87.42.12,7 


40,06 


4i,-54 






67.42.18,0 


20. 


0,2 


-h 28,5 






14.45.57,22 


67.42.19,0 


i3,83 


i5,3i 






68.19.47,1 


20. 


>,ï 


4- 29,3 






i4.5o.3o,99 


68.19.48,0 


35,71 


37,19 






68. .8.16,0 


.20. 


1,7 


-+- 29,1 






14.55.52,87 


68. 8.ï6,i 


45,5 


57,1 






2.24.59,7 


20. 


1,4 


- 45,8 


-27 


5. 


i5. 8 


.2.23.45,8 


44,59 


40,07 






69. 0.53,1 


20. 


1,6 


4- 30,2 






15.17.. 1,74 


69. 0.54,6 










68.12.13,5 


20. 


1,8 


4- 29,2 






l5.21 


68.12.13,6 










221.10.17,5 


20. 


0,9 




















221.10.19,3 


20. 


3,0 













Observateurs E. Viennet et Oltrahare. 
C;,= — 44",78 — o',o2o(T — 14*',8). Correction moy. de coll. =— 28', 9. 



Mai 16. 

2638 A 4- 21** 8 4o,i4 41,62 

2695 A 4- 22" 8 37,14 38,62 



68.15.11,2 20. 1,6 4- 28,6 
68. 6.42,8 20. 1,6 4- 28,5 



14. 13.56,85 68.15. 8,2 
14.19.53,85 68. 6.39,8 



GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN. — J904. 



B.41 



Noms. 



Passage 
N. obserTé. 



T. 



c,- 



Correct. Asc. droite Dist. app. 
Lecture. Microm. Réfract. decolL apparente. aupdlenord. 



Obsbrvatrvrs Eé Yiennbt et Oltramàrb. 
Cp = — 4<',78 — o%oîr(T — i4N8). Correction moy.de coll. = — 28',9. 

Mai 16. 

•2657A-h2i*» 8 31,78 33,26 68.55.'a9,^ 20.0,7 H- 29", 5 i4.23?48*49 eS.SS'.'iS'i 

; Bouvier 8 19,20 20,69 -44^75 75.5i.3o,5 20.2,9 -H 38,8 -28'5 i4.36 76. 5i 

109 Vierge 8 9,i3 10,64 -44,74 .87.41.45,8 20. 1,8 +59,1-29,014.41 87.42 

2772A-t-a3'' 8 21, i3 22,61 66.56.28,6 20.1,0 -1-27,1 i5. ï.37,83 66.56.24,8 

3 Serpent 8 10, 55 12,05-44,86 84.41.66,5 20.2,0 -+- 53,3 -29,1 i5. 10 84.42 

2755A-4-21" 8 51,69 53,17 69.4.37,5 20.1,7 -h 29,7 i5. 14. 8,38 69.4-35,6 

2824AH-22" 8 25,60 27,08 68.10.32,6 20. 1,9 -h 28,6 15.17.42,29 68.10.29,3 

2773A-f-2i" 8 11,89 i3,37 68.29.28,4 20.0,9 -4-29,0 15.24.28,59 68.29.26,4 

Observateurs Oltramàrb et Barré. 

Cp = — 45%5i— o',o2o(T — 13^8). Correction moy. de coll. = — 26*,4. 
Mai 18. 

ÇVierge 8 34, 11 35,63-45,55 90.5.49,0 20.1,6 -^ 65,6 -26,6 13.29 9^- ^ 

2620 A -h 22" 8 35,59 37,07 67.55.10,9 20. 2,0 -1-28,9 i3. 37.51, 56 67.55.10,2 

2570A-+-21" 8 3,5o 4,98 69. 2.43,8 20. 1,7 -+- 3o,3 13.40.19,47 69. 2.44,9 

2639A-t-22'» 8 45,78 47,26 67.58.57,0 20. 1,8 -+-28,9 i?.46. 1,75 67.58.56,4 

7} Boavler 8 52,70 54, 18 -45,43 71. 7.14,8 20. 2,5 -h 33,o -26,2 i3.5o 71. 7 

xVierge 8 31,75 33,26-45,54 87.58.59,6 20.0,0. -h 61,0 -26,4 ï3. 56 87.59 



Mai 19. 

7; Vierge 8 

2428 A -h 21" 8 

/Vierge 8 

2449 A -4- 21" 8 

4636 Berlin 8 

2470 A 4- 21" 8 

e Vierge Â 

2494 A -h 21" 8 

2565 A H- 22" 8 

2572 A -h 22* 8 

2525 A -h 21'» 8 

2544 A H- 21° 8 

2604 A -h 22'* 8 

2621 A -1-22". 8 

26i8A-h23« 8 

2643 A H- 22" 8 

X Vierge 8 

109 Vierge 8 

2700 A -h 21" 8 

2767 A -H- 22° 8 

2719 A-V-2!" 8 

5i4oB.A.C — o'",o2. 20 

2820 A -4- 22". .'.... 8 
Observations 



Observateurs Oltramàrb et E. Viennet. 
— 45% 95 — o',o2o(T — i3%7). Correction moy. de coll. = — 24', 7. 



45,80 

7,3r 

36,91 

50,95 

^',99 
35,84 
10,11 
54,76 
25, 14 
4i,5o 
6,i5 

7,2î 
10, 83 
42,96 
18,86 
17,50 
32,18 
10,39 



47 ,-32 -45,92 

8,79 
38,45 -45,94 
52,43 

23,47 

37,32 

11,59 -45,91 

56,24 

26,62 

42,98 

7,63 

8,72 
12, 3i 
44,44 
20,34 
18,98 

33,69 -45,97 
11,90 -45,99 



34,98 .36,46 
3,06 4,54 

46,64 48,12 

47,9 59,5 
17,09 18,57 

de ParLf, 1904. 



90- 7- 
68.33. 
95.17. 
68.51. 
68.14. 
68.27, 
78.31. 
68. 5o. 
67.43. 
67.52. 
68.36. 
68.32. 
68. 7. 
67.29. 

67.14. 
67.23. 
87.68. 
87.41. 
68.27. 
67.27. 
68.53. 
2.24. 
68. 9. 



32,2 

3,6 
3o,ï 
23,3 

17,1 
5o,2 

19. 1 

2,1 

5.7 

37,6 
6,1 

20,3 

5,1 
57,3 
'7,6. 
53,8 
58,4 
38,4 
54,8 
49,1 
35,9 
58,4 
40,2 



20. 2,0 
20. 1,4 
20. 2,3 
20. 1,5 
20. 1 ,3 
20 . 1,3 
20. 1,5 
20. 1,2 
20. 1,7 
20. 1,4 
20 . 1,1 
20 . 1,1 
20. 2,5 
20. 2,0 
20. 1,3 
20. 1,4 
20. 1,5 
20. 1,7 
20. 1,1 
20. 0,7 
20. 2,1 
20. 1,7 
20. 1,2 



65,9 
29,8 
79,4 
3o,2 

^9,4 
29,7 
.44,0 
3o,2 
28,8 

29,0 
3o,o 

29,9 
29,4 
28.6 
28,3 
28,5 
61,6 
61,2 
3o,o 
28,7 
3o,5 
46,6 
29,6 



-ai ,9 12 
12 

-24,8 12 
12 
12 
12 

-25,2 12 
l3 

i3 
i3 
i3 
i3 
i3 
i3 
i3 
i3 
-24,6 13 
-24,0 14 
II 
14 
i5 
-26,2 i5 
i5 



.i5. i,4o 
.27. 29., 86 
.31.52,52 
.38. 6,5o 
.48.37,54 
.5i.5f,39 
.57.25,65 
. 5.io,3o 
.11.40,68 
.15.57,04 
.21.21 ,69 
.27.22,77 
.31.26,36 

.38.58,49 

.44.34,39 

.48.33,o3 

.56.47,73 

.41.25,93 

.5o.5o,49 

.55.18,57 

. o. 2,14 

. 8 

.16.32,59 

B.6 



. 8.10,3 
.33. 6,2 
. 18.21,1 
.51.26,5 
.14.19,4 
.27.52,6 

.31.35,6 
.5o. 5,5 
.43. 6,8 
.52.39,3 
.36. 9,3 
.32.23,4 
. 7. 6,2 
.29.57,9 
.14.18,5 
.23.54,8 
.59.32,6 
.42.12,1 
.27.57,8 
.27.51 ,0 
.53.38,5 
.23.44,8 
. 9.42,6 



B.42 



GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN. — 1904. 



Noms. 



Passage 
observé . 



Correct. Asc. droile Dist. app. 
Lecture. Microm. Réfract. decoll. apparente. au pôle nord. 



Observateurs Oltramarb et E. Vibnnkt. 

CJ, = — 45',95 — o%o2o(T — 13^,7). Correction moy. de coll. = — 24', 7. 

^^^^' . . o , . I. p . h « . 

2773 A-+-2I* 8 i3,o8 i4,56 68.29.22,1 20. 1,0 -+- 3o,o 15.24.28, 58 

2781 A -+-21** 8 3i,7ï 33,19 68.43.54,9 20. 1,1 H- 3o,4 15.27. 47, •*<> 

a Serpent 8 19,04 2o,5{ -45197 83.i5.55,o 20.1,8 -1- 52,5 -23'3 15.39. 34, 55 

Nadir 221.10.15,8 20. 2,1 

» 221.10.16,9 2o. 0,2 



68.29.25,2 
68.43.58,5 
83. 16.20,0 



Observateurs E. Yiennet et Oltramark. 



C;, =— 48:21 -o',02o(T- I3^9) 

Mai 24. 

C(i*'+S)-M-,o7. 8 

/Vierge 8 

a Vierge 8 

2480 A-f-2r 8 

2540 A -4- 22*» 8 

6 Vierge 8 

2495 A -1-21° 8 

2)65 A -h 23° 8 

2570 A ■+- 22° 8 

2527 A -+-21" 8 

•2543 A-+-21» 8 

2597 A -h 22° 8 

2607 A -h 22° 8 

2613 A -H 22° 8 

2621 A -h 22° 8 

2626 A-f-22'» 8 

2693 A -H 22" 8 

2701 A -4- 22" 8 

2639 A-+-21'» 8 

2716 A -H 22*' 8 

^ Bouvier 8 

109 Vierge 8 

2737 A + 23° 8 

^705 A-4-2I°^ 8 

5i4oB.A.C -ho~,o3. 20 

2755 A -h 21° 8 

2822 A -4- 22° 8 

2834 A -4- 22° 8 

2774 A-h2i° 8 

a Serpent 8 

2888 A + 22° (2*).. 8 

2906 A^22°(2«).. 8 

Nadir à 16*1 5'» 

9 



Correction moy. de coll. = — 24 'o. 



44,61 


46, 20 




91.36.43,9 


19. 


56,4 


-h 68,4 




12.17.58,02 


91.37.30,8 


39,08 


4o,63 


-48,16 


95.17.30,3 


20. 


2,1 


-h 78,1 


-24,1 


12.31.52,45 


95.18.20,9 


34,51 


36, 02 


-48,18 


86. 4.29,1 


20. 


1,8 


-4- 56,4 


-24,0 


12. 50.47, 83 


86. 4.58,4 


29,08 


3o,56 




68.54. 9,8 


20. 


0,8 


+ 29,8 




12.57.42,37 


68.54.13,7 


13,39 


14,87 




67.35.25,3 


20. 


0,9 


-H 28,1 




12.59.26,68 


67.35.27,4 


47,39 


48,94 


-48,25 


95. q.54,2 


20. 


1,3 


^ 77,3 


-24,5 


i3. 5. 0,75 


95. 1.45,0 


7,60 


9,08 




68.38. 8,8 


20. 


0,9 


-+- •>.9,4 




i3. 7.20,89 


68.38.12,2 


27,46 


28,94 




67.43. 4,5 


20. 


1,0 


-i- 28,3 




i3. II. 40, 74 


67.43. 6,5 


47,90 


49,38 




67.16.26,1 


20. 


1,4 


H- 27,8 




]3.i5. 1,18 


67.16.27,3 


3o,35 


3i,83 




68.59. 7,0 


20. 


1,3 


-+- 29,9 




13.21.43,63 


68.59.10,7 


21,58 


23,06 




68.34. 1,0 


20. 


1,8 


-+- 29,4 




13.26.34,86 


68.34. 3,6 


8,86 


10,34 




68. 6.17,3 


20. 


1,4 


H- 28,8 




13.29.22,14 


68. 6.19,7 


41,24 


42,72 




67.34.43,0 


20. 


1,9 


-4- 28,2 




i3. 31.54, 52 


67.34.44,1 


17, 5i 


18,99 




67.52.23,5 


20. 


i,o 


-4- 28,5 




i3. 34.30,79 


67.52.26,0 


45,20 


46,68 




67.29.55,8 


20. 


1,3 


4- 28,1 




13.38.58,47 


67.29.57,4 


39,39 


40,87 




67.43.51,6 


20. 


0,1- 


-4- 28,3 




i3. 40. 52, 66 


67.43.54,6 


46,00 


47,48 




67.17:27,7 


20. 


1,2 


-+- 27,9 




14.18.59,26 


67.17.29,2 


35,84 


37,32 














14.21.49,10 


67.39 


55,16 


56,64 




68.39. 3,6 


20. 


1,8 


-4- 29,6 




14.26. 8,42 


68.39. 6,3 


3 1,80 


33,2^ 




67.40.53,9 


20. 


1,9 


-h 28,3 




14.28.45,06 


67.40.55,1 


22,69 


24,18 - 


-48,23 


75.51.23,1 


20. 


ï,a 


-4- 39,3 


-23,2 


14.36.35,96 


75.51.36,2 


12,63 


i4,i4 ■ 


-48,22 


87.41.39,2 


20. 


1,8 


-^ 59,9 


-23,9 


14.41.25,91 


87.42.12,2 


54, 5i 


55,99 




67.11.59,9 


20. 


0,1 


-^ 27,8 




14.44. 7,76 


67.12. 2,4 


23,46 


24,94 




69. 3.11,7 


20. 


»,7 


-h 3o,i 




14.52.36,71 


69. 3.i5,i 


48,1 


59,6 




2.24.54,9 


20. 


',7 


- 45,6 


-25,1 


i5. 8 


2.23.43,0 


55,09 


56,57 




69. 4.29,8 


20. 


1,3 


-4- 3o,i 




15.14. 8,33 


69. 4.33,6 


11,79 


i3,27 




67.46. 5,9 


20. 


1,4 


-4- 28,5 




15.17.25,03 


67.46. 7,9 


9,64 


11,12 




67.36.12,9 


20. 


1,1 


-h 28,3 




15.21.22,88 


67.36.15,1 


17,84 


19,32 




69. 2.12,8 


20. 


0,9 


•+■ 3o,i 




i5. 24.31,08 


69. 2.17,1 


21,33 


22,83 . 


-48,23 


83.15.55,3 


20. 


1,6 


H- 5i,4.- 


-23,4 


15.39.34,58 


83. 16.20,1 


i8,o3 


I9,5i 




67.13.58,8 


20. 


1,0 


-4- 27,8 




15.46.31,26 


67.14. 0,3 


35,39 


36,87 




67.55.32,3 
221.10.16,8 
221.10.14,0 


20. 

20. 
20. 


1,0 
3,3 
0,2 


-t- 28,7 




15.54.48,62 


67.55.34,8 



GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN. — 1904. 



B.43 



Noms. 



Passage 

N.' obsenré. 



T. 



Correci. Asc. droite Dist. app. 
Lecture. M icrom. Réfract. de coll. apparente. au pôle nord. 



Ombrvatbdiis Oltramabb et Baerb. 
Cp=:— 49%i6--o',oio(T — 13\8). Correction moy. de coll. =— 26',7. 

Mai 26. 

; Vierge 8 37,73 39, a5 -49,20 90. 5.5i,o 20. 1,9 -h 64', o -27*2 13.29 90.6' 

2565A-4-2I* 8 54,80 56,28 68.25. 18,1 20.1,2 -H 28,8 13.39.7,12 68.25.17,9 

2582A-h2i" ! 8 17,71 19,19 68.i5.5i,5 20.1,1 -4-28,6 i3.46.3o,o3 68.i5.5i,2 

1) Bouvier 8 56,35 57,83-49,11 71. 7.x3,2 20. 1,4 -+- 32,2-26,2 i3.5o 71. 7 

265oA-h22* 8 58,49 59,97 67.50.8,4 20.0,6 -1-28,1 i3. 54. 10,81 67.50.8,1 

•c Vierge 7 35,36 36,87-49,16 87.59.2,2 20.1,8 -h 59,5 -26,6 i3. 56 87.59 

C(i*'— S)-i-i",u. 8 24,34 25,98 100,22.9,9 19.58,4 H- 93,5 14.9.36,81 100.23.17,2 



Mai 28. 

2678 A-H22** 8 

2635 A -+-21" 8 

2688 A-h22».. 8 

2695 A -h 22" 8 

2705 A -4- 22** 8 

2659 A -4- 21" 8 

2724 A -h 22** 8 

^ Bouvier 8 

2739 A 4- 22" 8 

109 Vierge 8 

2691 A -+-21° 8 

2761 A -h 22" 8 

2767 A -+-22" 8 

2775 A -4- 22».. 8 

2772 A -+-23".*. 8 

5i4o B.A.C -t-o",o3. 20 

C Balance 8 

2777 A -H 21" 8 

2829A-+-23» 8 

2792 Ah- 21" 8 

49 Balance 8 

C(i*'~S)-+-i",îo. 8 

8 Ophiuchus 8 

2896 A -f- 21" 8 

2959 A -H 22" 8 

Nadir à 16'' 40 

» 



Obsbrvateues £. Vibnnbt et Bàbrk. 

49',86 — o',o2o(T — 15*,4). Correction moy. de coll. = — 24', 8. 



4,39 


5,87 




67.40.42,0 


20. 


0,7 


-+- 28,4 




14. 10. 16, o3 


67.40.43,6 


31,93 


33,41 




68.33.15,2 


20. 


1,6 


-f- 29,5 




14.12.43,57 


68.33.17,5 


50,59 


52,07 




68.12.16,0 


20. 


0,9 


-+- 29,1 




14.17- 2,23 


68.12.18,2 


42, 13 


43,61 




68. 6.36,5 


20. 


1,8 


-+- 29,0 




14.19.53,77 


68. 6.37,7 


3.95 


5,43 




67.58.41,6 


20. 


1,4 


-h 28,8 




14.22.15,59 


67.58.43,1 


56,83 


58,31 




68.39. 8,6 


20. 


6,3 


-i- 29.7 




14.26. 8,47 


68.39. 6,2 


9,79 


11,27 




68. 6.44,3 


20. 


0,6 


4- 29,0 




14.33.21,43 


68. 6.46,7 


24, 3i 


25,80 - 


-49,85 


75.51.24,3 


20. 


1,8 


-+- 39,5 ■ 


-24,5 


14.36.35,96 


75.51.36,1 


i,o3 


2,5l 




67.47-37,7 


20. 


0,1 


-h 28,6 




14.39.12,66 


67.47.40,1 


14, 3o 


i5,8l 


-49,89 


87.41.39,8 


20. 


2,2 


4- 60,2 ■ 


-24,7 


14.41.25,96 


87.42.11,8 


58, 5i 


59,99 




69. 1.33,2 


20. 


>,i 


-+- 3o,2 




14.44.10,14 


69. 1.36,5 


3i,o4 


32,52 




67.24. 0,1 


20. 


0,1 


^ 2&,1 




14.51.42,67 


67.24, 2,1 


6,95 


8,43 




67.27.48,7 


20. 


1,5 


-4- 28,2 




14.55.18,58 


67.27.49,4 


28,01 


29,49 




67.36. 6,6 


20. 


0,9 


+ 28,4 




14.57.39,64 


67.36. 8,1 


26, i5 


27,63 




66.56.22,1 


20. 


1,3 


+ 27,6 




i5. 1.37,78 


66.56.22,3 


48,0 


59,6 




2.24.55,4 


20. 


2,4 


- 45,9 


-25,8 


15. 8 


2.23.41,7 


41,34 


42,96 


-49,88 


106.21.22,1 


20. 


2,2 


-4-123,1 


-24,5 


i5. 22. 53, 10 


106.22.57,0 


41,94 


43,42 




68.21. 3,1 


20. 


0,3 


-^ ^9,4 




15.26.53,56 


68.21. 6,2 


48,93 


5o,4i 




67. 7.58,7 


20. 


0,8 


^- 27,9 




i5.3o. 0,55 


67. 7.59,7 


14,18 


i5,66 




68.3o.58,5 


20. 


1,2 


-4- 29,6 




i5. 33.25, 80 


68.31. 0,9 


47,14 


48.76 


-49,79 


io6.i3.3i,3 


20. 


5,9 


-+-122,5 


-24,5 


15.54.58,89 


106. i5. 1,9 


i5,3i 


16,99 




io6.38.3i,i 


20. 


0,8 


-4-124,8 




16. 3.27,12 


106.40. 9,2 


9,63 


u,i7 


-49,88 


93.26. 2,7 


20. 


1,9 


-^ 73,9 


-24,7 


16. 9.21,29 


93.26.48,7 


9,39 


10,87 




68.^9.30,4 


20. 


1,8- 


-+- 3o,o 




16.13.20,99 


68.49.32,9 


34,43 


35,91 




67.57.37,3 
221.ro. 18,6 
221.ro. 16, 3 


20. 
20. 
20. 


4,1 


^- 28,9 




16.17.46,03 


67.57.38,9 



Obsbevateurs Oltramare et Barré. 

Cp = — 5o', 19 — o',02o(T — 15", 3). Correction moy. de coll. = — 24', 6. 
Mai 29. 
2649 A -h 22"...'... 8 46,26 47,74 67.36.13,7 20. 1,4 -4-28,1 13.52.57,58 67.36.14,6 

T Vierge 8 36,35 37,86 -5o, 16 87.58.59,0 20.1,7 -h 60, 3 -24,8 13.56.47,70 87.59.32,0 

26o3A-i-2i" 8 24,31 25,79 68.19.47,7 20. 1,8 -+-29,1 14. o. 35,63 68.19.49,3 



B.44 



GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN. — 1904. 



Noms. 



Passage 
N. obserTé. 



Lecture. 



Microm. 



Correct. Asc. droite Dist. app. 
Uéfract. de coll. apparente. au pôle nord. 



Observateurs Oltràhare et Barré. 
Cp = — 5oJi9 — o"o2o(T — iS'^jS). Correction moy. de coll. = — 24',6. 

Mai 29. , , o , ;, i p » h m s 

26i3 A-t-ai°(2«).. 8 37,54 39,02 68.20.52,2 20.1,2 -*- 29,1 14. 3-48,85 

X Vierge. ^ 8 37,33 38,90-50^18 99-48.37,2 20.1,0 h- 92,7 -24'6 14. 7-48,73 

2633 A^-2I^..... 8 56,19 67,67 68.28.13,4 20.1,8 -h 29,3 14.12.7,50 

2688 A H- 22" 8 5o,8o 52,28 68.12.16,7 20. 2,1 -t- 28,9 14.17. 2, If 

2656A-4-21*' 8 29,80 3i,28 68.38.39,5 20.1,0 -♦-29,5 i4.23.4i,ii 

Ç Bouvier 8 a4,64 26,12-50,17 75.51.24,1 20. 1,8 -h 39,2 -24,0 14. 36. 35, 94 

2743A4-22** 8 25,78 27,26 67.46.53,4 20.0,8 -+-28,4 14.40.37,08 

2690A-+-21'» 8 5o,36 5i,84 68.16.47,2 20. 1,6 -+-29,0 14.44. «,66 

2699 A-+-21**..... 8 19,74 21,22 68.19.42,5 20.0,9 -+-29,1 i4.5o.3i,o4 

277oAh-22" 8 5o,9i 52,39 68. 8.37,1 20. i,5 -h 28,9 14. 56. 2,21 

2780A-+-22** 8 20,64 22,12 67.12.30,9 20. 1,6 -4-27,7 "5. o.3i,94 

5i4oB.A.C-i-o'",oi. 20 49,1 0,7 a. 24. 54,7 20. 1,7 —45,6-26,5 i5. 8 

2821 A -4-22" 8 49,88 5i,36 67.44-35,5 20. ï, 3 -+-28,4 15.17.1,17 

aSerpent 8 23,34 24,84-50,21 83.i5.55,3 20.1,4 4- 5i, 3 -24,0 15.39.34,64 

Nadir à 1 5"* 53'" 221.10.17,0 20. a,i 

» 22i.io.i5,o 20. 0,2 

XOphiuchus 8 55,36 56,87-50,21 87.47.45,9 20.1,2 -f- 60,1 -24,2 16.26. 6,66 

2943 A -f- 21" 8 3,84 5,32 68.32. 1,6 20. 1,2 -+-29,5 i6.3o.i5,ji 

2954A-H2i° 8 16,44 17,92 68.16.4,8 20.1,3 -1-29,1 16.34.27,70 

X Ophiuchus ... 8 58,48 59,96-50,19 80.28.10,4 20. 1,3 -+-46,6-24,4 16. 53. 9,74 

C(a*-S)— i™,i7. 8 5o,oo 51,70 108.21.37,4 19-59,8 -m34,6 17. 3. 1,48 



68.20.54,3 

99.49.43,4 
68.28.15,2 
68.12.17,6 
68.38.42,4 
75.51.35,7 
67.46.55,2 
68.16.48,8 

68.19.44,9 
68. 8.38,9 
67.12.31,0 
2.23.42,3 
67.44.36,8 
83.16.19,5 



87.48.19,1 
68.32. 4,1 
68.16. 6,8 
80.28.29,6 
108.23.26,6 



Observateurs E. Viennet et Oltramare. 

CJ, = — 5o%59-7-o',o2o(T — i4'*,i). Correction moy. de coll. = — 26*, 3. 
Mai 30. 

2621 A-l-22° 8 47, 5i 48^99 67.29.57,1 20. 1,1 -+- 27,5 i3.38.58,4i 67.29.56,0 

2638A-h22° 8 39,44 40,92 67.33.33,5 20. 1,2 -4-27,6 «13.45.50,34 67.33.32,3 

7) Bouvier 8 57,74 59,22 -5o, 52 71. 7.i3,5 20. 1,9 -f- 32, o -25,9 i3.5o 71. 7 

'2649A-4-22° 7 46,68 48,16 67.36.17,1 20.2,7 -H 27,6 13.52,57,57 67.36.15,1 

xVierge 8 36,83 38,34 -5o, 64 87.59.2,1 20.1,6 -+-59,1-26,713.56 87.59 

2659 A-+-22'^ 8 52,20 53,68 68. 9. 5,6 20. 1,0 -+- 28,3 14. o. 3,09 • 68. 9. 5,3 

2671 A-+-22'' 8 35,41 36,89 67.48.23,0 20. 1,6 -+- 27,9 i4. 6.46,30 67.48.21,6 

2677A-+-22° 8 4,98 6,46 68. 8. 16, 5 20.0,4 -1-28,3 14.10.15,87 68.8.17,3 

2683 A-+-22" 8 56,21 57,69 68. 5. 0,6 20. 1,1 -f- 28,3 14. i4. 7, 10 68. 5. o,3 

2697 A -+-22'» 8 14,10 i5,58 68.12,23,1.20. 1,6 -+-28,4 14.20.24,98 68.12.22,7 

C Bouvier 8 25,08 26,57-50,62 75.51.26,2 20. i,5 -+- 38,5 -26,2 14. 36 75.51 



Observateurs E. Viennet et Barré. 
Cp = -+-7',o2 — o%oi5(T — i6*',i). Correction moy. de coll. = — 24", 8. 
Juin 6. 

2783A-+-2I'» 8 16,34 17,82 68.37.28,4 20.1,8 -+-29,4 15.28.24,85 68.37.3o,4 

2800A-+-21" 8 37,33 38, 81 68.31.7,9 20,2,1 4-29,3 15.35.45,84 68.31.9,2 

a Serpent 8 26,10 27,60 + 7,05 83.i5.55,o 20. 1,1 -4- 5i, 2 -25, o 13.39. 34, 63 83.16.19,2 

2856A-+-23" 8 26,03 27,51 .66.9.32,4 20.2,2 -1-26,5 15.42.34,54 66.9.30,6 

2888 A-i-22û(r*).. 8 22,11 23,59 67.14.1,3 20.2,5 -+- 2;',8 15.46. 3o, 61. 67.14.0,5 



GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN. - 1904. 



B.45 



Noms. 



Passage 
N. observé. T. 



S- 



Correct. Asc. droite Dist, app. 
Lecture. Microm. Réfract. de coll. apparente. au p61e nord. 



Juin B. 

2933 A-+-24' .. 8 

2856 A -H 21*» (2«).. 8 

2909 A H- 22" 8 

X Hercale 8 

8 0phluchus.. 8 

X Ophiuchus 8 

2943 A-4-2r*» 8 

2955 A-+-21** 8 

3007 A -+-22' 8 

2985 A-+-21*' 8 

3o32 A H- 22° 8 



Observateurs E. Vibnnet et Barré. 
: -+- 7*,o2 — o%oi5{T — 16^,1). Correction moy. de coll. 



44% 8. 



37,16 


38^64 


f n 

65.45.52,1 


t 
20. 


.'.5 


-+- 26*0 


• 15.49.45,66 


65**. 45'. 50" 7 


5o,7o 


53,18 


68.19.25,7 


20. 


1,1 


^- 49,1 


15.53-59,20 


68.19.27,7 


i3,4î 


•4,93 


67.51.25,7 


20. 


1,8. 


-1- 28,5 


15.56.21,95 


67.51.26,5 


38, Si 


39,79 + 6;97 


72.41.39,0 


20. 


1,4 


+ 34,8 


-24^6 16. 3.46,81 


72.41.47,4 


ia,79 


14,33 + 7,0a 


93.26. 3,7 


20. 


3,1 


^73,3 


-24,7 16. 9.21,35 


93.26.47,9 


58,19 


59,70 + 7,02 


87.47.45,9 


20. 


1,4 


4- 60,1 


-24,9 16.26. 6,72 


87.48.18,6 


6,74 


8,22 


68.32. 2,7 


20. 


3,9 


-H 49,4 


i6.3o.i5,23 


68.32. '2,3 


48,55 


5o,o3 


68. 7.12,0 


20. 


2,2 


H- 28,9 


16.34.57,04 


68. 7.12,8 


53,23 


54,71 


67.57.28,0 


20. 


0,9 


-+- 48,7 


16. 38. 1,7a 


67.57.49,9 


33,95 


35,43 


68.58.25,3 


20. 


0,8 


-4-.3o,o 


16.42.42,44 


68.58.28,6 


7.»9 


B,77 


67. 9.46,3 


20. 


2,1 


-4- 27,7 


16.49.15,78 


67. 9.45,8 



Jain iO. 

2773 A -h 22' 8 

2788 A -H 22» 8 

2799 A -♦-22'* 8 

3 Serpent . 8 

28i5 A -+-22° 8 

2826 A-v-22" 8 

277.1 A -+-21" 8 

2844A-H22' 8 

2785 A-H21* 8 

2798 A 4- 21* 8 

a Serpent 8 

2856 A -h 23'» 8 

2933 A -+-24* 8 

2856 AH-2i«(r*).. 8 

2890 A -h 23*' (2*). . . 8 

2873 A-+-21* 8 

2878 A -h 21» 8 

8 Ophiuchus 8 

2993 A -h 24° 8 

2999 A H- 24" 8 

3028 A -h 24" 8 

2965 A -h 21" 8 

4994 A-h23' 8 

3o68A-l-24° 8 

X Ophiuchus 8 

3o55A-+-22" 8 

3o63 A-f-2i»(i'«).. 8 



Observateurs Oltraharb et Barré. 
= -+- 5', 71 — o',oi5(T — ï6'*,o). Correction moy. de coll. = — iZ\ 2. 



8,44 


9,83 


67.49.54,5 


20. 


1,4 


-h 


28,4 I 


4.57.15,56 


67.49.57,4 


19,40 


40,79 


68. 7.50,3 


20. 


1,4 


-f- 


28,8 1 


5. 3.26,51 


68. 7.53,1 


15,29 


16,68 


68. 6.36,9 


20. 


1,9 


-H 


28,8 1 


[5. 7.22,40 


68. 6.39,7 


20,14 


21,53 + 5,72 


84.41.47,0 


20. 


1,8 


-h 


53,7-23,1 


[5.10.27,25 


84.44.14,6 


38, 80 


40,19 


67.43.34,7 


20. 


1,8 


-h 


28,3 


15.14.45,91 


67.43.36,7 


39,38 


40,77 


67.46.26,2 


20. 


1,8 


-h 


28,3 j 


5.17.46,49 


67.46.28,5 


47,84 


49,43 


68.17.50,2 


20. 


4,1 


-h 


29,0 1 


5.21.54,95 


68.17.52,5 


54,28 


55,67 


67.26.12,2 


20. 


1,8 


-V- 


47,9 


[5.25. 1,39 


67.26.13,8 


21,40 


44,79 


68.27. 2,6 


20. 


1,7 


-V- 


49,4 


[5.29.28,51 


68.27. 5,8 


28,69 


3o,o8 


68.24.31,7 


20. 


1,9 


-H 


29,2 ] 


5.35.35,80 


68.24.34,6 


47,55 


48,94 + 5,72 


83.15.53,3 


20. 


1,9 


-h 


5i,i -23,1 


[5.39.34,66 


83. 16. 18,3 


27,43 


28,82 


66. 9.3o,o 


20. 


2,0 


_l_ 


26,4 


15.42.34,53 


66. 9.49,8 


38,55 


39,94 


65.45.50,2 


20. 


1,6 


H- 


45,9 J 


5.49.45,65 


65.45.5o,2 


48,29 


49,68 


68. i9. 54,9 


20. 


1,9 


-+- 


29,1 ] 


[5.53.55,39 


68.19.57,8 


21, o5 


42,44 


66.58.19,0 


20. 


1,9 


H- 


47,4 


15.59.28,15 


66.58.19,8 


45,75 


47,14 


68.20. 2,0 


20. 


2,0 


-H 


49, « 


[6. 2.32,85 


68.20. 4,7 


59,31 


60,70 


68.20.47,1 


20. 


1,8 


-h 


49,0 


[6. 6. 6,41 


68.2o.5o,i 


14, 23 


i5,64 + 5,73 


93.26. 0,3 


20. 


0,4 


-h 


73,1 -24,3 


ï6. 9.21,35 


93.26.48,7 


43,85 


45,24 


66. 5. 5,2 


20. 


0,7 


-H 


26,3 


[6. i5. 50,95 


66. 5. 6,3 


17,41 


18,80 


65. 7.40,0 


20. 


1,3 


-f- 


25,2 


[6.19.24,51 


65. 7.39,5 


45,30 


46,69 


65.10.55,0 


20. 


0,7 


H- 


25,3 


16.30.52,39 


65.10.55,4 


44,91 


26,30 


68.55.55,9 


20. 


2,0 


-^ 


49,9 1 


[6.37.32,00 


68.55.59,6 


10,70 


12,09 


66.16.34,9 


20. 


1,4 


H- 


26,6 ] 


[6.42.17,79 


66.16.35,9 


32,96 


34,35 


65. 9.55,6 


20. 


1,5 


H- 


25,2 1 


6.47.40,05 


65. 9.55,0 


2,83 


4,2f + 5,66 


80.28. 7,3 


20. 


2,0 


-h 


46,5 -22,4 


16.53. 9,91 


80.28.27,0 


59,63 


61,02 


67.55.35,5 


20. 


1,8 


H- 


48,7 


[6.59. 6,72 


67.55.38,0 


55,04 


56,43 . 


68.39. 8,7 


20. 


1,4 


H- 


49,6 


[7. 8. 2,12 


68.39.12,6 



Jnin il. 

t Vierge.. . . 



Orservateurs E. Viennet et Ôltramarb. 
C), = -h 5", 19 — o',oi5(T — 15*»,3). Correction moy. de coll. = — 24', 4. 

. 8 4i,o3 42,43 + 5,20 87.58.58,3 20.. 2,1 -+- 60,1 -24,5 13.56.47,64 , 87.59.30,8 



B.46 



GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN. - 1904. 



Noms. 



Passage 
N. observé. 



T. 



Correct. Asc. droite Dist. app. 
Lecture. Microm. Réfract. de coll. apparente. au pôle nord. 



Observateurs £. Vienmet et Oltramare. 

Cp = -+-5*,i9 — o",oi5(T — iS^S). Correction moy. de coll. =;=— 24',4. 



Jaia il. ... 

X Vierge 8 42,00 43,44 + 5,22 

2683 A -+-22" 8 0,43 1,82 

2695A-f-22** 8 47, i3 48,52 

2657A-i-2r 8 41,69 43,07 

2724 A -+-22*»...... 8 14,71 16,09* 

Ç Bouvier 8 29,34 30,72 + 5,18 

2739 A -+-22". 8 5,96 7,35 

2685A-i-2i*' 8 47,16 48,54 

2691 A-f-21" 8 3,46 4,84 

2761 A -h 22» 8 35,96 37,35 

2773 A -+-22'» 8 8,94 10,33 

2783 A-f-22» 8 46,33 47,72 

5i4oB.A.C.-o",o2. 20 48,8 1,9 

28o2A-f-2i*» 8 5,68 7,07 

2877A-4-22» 8 53,60 54,99 

29I9A-^-a4*» 8 25,98 27,37 

2856 A-+-2i»(2«).. 8 52,60 53,99 

2966A-+-24'* 8 47, i3 48,52 

X Hercule 8 4o,23 41,61 + 5,16 

2882 A-+-21'* 8 9,69 11,07 

2946A-f-22*» 8 40,89 42,28 

2902A-+-21" 8 5o,i3 5i,5i 

2909A-Hai*» 8 7,96 9,35 

À Ophiuchus 8 0,18 i,58 + 5,i6 

2954 A -4- 21'* 8 21, 3o 22,69 

3.323 A -+-20°., 8 16,61 17,99 

3to33 A-+-22'* 8 9,41 10,80 

;ikOphiuchus 8 3,3o 4,68 + 5,20 

Nadir à 17^10"* 

» 

3167 A -f- 21*» 8 16,24 17,63 

3198 A -h ai** 8 8,08 9,47 

1^ (centre) 6 22, i3 23,68 



® ^'««». 


t 


* p 


n 


9 


h m . 


/ n 


99-48.38,4 


20. 


2,1 


-f- 92,5 


-25.1 


14. 7.48,65 


99.49.43,5 


68. 4.56,9 


20. 


1,2 


-t- 28,7 




14.14. 7,o3 


68. 4.58,9 


68. 6.33,7 


20. 


»,« 


+ a8,7 




14.19.53,72 


68. 6.35,9 


68.55.20,2 


20. 


1,6 


-4- 29,8 




14.23.48,27 


68.55.a3,o 


68. 6.42,0 


20. 


1,1 


-f- 28,8 




14.33.21,29 


68. 6.44,3 


75.51,22,2 


20. 


1,6 


-f- 39,2 


-24,4 


14.36.35,92 


75.51.34,4 


67.47.36,1 


20. 


1,3 


4- 28,4 




14.39.12,55 


67.47.37,4 


68.42.16,9 


20. 


0,5 


-+- ^9.5 




14.41.53,74 


68.42.20,8 


69. i.3o,7 


ao. 


1,5 


-+- 29,9 




14.44.10,04 


69. 1.33,8 


67.23.58,1 


20. 


1,0 


-+- 27,9 




14.51.42,55 


67.23.59,1 


67.49.54,9 


20. 


1,0 


^ 28,4 




14.57.15,53 


67.49.56,7 


67.36.41,7 


20. 


1,2 


-+- 28,2 




i5. 2.52,91 


67.36.43,3 


2.24.50,4 


20. 


1,8 


- 45,5 


-25,4 


15.8 


2.23.38,1 


68.18.35,4 


20. 


1,0 


-^ 29,1 




15.36.12,26 


68,18.37,9 


67.59,30,0 


20. 


1,3 


-t- 28,7 




15.39. 0,17 


67.59.31,8 


65.36.16,2 


20. 


2,7 


H- 25,8 




15.41.32,55 


65.36.13,9 


68.19.24,2 


20. 


1,3 


-t- 29,2 




15.53.59,17 


68.19.26,6 


65.22.24,2 


20. 


I,' 


-h 25,6 




15.59.53,70 


65.22.22,9 


72.41.37,1 


20. 


1,3 


-^ 34,9 


-23,7 


16. 3.46,79 


72.41.45,7 


68.48.26,2 


20. 


0,0 


-+. 29,8 




16. 7.16,25 


68.48.30,6 


67.23.28,2 


20. 


ï,« 


-f- 28,1 




16.10.47,46 


67.23.29,3 


68.38. 0,1 


20. 


1,2 


-+- 5t9,6 




16. i5. 56,69 


68.38. 3,0 


68.20.21,2 


20. 


>,2 


-H 29,2 




16.18.14,52 


68.20.23,8 


87.47.44,7 


30. 


2,6 


-+■ 60,3 


-23,7 


16.26. 6,75 


87.48.17,2 


68.16. 1,9 


20. 


1,9 


-+- ^9,3 




16.34.27,86 


68.16. 3,8 


69. 6. !,3 


20. 


1,4 


-+- 3o,2 




16.39.23,16 


69. 6. 5,0 


67. 7. 4,6 


20. 


0,4 


-f- 27,8 




16.49.15,97 


67. 7. 6,5 


80.28. 7,9 


20. 


1,3 


-^ 46,7 


-24,0 


16.53. 9,85 


80.28.27,2 


221.10. 17,4 


20. 


3,1 










22l.10.l5, 3 


20. 


ï,2 










68.46.40,3 


20. 


",7 


-^ 29,9 




17.33.22,79 


68.46.43,4 


68.19.38,7 


20. 


',7 


-+- ^9,4 




17.39.14,62 


68.19.40,8 


iï3.35.5o,6 


20. 


3,7 


-1-178,8 




17.52.28,83 


113.38. 20,5 



Juin 16. 

2696 A -H 22**, 8 

2709 A-+-22**(2«)., 8 

2724 A -4- 22* 8 

Ç Bouvier 8 

109 Vierge 8 

2781 A-f.24** 8 

2699 A 4- 21° 8 

2782 A -4- 22** 8 

5i4oB.A.C. + o",i5. 20 



Observateurs Oltramare et E. Viennbt. 
= -+-3%53--o%oio(T — ï5*»,o). Correction moy. de coll. = — 26', 9. 



51,09 


5a, 48 


a6,5o 


»7.89 


16, ai 


17,60 


30,9a 


3a, 3o + 3,58 


20,94 


aa,33 + 3,54 


29. 84 


3i,a3 


a5,98 


27,37 


55,75 


57, «4 


47.» 


0,4 



67.51.30.4 20. I 
68.11.24,8 20. 1 
68, 6.43,9 20. 

75.51. 23. 5 20 
87.41.40,7 20. 
65. 16. 16,2 20, 
68.19.42,0 20 
67.48. 2,0 20 



I 

1,8 
1,8 

1,5 
a,o 
1,8 

0.7 
0,8 



2.24.52,2 20. 2,3 — 



28,3 14.19.56,02 

28,7 i4.23.3i,4i 

28,6 14.33.21, i3 

38,9 -26,3 14.36 
59,3 -26,8 14.41 
25,2 14.44.34,76 

28,9 14.50.30,90 

28, a i5. I. 0,67 

45, a -28,0 i5.8 



67.51.29,8 
68.11.23,7 
68. 6.43,9 
75.51.33,1 
87.42.10,0 
65.16.11,8 
68.19.42,1 
67.48. 1,1 
2.23.37,1 



GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN. - 1904. 



B.47 



Noms. 



Passage 
N. observé. 



T. 



Correct. Asc. droite Dist. app. 
Lecture. Microm^ Réfr«ct. decoH. apparente. aup^lenord. 



Observateurs Oltraxare et £. Viennet. 
CJ, = H-3',53 — ©•,oio(T — i5*',o). Correclion moy. de coll. = — 26', 9. 

Juin 16. ^ ^ otp hmfo 

28i9Ah-22" 8 13,96 i5,35 6J . 32 .'59 '2 20.1,4 -+- 27*9 i5. 16. 18,88 67.32.57^4 

2770 A-+-2i«(2«).. 8 45, 5o 46,89 68.12.8,2 20.1,8 -h 28,7 i5. 21.50,42 68.12.7,2 

2844 A -+-22" 8 56,39 57,78 • 67.26.13,9 20. 1,7 -+-27,8 i5.25. i,3i 67.26.11,9 

2829AH-23' 8 55,56 56,95 67.7.56,8 20.1,0 -f- 27,4 i5.3o. 0,48 67.- 7.55,3 

2844A-h23" 8 27,79 »9»ï8 66.45.50,9 20. 1,3 -t- 27,0 i5. 35. 32, 70 66.45.48,5 

aSerpenl 8 29,79 3i,i8 + 3;48 83. i5. 55,9 ao. 1,6 h- 5o, 9 -26^5 1 5. 39 83.16.17,3 

2856AH-23" 8 29,50 30,89 66.9.32,3 20.2,0 -t- 26,3 15.42.34,41 66,9.28,3 

2933 A + 24° 8 40,71 42,10 65. 45.50, 3 20. 0,5 + 25,8 15.49.45,62 65.45.48,0 

2856 A -h 21» (2*).. 8 54,14 55,53 68.19.26,0 20. i,5 -h 28,9 i5.53.59,o5 68.19.25,3 

2966AH-24* 8 48,71 5o,io 65.22.25,7 20. 1,7 h- 25,3 15.59. 53, 62 65.22.21,6 

Nadir...' 221.10.19,3 20. 2,9 

» ..* . 221.19.17,4 20. 1,0 

Cp = -+- 3', II — o*,oio(T — 16''.,2). Correction moy. de coll. = — 25', o. 
Juin 18. 

2649A-h2i' 8 o,o5 i,4i 68.57.33,4 20. 1,6 H- 3o,i 14.21. 4,54 68.57.35,7 

5 Bouvier 8 3i,4o 32,75 + 3,12 75.51.21, 3 20. 1,0 h- 39,5 -25,4 i4. 36. 35, 88 75.5i.33,8 

109 Vierge 8 21,41 22,78 + 3,08 87.41.38,1 20. 1,9 +60,2-25,414.41.25,91 87.42.10,3 

2781 A-i-24" 8 3o,36 3i,72 65.i6.r4,o 20. 1,7 -+■ 25,6 14. 44-34, 84 65.16.11,9 

2704 A -4- 21*» 8 18, 3o 19,66 68.32.30,0 20. 1,1 -1-29,6 14.52.22,78 68.32.32,5 

2771 A-i-22" 8 5,85 7,21 67.34.33,4 ao. i,5 4- 28,4 14. 56. 10, 33 67.34.34,2 

2782A-+-22' 8 56,21 57,57 67.48. 0,4 20. 1,0 -t- 28,7 i5. 1. 0,69 67.48. 1,9 

5i4o B.A.C.+o'",oi . 20 49,4 a,i 2.24.51,3 20. 1,5 — 45,9-27,8 i5. 8 2.23.38,4 

2761 A-+-21'* 8 57,33 58,69 69. 0.45,1 20. 1,2 ■+■ 3o,2 15.17. ï|8i 69. 0.48,1 

2774 Ah-21" 7 26,61 27,97 69. 2. 8,5 19.58,8 H- 3o,3 15.24.31,09 69. 2.14,0 

2783A-I-2I" 8 20,43 21,79 68.37.27,0 20.2,4 -t- 29,8 15.28.24,91 68.37.28,6 

2867 A + 22" 8 53,75 55,11 68. 1.56,2 20. 1,3 4-29,0 15.34.58,23 68. 1.57,9 

a Serpent 8 3o,2o 3i,56 + 3,io 83.i5.53,6 20.1,9 4- 5i,8 -25,o i5.39.34,68 83.16.17,4 

2818A4-21" 8 9,29 10, 65 68.19.32,1 20.2,5 -t- 29,4 15.42.13,76 68.19.32,9 

2859A-+-2i° 8 17,80 19,16 68.30.39,2 20. 1,7 +29,7. 15.55.22,27 68. 3o. 41,1 

2895AH-23*» 8 18,41 19,77 66.33.59,3 20. 1,6 4- 27,2 16. 1.22,88: 66.33.58,5 

2880 A-+-21*» 8 32,21 33,57 69. 0.49,3 20. 2,1 4- 3o,3 16. 6.36,68 69. o.5i,5 

2892 A -h 21* .. 8 55,71 57,07 68.42.50,7 20. 1,2 -h 29,9 16.11. 0,18 68.42.53,4 

2901 A-t-21'* 8 53, 5i 54,87 68.52.46,2 20. 1,2 ■+■ 3o,2 16.15.57,98 68.52.49,0 

. a999A-f-24" 8 20,00 21,36 65. 7.40,8 20. 2,6 -h 25,5 16.19.24,47 65. 7.37,4 

X Ophiuchas 8 5,46 6,82 + 3,10 80.28. 8,2 20. 2,6 +47,0-24,5 16. 53. 9,92 80.28.25,9 

3047A + 22- 8 21,89 a3,25 67.7.14,6 20.1,1 +28,0 iG. 57. 26, 35 .67.7.15,2 

3196 A+25" 8 36, 04 38,oo • 64.56.38,5 20.0,7 4-^5,3 17. 1.41,10 64.56.37>i 

3o85 A + 22" 8 16,44 17,80 67.24. 5,4 20. 1,0 + 28,4 17. 5.20,90 67.24. 6,4 

3io4A + 22° 8 34,43 35,79 67.53.18,3 20.2,8 +29,0 17.9.38,89 67.53.18,3 

3110A + 22" 8 5o,i6 5i,52 67.55.46,0 20.0,3 +29,0 17.12.54,62 67.55.48,6 

3i45 A + 22" 8 55,80 57,16 67.18.53,7 20. 0,9 + 28,3 17.23. 0,26 67.18.54,7 

3i59 A + 22'*(i").. 8 32,64 34, 00 67.29.47,1 20.0,1 +28,5 17*26.37,10 67.29.49,2 

a Ophiucbas . . . . . . 8 26,73 28,09 + 3,12 77.21.49,3 20. 1,6 +42,1-23,4 17.30.31,19 77.22. 3,6 

P Ophiucbus 8 41,89 43,26 + 3,i3 85,22.56,7 20. 2,0 + 56, o -23,7 17.38.46,36 85.23.24,4 

32i3 A + 21» 8 3j,88 36,24 68.26.58,6 20.1,9 +29,7 17.42.39,33 68.27.0,3 



B.48 



GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN. - 1904. 



Noms. 



Passage 
N. observé. T. 



C^. Leclare. 



Correct. Asc. droite Dist. app. 
Microm. Réfract. de coll. apparente. au p61e oord. 



Observateurs Oltramarb et £. Virnnbt. 

Cp = -f-3',ii— ,o*,oio(T--i6*,2). Correction moy. de coll. = — 25*,o. ^ 

Juin 18. 

<f (centre) 8 9^91 11,44 ii3.35!4o^4 20.2,3 -^177^9 i7.5iTi4',53 1 13*38'. 1 2*1 1 

Nadir 221.10.17,5 20. 2,1 

» 221. 10. i5, 6 20. 0,2 



Observateurs E. Yiennet et Oltramarb. 



Juin 20. 

( Bouvier.* 8 

109 Vierge 8 

2690 A H- 21**....'.. 8 

2761 A-4-22' 8 

2767 A -H 22" 8 

2782 A -h 22" 8 

5i4o B.A.C.+o",oi. 20 

2770 A-h2i« (i^y. 8 

2844 A H- 22" 8 

2829 A -4- 23" 8 

2795 A -+-21" 8 

2873 A-i-22*» 8 

2878 A H- 22" 8 

2919 A -4- 24* 8 

2906 A -4- 22» (2*).. 8 

2895 A -h 23" 8 

S Ophiuchus 8 

X Ophiuchus 8 

3iooA-4-25" 8 

a999 A 4-22" 8 

2973 A -h 21" 8 

2986 A -4- 21" 8 

3o33 A-i-22» 8 

X Ophiuchus : 8 

3o5o A-l-22'; 8 

3073 A -h 22" 7 

3o59 A -4- 21" 8 

3076 A-*- 21" 8 

3i43 A-+-21" 8 

P Ophiuchus 8 

3212 A -4- 21" 8 

t (centre) 8 

Nadir à 18*10" 



:-f-2',55 — o',oio(T — 


- 16^, i). Correction moy, de coll. = — 


25*, 3. 




31,90 


33,26 + 


2:59 


75.51.21,2 


20. 


1,1 


-^ 39,1 


-25; 1 


14.36.35,82 


75.51.32,9 


21,90 


23,28 + 


2,57 


87.41.38,1 


20. 


1,4 


4- 59,6 


-25,6 


14.41.25,84 


87.42.10,0 


57,70 


59,06 




68.16.44,0 


20. 


1,1 


-4- 29,0 


. 


14.44. 1,62 


68.16.45,6 


38,6i 


39,97 




67.23.58,0 


20. 


1,6 


-^ 27,9 




14.51.42,53 


67.23.58,5 


14,56 


15,92 




67.27.46,1 


20. 


1,5 


■+■ 28,0 


• 


14.55.18,48 


67.27.45,9 


56,85 


58,21 




67.47.59,5 


20. 


0,5 


-^ 28,4 




i5. I. 0,77 


67.48. .1,3 


48,8 


1,4 




2.24.49,4 


20. 


2,2 


-45,4 


-26,0 


i5. 8 


2.23.36,0 


45,83 


47,19 




68.12. 6,1 


20. 


1,6 


-^ a8,9 




15.21.49,75 


68.12. 6,6 


57,54 


58,90 




67.26.11,4 


20. 


1,3 


-+- 27,9 




15.25. 1,46 


67.26.11,5 


56,70 


58, 06 




67. 7.54,7 


20. 


1,1 


-4- 27,6 




i5.3o. 0,62 


67. 7.54,9 


24,58 


25,94 




68.20.26,8 


20. 


1,6 


-+- 29,1 




15.34.28,50 


68.20.27,9 


15,43 


16,79 




67.21.56,2 


20. 


0,9 


-+- 27,9 




15.37.19,34 


67.21.56,8 


45,00 


46,36 




67.21.16,3 


20. 


0,4 


-+- 27,9 




15.39.48,91 


67.21.17,4 


28,61 


29,97 




65.36.16,5 


20. 


3,0 


-4- 25,8 




15.41. 32, 52 


65.36. i3,i 


44,79 


46,15 




67.55.29,0 


20. 


1,3 


-f- 28,6 




15.54.48,70 


67.55.30,0 


'9, 04 


20,40 




66.33.58,5 


20. 


1,2 


-i- 26,9 




16. 1.22,95 


66.33.57,5 


17,38 


18,77 + 


2,62 


93.26. 2,3 


20. 


2,0 


-4- 73,2 


-25,7 


16. 9.21,32 


93.26.47,1 


2,86 


4,24 + 


2,53 


87.47.44,7 


20. 


2,0 


-h 60,0 


-25,0 


16.26. 6,79 


87.48.16,6 


49,î*ï 


50,57 




65. 2. 5,1 


20. 


2,1 


-+- 25,ï 




16.29.53,12 


65. 2. 2,0 


10, i3 


i»,49 




67.35.15,8 


20. 


',2 


-+- 28,2 




16.35.14,04 


67.35.16,5 


37,40 


38,76 




68. 9.35,3 


20. 


1,1 


-+- 28,9 




16. 38. 41, 3o 


68. 9.36,5 


3,55 


4,91 




68.16.57,8 


20. 


0,2 


-+- 29,1 




16.43. 7,45 


68.17. 0,5 


12,16 


i3,52 




67. 7. 4,3 


20. 


0,7 


-+- 27,7 




16.49.16,06 


67. 7. 4,9 


6,04 


7,40 + 


2,52 


80.28. 8,5 


20. 


2,1 


-i- 46,5 


-25,1 


16.53. 9,94 


80.28.25,9 


47,41 


48,77 




67.29. 5,7 


20. 


2,0 


+ 28,1 




16.57.51,31 


67.29. 5,2 


12,89 


.14,25 




67.47- 0,1 


20. 


1,8 


-^ 28,5 




17. 2.i6.,79 


67.47. 0,5 


22,86 


24,21 




68.39.46,0 


20. 


1,3 


-+- 29,6 




17. 6.26,75 


68.39.48,0 


2,34 


3,70 




68.19.23,8 


20. 


1,1 


-t- 29,2 




17. II. 6,24 


68.19.25,4 


58,89 


60,24 




68.54. 5,2 


20. 


1,1 


-H 29,9 




17.27. 2,78 


68.54. 7,6 


4^55 


43,92 + 


2,48 


85.22.56,7 


20. 


0,9 


-+- 55,4 


-24,5 


17.38.46,45 


85.23.24,6 


24,34 


25,70 




68.15.57,7 


20. 


1,1 


4- 29,2 




17.42.28,23 


68.15.59,6 


49,18 


5o,7c 




113.35.38,1 

221.IO.I7i9 

221. 10. i5, 7 


20. 
20. 
20. 


2,7 
2,5 

0,6 


4-178,1- 




17.50.53,24 


113.38. 7,3 



Observateurs Oltramarb et £. Vibnnbt. 

Cp=: -^ 2", i3 — o",oio(T— i5\8). Correction moy, de coll. =— 24',4. 
Juin 22. 
C(f'-S)-t-i»,o4. 8 35,59 37,07 98.53.13,0 19.59,0 4- 89,8 i3.5i. 39,22 98.54.18,3 
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B.49 



Noms. 



Passage 
observé. 



Lecture. 



Micron). 



Correct. 
Rcfract. de coll. 



Asc. droite 
apparente. 



Dist. app. 
au pôle Dord. 



Obsbhvatkurs Oltramare et £. Viennet. 

Cp = -t-2*, i3 — o",oio(T-— i5**,8). Correction moy. de coll. = — 24', 4- 

J uin 22. u 

xVierge... 8 44, 06 45,43 + 2,11 87.58.57,0 20.1,8 -+- 6o,5 -24,8 i3.56.47,58 87.59.30,2 

X Vierge 8 45,o3 46,45 + ^,14 99. 48. 4^,6 î^o. 7,7 -t- 93,0 -24,6 14. 7.48,60 99-49-4'i>'> 

(^ Bouvier 75.5i.2i,4 20. 2,4 -+-39,4-^4,4 i4.36 75.51.32,9 

2682A-+-21" 8 52,46 53,82 68.3o.25,6 20. i,3 -f- 29,4 14.40.55,96 68. 3o. 28,1 

275oA-^22" 8 37,33 38,69- 67.53.25,8 20.1,5 -4-28,7 . 14.43.40,83 67.53.27,3 

27o4A-i-2i» 8 19,24 20,60 68.32.29,1 20. 1,8 -4-29,4 14.52.22,74 68.3a.3i,2 

2771 A-i-22'» ,.. 8 6,75 8,11 67.34.31,6 20. 1,3 -i- 28,3 14. 56. 10, 25 67.34.33,0 

2726A-h2i" 8 34,70 36, 06 68.13. i,3 20. 1,7 -+-29,1 i5. 3.38,20 68.i3. 3,o 

2797A-J-22" 8 45,60 46,96 67.24.12,6 20. 1,3 -+-28,1 i5. 6.49,10 67'.24.i3,6 

2739 A -+-21" 8 56,19 57,55 69. 3.54,4 20. 1,7 -+- 3o,2 i5. 9.59,69 69. 3.57;5 

2751 A-1-21" 8 56, 08 57,44 68.38.53,9 ?o- i,9 -+- ^9,7 i5. 12.59,58 68.38.56,3 

2821 A-H22" 8 57,65 59,01 67.44.30,5 20. 0,9 -H 28,6 15.17. '»i5 67.44-32,6 

2771 A-H2r 8 5i,36 52,72 68.17.47,3 20. 1,1 -H 29,3 i5. 21. 54, 85 68.17.49,8 

2888A-^24" 8 7,34 8,70 6.5.42.28,6 20. 1,8 -f- 26,1 i5.3o. 10,83 65.42.27,3 

2844A-1-23» 8 29,19 3o,55 66.45.47,6 20.1,8 -t- 27,4 j5:35.32,68 66.45.47,5 

2959A-t-25'* 8 24,21 25,57 65. 3. 37, a 20. i,3 -+-25,3 15.40.27,70 65. 3.35,6 

2859A4-21" 8 18,84 20,20 68.30.37,4 20. 1,3 -F 29,6 15.55.22,33 68. 3o. 40,1 

2873A-+-21*' 8 29,30 3o,66 68.19.59,8 20.1,6 -f- 29,4 16.2.32,79 68.20.2,0. 

2942 A -H 22*» 8 41,28 42,64 67.32.4,3 20.1,0 -i- 28,4 16.9.44,77 67.32.6,2 

X Ophiuchus 8 3,24 4,61 +2,16 87.47.42,9 20. 2,2 -h 60,6 -23,8 16.26. 6,73 87.48.16,0 

X Ophiiichus 8 6,44 7,80 + 2, i3 80.28. 5,9 20. i,5 -t- 47,0-24,0 16. 53. 9,92 80.28.25,4 

3o55A-i-22" 8 3,18 4,54 67.55.34,3 20.1,7 -+-29,0 16.59.6,66 67.55.36,1 

3o8oA-f-22" 8 26,78 28,14 67.48.5,8 20.1,4 4-28,8 17.3.30,26 67.48.7,5 

3iooAh-22" 8 21, i4 22, 5o 67.3^.59,4 20. 1,0 -H 28,5 ^ 17. 8.24,62 67.33. 1,3 

3171 A-+-24" 8 35,73 37,09 65.49.11,8 20. 1,5 -h 26,4 17.18.39,20 65.49.11,0 

3i59 A-+-22'» (2*).. 8 37,81 39,17 67.30.53,9 20. 1,8 -t- 28,5 17.26.41,28 67.30.55,0 

32I3A-H24'' 8 40, i3 4», 49 65.37.53, i 20.1,0 -4-26,1 17.31.43,60 65.37.52,8- 

P Ophiuchus 8 42,95 44,32 + 2,10 85.22.56,5 20. 1,9 -4-55,9-24,1 17.38.46,43 85.23.24,8 

32II A-H22'» 8 16, 5o 17,86 67.16.58,5 20. 1,8 -4- 28,2 17-43.19,97 67.16.59,3 

# (centre) 8 28,38 29,91 ii3.35.32,4 20.1,6 -1-179,4 17.50.32,02 ii3.38. 4,9 

8P.0.-o"*,oi 20 20,0 29,2 3.24.12,3 20. 0,5 — 44,5 -25,0 18.3 3.23. 1,4 

Nadir * 221.10.17,1 20. 2,4 

» 221. 10. i5, 3 20. 0,9 



Observateurs E. Vien.net et Oltr.im.vrb. 

C^ = -i- i',83 — o%oio(T — 16*, o). Correction moy. de coll. = — 25", I. 
Juin 23. 

(Bouvier 8 32, 61 33,97+^1,86 75.51.20,7 20. 1,0 -4-39,0-25,1 14. 36. 35, 81 75.51.3-2,7 

109 Vierge 8 22,61 23,99+1,84 87.41.37,7 20. i,5 -h 59,3 -25,2 14.41 -25,83 87.42.9,5 

^(i«r_s) + i™,o5.. 8 49,58 5i,o8 102. 38. 55, 6 20. 3,3 -4-io3,2 14.46.52,92 102.40. 9,2 

2705A-H21" 8 33,41 34,76 69.3.7,9 20.2,1 -4-29,8 14. 52. 36, 60 69.3.9,2 

2775AH-22" 8 36, 3i 37,67 67.36.2,3 20.1,0 -{-28,0 14.57.39,51* 67.36.3,3 

2727 A H- 21* 8 5o,6i 51,96 68.3ji.29,3 20. i ,5 -1-29,2 i5. 3. 53, 80 68.32.3ï,i 

2801 A 4- 22" 8 47,09 48,45 67.19.21,4 20. 1,1 -4-27,7 15.7.50,29 67.19.21,4 

2751 A 4-21" 8 56,36 57,71 68.38.54,2 20.0,8 -h 29,3 i5. 12.59,55 68.38.56,5 

2820A-+-22" 8 29,36 30,72 68.9.35,6 20.0,8 -^ 28,7 15.16.32,56 68.9.37,1 

Observations de Paris, 1904. B.7 
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Noms. 



Passage 
N. observé. 



T. 



Correct. Asc. droile Dist. app. 
Leclurc. Microm. Uéfract. de coll. apparenle. au pôle nord. 



Observatbl'Rs E. Viennrt et Oltrauare. 
CJ, = -+-*", 83 — o*,oi6{T-— 16*", o). Correction moy. de coll. = — -iS*,!. 

Juin 23. , , o , , i p „ h m I o , „ 

2764A-f-2i" 8 5,84 7,19 68.43.34,3 uo. 1,1 -+-29,4 i5.i8. 9,o3 68.43.36,3 

VÏ771 A-^2i" 8 51,71 53,07 68.17.48,6 20, 1,2 4-28,9 i5. -21. 54, 9c 68.17.49,8 

2888 A-h24" 8 7,69 9,o5 65.42.îi8,7 20. 1,0 4- 25,7 i5.3o. 10,88 65.42.27,5 

2798 A -H 21" 8 32,66 3^,01 68.24.31,3 20, ï,6 H- 29,0 15.35.35,84 68.24.32,4 

2877 A -h 22" 8 56,90 58,26 67-59.27,9 20.0,4 4- 28,5 15.39.0,09 67.59.29,6 

29i9A-h24" 8 29,29 3o,65 65.36. i3, 5 20^. 0,2 -f- 25,6 i5. 41. 32, 48 65.36.12,9 

2906 A -+-22" (2').. 8 45,43 46,79 67.55.28,3 2ot 1,1 4-28,4 15.54.48,62 67.55.29,4 

xHercule 8 43,60 44,95 + i;82 72.41.36,0 20.1,4 4- 34,6 -24'5 16. 3.46,78 72.41.43,6 

2885 A -4- 21" 8 40,61 4'.,97 68.12.47,8 20. 0,8 4- 28,8 16. 8. 43, 80 68.i2.5o,o 

X Ophiachus 8 3,59 4,97 + 1,81 87.47.44,6 20. 2,0 4- 59,7-25,2 16.26. 6,80 87.48.16,6 

xOphiuchus 8 6,74 8,10+1, 83 80.28.6,8 20. 1,2 4-46,3-25,216.53.9,92 80.28.25,7 

3046A4-21" 8 19,85 21,20 68,32.41,9 20. 1,7 4-29,3 17, 1,23,02 68,32.43,7 

3092A4-22'* 8 4,93 6,29 67.28.23,8 20. 1,1 4-27,9 17. 6. 8,11 67,28.24^0 

3076A4-21" 8 3,10 4,46 68.19.23,8 20. 1,0 4-29,0 17.11.6,28 68.19.25,6 

3i3o A4-22° 8 5i,6i 52,97 67.43.20,5 20. i,5 4- 28,3 17.18.54,79 67.43.20,7 

3i38A4-22" 8 48, 5o 49,86 67.24.34, r 20. 1,7 4-27,9 17.21.51,68 67.24.33,9 

3ï5o A4-22'* 8 9,06 10,42 67.47- 5,3 20. 0,8 4- 28,4 17.25.12,24 67.47. 6,9 

3i65 A4-22** 8 28, o3 29,39 67.42.43,9 20. 1,6 4-28,3 17.29.31,21 67,42.44,7 

3i63 A4-2I' 8 6,44 7,79 68,52.24,8 20. 1,4 4- 29,7 17.33. 9,60 68,52.27,4 

pOphiuchus 8 43,25 44,62+1,81 85.22.58,3 20. 3, i 4- 55, o -2}, 7 17.38.46,43 85.23.2^,5 

3208 A -1-21" 8 5o,68 5i,94 68. 4.ï7iï 20. 1,5 4-28,7 17.41.53,75 68. 4-17,9 

1^ (centre) 8 18,08 19,61 ii3.35.35,4 20. 3,3 4-176,9 17.50.21,42 ii3.38. 3,i 

8P.0. — o™,oi 20 18,4 27,5 3.24.13,5 20. 2,5 —43,9-26,1 18.3 3.>.3, 1,4 

Nadir 221.10.18,1 20. 3,3 

» 221.10.15,0 20. 0,9 



c;, = 4.i:3i 

Juin 2S. 

X Ophiuchus 8 4,10 

C(i*'-S)+i'",o5.. 8 54, i3 

X Ophiuchus, ..,. ^. 8 7,26 

a Hercule 8 16, q5 



Observateurs Oltrauare et E, Viennet, 
- o',oio (T — l6^ 8), Gorreclioa nnoy. do coll. = 



-^4:9* 



5,47 + i,3i a7,47.4{,5 20, 1,9 4- 59,7 -24,8 16.26 87.48 

55,67 107,47, 6,2 20. 5,5 -+-129,9 16,38.56,98 107.48.44,6 

8,è2 + i,3i 80.28. 7,6 20. 2,0 4- 46,3 -25,0 16.53 80.28 . 

17,40 + i,3o 75.29.42,5 20. 2,4 -+* 38,6 -24,8 17.10 , 7^.29 



Observateurs E, Vibnnkt cl Oltramare. 
Q), = 4- o',85— =o%oio(T— 16*», 3). Correction moy, de coll, = — 24*.9. 

Juin 26. 

xH^cuIe.,., 8 44i6o 45,91 + 0,81 72.41.37,3 20. 2,8 4- 34,7-24,8 16, 3 7i.4i 

2882 A4-2r..,.., 8 i4,oi i5,36 68. 48. 25,3 20. 1,1 4-29,6 16,7.16,21 68.48.27,9 

2893 A-f-ai"-...,. 8 25,33 26,69 68.18,46,6 20. 1,8 4- 29,0 16.11.27,54 68.18.47,8 

2901 A 4- 21" 8 55,78 57,13 68.52, j4, 8 20.0,8 -+-29,7 16.15.57,98 68.52. f7, 8 

X Ophiuchus...,,,. 8 4,5^ 5,89 + 0,89 87,47.45,4 20. 1,0 4-59,8-24,916,26 87.48 
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B.5i 



Noms. 



Passage 
observé. 



T. 



<^r' 



Lecture* 



Correct. Asc. droite Dist. app. 
Microm. Ré/ract. de colL appavonle. au p6le nord. 



Juin 28. 

2726 A -h 21" 8 

2801 A H- 22". 8 

3 Serpent 8 

2821 A-+-22** 8 

2772 A -h 21" 8 

2888 A-t-24° 8 

2867 A -H 22" 8 

a Serpent 8 

2818 A-+-21* 8 

2839 A -h 21° 8 

y. Hercule 8 

2888'A-+-2i« 8 

2951 A -+- 22" 8 

2904 A H- 21" 8 

2937 A -+-7.3" 8 

2944 A ■+-23" 8 

2975 A -+-23" 8 

3o8o A -h 24" 8 

3017 A -h 21" 8 

3io5 A -+-22" 8 

3o88 A4-2r 8 

32o5 A -h 24" 8 

3c58 A-h2i" 8 

P Ophiuchus 8 

325i A -+-25" 8 

$. (centre) r. 8 

8 P. 20 

Tfj Serpent 8 

Nadir 

» 

X Aigle. 8 

3701 A -+-24° 8 

3737 A 4- 21*» 8 

CC'i*— S)-i",i6.. 8 



OnsEnvAtEURS Oltramarb et K. Viennbt, 
: — o%G6— o%oio(T — 17'', o). Correction moy, de coll. = — M'j^- 



37,30 


38*,66 




/ ff 
68, i3. 0,5 


t 
20. 


',4 


-+- 29,0 




h m • 

i5. 3.38,02 


/ n 

68.13. 2,3 


49,55 


50,91 




67.19.20,6 


20. 


1,8 


H- 27,9 




i5. 7.50,27 


67.19.20,8 


'26,44 


27,80 - 


0^62 


8i.4i.46,3 


20. 


2,0 


-H 53,8 - 


-24;4 


"15.10.27,16 


84,42.12,5 


o,36 


«,72 




67.44.30,6 


20. 


1,6 


-H 28,4 




15.17. 1,08 


67.44.31,7 


26,81 


28,17 




68.47.53,5 


20. 


0,9 


-+- 29,7 




15.24.27,53 


68.47.56,7 


9,96 


11,32 




65.42.27,8 


20. 


2,3 


-+- 25,9 




15.30.10,67 


65.42.26,0 


57,44 


58, 80 




68. 1.53,8 


20. 


I,' 


-^ 28,8 




i5. 34.58,15 


68. i.56,o 


33,90 


35,26 - 


o,63 


83.i5.5i,7 


20. 


ï,7 


+ 5l,2 


-24,1 


15.39.34,61 


83.i6.i5,7 


11,98 


14,34 




68.19.29,3 


20. 


1,5 


-♦- 29,1 




15.42.13,69 


68.19.31,2 


21,54 


22,90 




68.3o.35,9 


20. 


0,8 


-+- 29,4 




i5. 55. 22, 25 


68.30.39,0 


46,09 


47,44 - 


0,68 


72.41.33,8 


20. 


1,0 


4- 34,8 


-23,6 


16. 3.46,79 


72.41.42,5 


21,69 


23, o5 




68.34. 1,1 


20. 


1,4 


-^ 29,4 




16. 9.22,40 


68.34. 3,5 


i.,o8 


12,44 




67.34. 4,6 


20. 


0,6 


-h 28,2 




16. 13.11,79 


67.34. 6,5 


i3,84 


l5,20 




68.24. 3,4 


20. 


1,7 


-+- 29,3 




16.17.14,55 


68.24. 5,2 


28,99 


3o,35 




66.51.48,5 


20. 


1,7 


-i- 27,4 




16.23.29,70 


66.51:48,5 


51,69 


53, o5 




66.34.35,6 


20. 


0,9 


H- 27,0 




16.27.52,40 


66.34.35,8 


52, 5o 


53,86 




66.52.58,6 


20. 


1,2 


+ 27,4 




16.37.53,20 


66.52.58,8 


40,28 


41,64 




65.18.53,1 


20. 


2,6 


H- 25,5 




16.50.40,98 


65.i8.5o,3 


36,36 


37,72 




68.31. 0,8 


20. 


1,4 


-t- 29,5 




16.54.37,06 


68.31. 3,3 


2,5o 


3,86 




67.18.55,7 


20. 


1,5 


-+- 28,0 




17,10. 3,20 


67.18.56,3 


32,56 


33,92 




68.29.51,7 


20. 


1,5 


-H 29,5 




17.14.33,26 


68.29.54,1 


36,95 


38, 3i 




65.39.41,0 


20. 


1,7 


-t- 26,0 




17.28.37,65 


65.39.39,5 


58, 41 


59,77 




68. 5i. 14,8 


20. 


2,1 


H- 29,9 




17.31.59,10 


6«.5i.i7,2 


45,79 


47,16- 


0,70 


85.22.56,8 


20. 


2,0 


-+- 55,4 


-24,6 


17.38.46,49 


85.23.24,3 


42,16 


43,52 




64.55.46,7 


20. 


1,5 


H- 25,1 




17.44.42,85 


64.55. U, 8 


27,7» 


29,24 




if3.35.22,7 


20. 


2,2 


-+-178,0 




17.49.28,57 


ii3'.37.53,2 


21,2 


3o,4 




3.24.11,5 


20. 


2,2 


- 44,2 


-25,7 


18. 3 


3.23. 0,0 


22,56 


23,95 - 


0,68 


92.54.30,3 
221.10.17,0 
221.10. i5,o 


20. 
20. 
20. 


1,6 

2,7 
1,0 


-+- 72,3 


-24,8 


18.16.23,28 


92.55.15,1 


11,28 


12,68 - 


0,65 


95. 0.32,3 


20. 


1,6 


4- 78,1 


-24,2 


19. 1.12,00 


95. F.23,0 


54,61 


55,97 


• 


65.26.20,9 


20. 


1,3 


-+- 25,8 




19.12.55,29 


65.26.19,9 


27,64 


29,00 




68.32. 5,9 


20. 


1,8 


-+- 29,6 




19.16.28,32 


68.32. 8,è 


24,74 


26,28 




108. 5.28,0 


20. 


6,6 


-f-i33,5 




19.27.25,60 


108. 7. 9,2 



Observateurs E. Viexnet et Oltramare. 

Cp=— 2',66 — o»,oio(T — 16^2). Correction moy. de coll . = — 26", 1 . 
JuUlet 5. 

xHercuIe 8 47,99 49,4o - 2,68 72.41.35,7 20. 1,8 -+- 34,5 -25,5 16. 3 72.41 

8 Ophiuchas 8 22,55 23,99-2,63 93.26. 2,8 20. 2,0 -+- 72,6-27,0 16. 9 93.26 

X Ophiuchus 8 8,00 9,43-2,67 87.47.44,9 20. 2,1 -f- 59,5 -25,8 16.26 87.48 

3iooA-+-25" 8 54, 3i 55,73 65. 2. 2,0 20. 0,7 H- 24,9 16.29.53,07 65. 1.59,3 

2957A-+-21" 8 7,49 8,90 68.40.27,3 20.1,2 -h 29,3 16.35.6,24 68.40.28,4 

2970 A-h2i*(i").. 8 22,29 23,70 68.i3.i5,i 20. 1,2 4-28,7 16. 38. 21, 0.4 68,i3.i5,2 

2994 A -h 23" 8 18,99 20,41 66.i6.3i,6 ao. 0,2 -+-26,4 16.42.17,74 66.i6.3o,6 

3o25A-h22" 8 20,69 22,11 67.14.45,8 20.1,1 -1-27,5 16.46.19,44 67.14.44,8 

3o34A-»-22" 8 6,3o 7,72 67,26.50,8 20, i, 3 -+-27,8 i6.5o, 5,o5 67.26.^0,1 



B.52 



GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN. - 1904. 



Noms. 



Passage 
N. observé. T. 



Cp- 



Lecture. 



Correct. Asc. droite Dist. app. 
Microm. Réfract. decoll. apparente. aupôlcnord. 



Observateurs E. Vienxet et Oltramahe. 
C',, = — 2",66 — o%oio(T--i6'',2). Correction moy. de coll. = — 26', i. 



Juillet 5. 

3037A-+-22" 8 40,34 41,75 

3o5i A -+-22*» 8 3i,48 32,89 

3073 A H- 22" 8 18, o3 19,44 

3i35A-h24" 8 26,94 28,36 

3071 A 4- 21" 8 49,48 60,89 

3088A-+-21" 8 34,60 36, 01 

3109A-+-21" ... 8 3o,o6 3i,47 

3l4i A-i-22" 8 35,94 37,35 



/ n 

68. 3.i5,3 


i 
20. 


p 
1,0 


-1- 28*5 


h m t 
16. W. 39,08 


/ n 

68. 3.i5,3 


68. o.5o,i 


20. 


0,7 


-+- 28,5 


16. 58. 3o, 22 


68. o.5o,7 


67.46.57,3 


20. 


0,8 


-t- 28,2 


17. 2.16,77 


67.46.57,7 


65.45.41,1 


20. 


1,0 


-\- 25,8 


17. 6.25,69 


65.45.38,7 


69. 2.22,0 


20. 


1,4 


-+- îi9,8 


17. 9.48,22 


69. 2,25,6 


68.29.52,2 


20. 


.,3 


H- 29,1 


17.14.33,34 


68.29.52,8 


68.57.32,8 


20. 


0,8 


-^ n^l 


17.18.28,80 


68.57.34,9 


67,29.34,3 


20. 


ï,l 


-+- 27,9 


17.22.34,68 


67.29.33,7 



jQillet 7. 

a Serpent 8 

X Hercule 8 

8 Ophiuchus 8 

2951 A-t- 22" 8 

2907 A -h 21* — . .. 8 

2937 A-t-23" 8 

2943 A -h 23» 8 

2994 A H- 22» 8 

2963 A -h 21" 8 

2980 A 4- 21" 8 

3o68 A -h 24° 8 

3oo4 A H- 21" 8 

3o4i A -h 22" 8 

3o6a A -h 22" 8 

3082 A -h 22" 8 

3o66A-h2i" 8 

3082 A-+-2r 8 

3109 A4-21" 8 

3 120 A -h 23" 8 

3i5o A4- 21" 8 

P Ophiuchus 8 

]^ (centre) 8 

8 P.O. — o"», 02 20 

T^ Serpent 8 

3357 A 4- 22" 8 

3385 A 4- 22" 8 

3478 A 4- 21" 8 

3432 A 4- 22" 8 

3449 A 4- 22" 8 

3477 A 4- 22" 8 

3571 A4-21" 8 

X Aigle 8 

Nadir 

» 



Observateurs Oltramare et E. Viennrt. 
= — 3', 12 — o%oio(T — i7\i). Correction moy. de coll. = — 27", 6. 



36,26 


37,68 - 3;ïo 


83.15.54,7 


20. 


1,8 


4- 5o,3 


^2y , l 


15.39.34,57 


83.16.14,6 


48,45 


49,86- 3,i5 


72.41.37,0 


•20. 


«,7 


H- 34,2 


-îi6,9 


16. 3.46,75 


72.41.41,3 


23, o5 


24,49 - 3,14 


93.26. 4,5 


20. 


2,2 


-H 7«,9 


-27,8 


16. 9.21,38 


93.26.45,5 


i3,46 


î4,87 , 


67.34. 7,4 


20. 


2,1 


-*- 27,7 




16.13.11,76 


67.34. 4,2 


36,99 


38, 40 


68. 6.57,6 


20. 


1,6 


4. 28,4 




16.17.35,29 


68. 6.55,8. 


3i,35 


32,76 


66.51.49,8 


20. 


1,3 


4- 26,8 




16.23.29,65 


66.51.46,5 


20,16 


21,57 


66. 3o. 6,4 


20. 


1,5 


4- 26,4 




16.27.18,46 


66. 3o. 2,4 


24,48 


25,89 


68. 0.37,9 


20. 


2,0 


4- 28,2 




16.32.22,78 


68. 0.35,3 


26,69 


28,10 


68.41.37,3 


20. 


i,a 


4- 29,1 




16.36.24,98 


68.41.36,7 


57,60 


59,01 


68.55.25,4 


20. 


1,3 


.-+- 29,4 




16.40.55,89 


68.55.24,9 


41,73 


43,14 


65. 9.53,5 


20. 


1,2 


-+- 24,9 




16.47.40,02 


65. 9.48,6 


a, 89 


4,3o 


68.28.37,1 


20. 


1,6 


4- 28,8 




16. 5i. 1,18 


68.28.35,4 


58,68 


60,09 


67.58. 4,4 


20. 


1,8 


H- 28,2 




16.55.56,97 


67.58. 1,9 


10,76 


12,17 


67.37.28,8 


20. 


2,0 


4- 27,8 




17. 0. 9,o5 


67.37.25,6 


53,78 


55,19 


67.57. 4,4 


20. 


1,8 


4- 28,2 




17. 3.52,07 


67.57. 2,1 


3i,65 


33,06 


68.40.35,8 


20. 


1,6 


4- 29,1 




17. 8.29,94 


68.40.34,7 


55,61 


57,02 


68.12.37,2 


20. 


»,o 


4- 28,6 




17.12.53,90 


68.12.36,0 


3o,48 


31,89 


68.57.35,6 


20. 


2,0 


H- 29,5 




17.18.28,77 


68.57.34,7 


16,19 


17,60 


66.3o.5a,4 


20. 


0,9 


4- 26,5 




17.23.14,48 


66. 3o. 49,1 


53,24 


54,65 


68. 2,45,0 


20. 


1,5 


4- 28,4 




17.28.51,53 


68. 2.43,2 


48,14 


49,56 - 3,07 


85.22.59,1 


20. 


ï,9 


4- 54,5 


-27,5 


17.38.46,43 


85.23.22,8 


58, 04 


59,62 


II3.35. 8,0 


20. 


^,9 


H-i74,8 




17.47.56,49 


113.37.31,5 


22,2 


32,2 


3.24. 9,6 


20. 


1,7 


- 43,5 


-^7,7 


18. 3 


3.22.56,2 


25, o3 


26,47 -3,14 


92.54.33,7 


20. 


1,6 


4- 71,' 


-28,0 


18.16.23,34 


92.55.14,2 


27,25 


28,66 


67. 7.11,2 


20. 


1,6 


4- 27,3 




18.21.25,53 


67. 7- 8,1. 


58,48 


59,89 


67.16.58,2 


20. 


i,a 


4- 27,5 




18.25.56,76 


67,16.55,6 


2,26 


3,67 


68.52.27,1 


20. 


î,i 


+ 29,5 




18. 3o. 0,54 


68.52.27,1 


58,71 


60,12 


67.41.51,8 


20. 


1,1 


4- 28,1 




18.33.56,99 


67.41.50,1 


5i,8i 


53,22 


67. 5. 2,3 


20. 


1,1 


4- 27,3 




18.37.50,08 


67. 4.58,5 


58,79 


60,20 


67. 6. 5,6 


20. 


1,8 


-+- 27,4 




18.41.57,06 


67, 6. 2,3 


43,09 


44, 5o 


68.14.28,2 


20. 


1,8 


4- 28,8 




18.46.41,36 


68.14.26,4 


i3,79 


i5,24 - 3,11 


95. 0.36,5 
221.10.17,9 
221. io. 20, 3 


20, 
20. 
20. 


1,9 
0,6 
2,8 


-+- 76,9 


-^7,9 


19. 1.12,10 


95. 1.22,6 



GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN. — 1904. 



B.53 



Noms. 



Passage 
N. observé. T. 



c,- 



Correct. Asc. droite Dist. app. 
Leclure. Microm. Réfract. de coll. apparente. au pôle nord. 



Observateurs ë. Viennet et Oltramare. 
C^, = ■— 3*, 35 — o% oio( T — i;", 3 ). Correction moy.- de coll. = — 29% 2. 



Juillet 8. 

X Hercule 8 

2882 A -4- 21° 8 

8 Ophiachus 8 

2893 A-*- 21" 8 

2959 A H- 22*» 8 

X Ophiuchus 8 



2994 A- 
2966 A 
2994 A • 
2999 A • 

3091 A 
3d4i A- 
3o54 A ■ 
3o48 A - 

3092 A- 
3067 A ■ 
3082 A - 
3i23 A- 



- 22'. 
-2I«. 
•23°. 

-2r. 

•24°. 

- 22». 

-a2*. 

-2I\ 

-22". 
-21». 
-21». 
■ 22". 



^Ophiuchus 8 

9 (centre) 8 

P.O. — o"",o2 20 

3319 A.-h22* 8 

tj Serpent... 8 

3419 A-h2i" 8 

38i4 A -+-20» 8 

3477 A -f- 21» 8 

3434 A -H 22" 8 

3906 A -1-20" 8 

355oA-^2i" 8 

3563 A-+-21" 8 

3634A-H2I" 8 

X Aigle 8 

Nadir 



48,65 
18,08 
23,26 
29,45 
47,95 

8,64 
24,80 
40, 3i 
19,66 
•42,84 
3i,45 
58,96 

9,33 

17,69 
10,04 
34,36 
55,89 
57, 3i 
48,38 
48, 5o 

21,3 

4o,35 
25,26 
53,91 
51,09 
54,38 
18,61 

5i,i9 
35,89 
19,43 
16,08 
14,06 



5o,o6 

19,49 
24,70 
3o,86 
49,36 
10,07 
•26,21 
41,72 
21 ,08 
44,25 
32,87 
60,37 
10,75 
19,10 
11,45 
35r,77 
57,30 
58,73 
49,80 
50,09 
3i,3 

41,76 
26,70 
55,32 
52, 5o 

55,79 
20,02 
52,60 
37,30 
20, 8{ 

«7,49 
i5,5i 



- 3,36 

- 3,35 

- 3,32 



3,3r 



- 3,36 



3,37 



* o 

72. 

68 
93. 
68. 
67. 

87 
68 
68. 
66. 
68. 
65. 
67 
67 
68. 
67. 
68. 
68. 
67. 
85. 
ii3. 
3 
67. 
92. 
68. 

69. 
68. 
67. 

69 
68 
68. 

68. 

95 
221 
221 



41.37,8 
48.27,6 
26. 6,3 
18.48,6 

57.34,4 
47.47,3 

0.39,2 
47.31,4 

6.34,3 
40. 4,5 
33.5i,2 
58. 5,1 
a3.47,7 

9-39,9 
28.24,7 
45.38,7 

12.38,2 

3.45,7 

23. 1,0 

35. 8,5 

24.10,4 

58.38,3 

54.42,0 

5i. 5,8 

o.38,4 

14.36,4 

32.36,o 

5.47,0 

6.47,4 

47.25,5 

37- 9,5 
0.37,8 
10.21 ,9 
10.19,2 



20. 1,7 

20. 1,4 

20. 2,2 

20. 1^0 -+- 

20. 0,9 -t- 

20. 1,3 -h 

20. 1,0 -h 

20. 1,0 -+- 

20. 1,0 -♦- 

20. 0,9 -+- 

20. 0,0 -+- 

20. 

20. 

20. 

20. 

20. 

20. 

20. 

20. 

20. 

20. 

20. 



0,9 
0,1 

0,9 
>,ï 
»,a 
0,8 
1,6 

2,2 

3,0 
1,2 
1,8 

20. 7,6 

20. 0,3 

20. 

20. 

20. 

20. 

2t). 
20. 
20. 
20. 



0,3 
1,3 
0,8 
>,2 

Ï,I 
1,0 

',9 



-27,8 
-^9,5 

-28,8 



■+- 34,1 

-+- 29,1 

-+■ 71,7 
28,5 

-t- 28,1 

-h 58,9 

-h 28,2 

-+- 29,2 

-♦- 26,1 

-+- 29,0 

-+- 25,3 

H- 28,2 

-f- 27,5 

-+- 28,4 

-f- 27,6 

H- 29j2 
-H 28,5 

-♦- 27,1 
-H 54,4 
■+-174,6 
- 43,4 
H- 28,3 
-+■ 70,9 

-+- ^9,4 
-h 29,6 
-+- 28,7 
H- a7,8 
■+■ ^9,7 
-h 28,5 

-^ 29,4 
-+- 29,2 
H- 76.7 -29;^ 



-29, ï 



-29,5 
-3o,2 



3.46,72 
7.16,15 

9.21,36 
11.27,52 
17.46,02 
26. 6,73 
32.22,87 
37.38,38 
42.17,74 
49.40,90 
52.29,52 
55.57,02 
59. 7,40 
2.15,75 
6. 8,10 
8.32,42 
12.53,95 
i5.55,38 
38.46,45 
47.46,74 
3 

11.38,40 
16.23,34 
20. 5i ,96 

25.49,14 
29.52,43 
3{. 16,66 
38.49,24 
41.33,94 
45.17,48 
57.14,12 
1.12,14 



72.41.40,4 
68.48.25,1 
93.26.45,5 
68.18.45,7 
67.57.31,1 
87.48.14,4 
68. o.36,i 
68.47.29,6 
66.16.28,9 
68.40. 2,4 
65.33.46,1 
67.58. 1,8 
67.23.44,5 

68. 9.37,0 
67.28.20,7 
68.45.36,6 
68.12.35,8 

67. 3.40,6 
85.23.22,7 

113.37.30,0 

3.22.56, I 

67.58.34,3 

92.55.14,7 
68. 5i. 4,8 

69. 0.37,6 
68.14.33,4 
67.32.32,8 
69. 5.45,4 

68. 6.44,6 
68.47.23,8 
68.37. 7,6 
95, 1.22, 9. 



20. 3,1 
20. 0,2 



JaiUet 11. 

V} Ophiuchus 8 

3070 A -H 21° 8 

d'Hercule 8 

3i58 A H- 22» 8 

3i57 A-h2i«(i'«).. 8 

P Ophiuchus 8 

3227 A H- 22" 8 

3237 A4-'i2" . 8 



Odsrrvatbirs F. Boquet et Brandicourt. 
— 3»,99 — o',oo6(T— I7^6). Correclion moy. de coll. = — 29^,6. 



57,83 59,19-4,00 105.34.56,8 20.4,5 



38.58 39,92 

8,9Î 10,33 - 3,89 

3o,5o 3i,84 

58.59 59,92 
49,22 5o,53 - 4,04 
5i,oo 52,34 
54,o5 55,39 



68.27.14,0 20. 0,6 

57.24.29,6 19.58,1 

67. 3. 4,0 20. 1,2 

68.56.23,9 20. 1,9 

85.23. 2,5 20. 3,4 

67.39.15,9 20. 1,4 

67.31. 7,6 20. 0,9 



-+-114,5-29,9 17. 4-55, 20 io5.36.!6,i 

H- 28,4 17, 9.35,93" 68.27.10,2 

-{- 16,1 -28,3 17.17. 6,34 57.2}. 17,0 

-f- 26,8 17.26.9.7,85 67. 2.59,1 

-t- 29,0 17.31.55,93 68.56.20,2 

-H 53,6 -29,5 17.38.46,54 85.23.22,3 

-+- 27,5 17. 46.48, 35 6^.39.11,2 

-+- 27,3 17.51.51,^0 67.31. 2,9 



B.54 GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN. - 1904. 

Passage Correct. Asc. droite Disl.app. 

Noms. N, observé. T. C^. Lecture. Microm. Héfract. decoll. apparente. au pôle nord. 

Observateurs F. Boquet et Brandicourt. 
CJ, = — 3",99 — o',oo6(ï — ï7*',6). Correction moy. de coll. =— 29',6. 

Juillet 11. ^ ^ ^ ^ 

Tj Serpent 8 26,0} 27,36 - 4,0a 92.54'.38'6 20.3% -1- 69",9 -3o'',7 18. i6?23*37 92!55'.i4'5 

3459A-+-2IO 8 17,54 i8;88 68.11.45,9 20.2,3+28,2 18.26.14,88 68.11.40,7 

3582A-h2i* 8 i5,75 17,09 68.41. i5,d* 20. 0,9 h- 28,8 18.48.13,09 .68.41.1^,1 

Cî, = — ia',56~o',oo6(T — i8\r). Correction mov. de coll.»— 3o',7. 
Juillet 15. 

2999A-h2i" 8 52, o3 53,37 68.40.5,7 20.2,2 H- 28,5 16.49.40,83 68.40. o,3 

^"^'•«^"ïe 8 50,39 r>i, 77 -12,49 58.55.56,4 20.0,7 H- 17, 5 -3o, 4 16. 56. 89,23 58. 55. 41, 4 

3037A-H21" 8 28,34 29,88 68.9.55,9 20.0,1 -h 27,9 17.0.17,34 .68.9.51,8 

3o53A-h2r 8 18,24 19,57 68.53.22,1 20.0,1 -h 28,8 17.4.7,03 68.53.19,4 

3o59A-h9:i" 8 37,84 39,18 68.39.51,0 20.5,1 H- 28,5 17.6.26,64 68.39.42,7 

3io4A-f-22° 4 50,17 5i,5i 67.53.24,7 20.6,8 -+-27,6 17.9.38,97 67.53.13,8 

"'•ïîercule 8 17,59 18,98-12,57 57.24.31,7 19.58,1 h- 16,0 -3», o 17.17. 6,43 57.24.17,8 

3i33 A-h22" 8 58,64 ^9,98 67.59.24,4 20. i, 5 H- 27,7 17.19.47,43 67.59.18,8 

3i24A-h2io 7 16,22 17,56 68.u.5o,i 19.59,3 -h 28,0 17.23.5,01 68.11.46,6 

3I43A + 2I" 8 14,04 15,37 68.54.7,8 20. 1,6 H- 28,8 17.27.2,82 68.54.3,4 

a Opbiuchus 8 42,65 43,96-12,70 77.21.50,4 19.57,6 H- 40,1 -3l ,0 i7.3o.3i,4i 77.22.0,7 

3170 A-H2r 8 14,19 i5,52 69. I. 9,1 20. 1,7 -+-29,0 17.34. 2,97 69. I. 4,5 

3i88Ah-2i- 8 56,72 58, 06 17.37.45,51 68. a6 

* (^^^nlre) 4 5o,94 52,36 ii3.35. 7,0 20.11,9 -m7i,i 17.46.39,81 113.37.14,6 

3237A-+-22" 8 2,67 4,01 67.31.7,3 20.0,6 +27,2 I7.5i.5i,56 67.31.1,9 

3280 A H- 21- (i-^*).. 4 39,56 40,90 68.24.5,1 20.0,3 -H 28,3 17.57.28,35 68.24.1,3 

3280 A -h 21" (2').. 4 39,84 41,18 68.24.5,1 20.2,3 4-28,3 17.57.28,63 68.23.59,3 

8P.0.4-o™,34 20 28,3 39,9 3.24.9,4 20.2,0 ^.. 4-2,5 -3o, 7 18. 3 3.22.53,8 

336i A-h2i"....,. 8 11,42 12,75 68.8.19,0 20.1^7 4- 2a,o 18.11.0,20 68.8.13,5 

3729A-h20" 8 o,65 1,98 69.4.37,6 20.1,3 4-29,1 18. 14. 49,43 69.4.33,8 

3760A4-20" 8 4,34 5,67 69.4.54,5 20,1,4 +^9,1 18.18.53,12 69.4.50,6 

3358A4-22" 8 40,09 41,43 67.20.42,8 ao. i,5 4-27,0 18.21.28,88 67.20.36,2 

3459A4-21" 8 26,15 27,49 68.11.46,4 20.2,2 4-28,0 18.26.14,94 68.11.40,1 

^^^g^® 8 53,60 54,91-12,54 87. 3.58,9 ao. 3,o 4- 56,6 -3o, 3 19.20.42,35 87. 4.20,9 

P*Cyg"® 8 4^95 6, 3i -12,47 62.14.28,2 20.0,9 4-21,2-30,719.26.53,75 62.14.16,8 

Nadirài9Mo'" 221.10.24,4 20.5,0 • 

* 221. 10. 20, i 20. 0,8 

C/i = — o%73 — o',oo6(T — i8'',o). Correction moy. de coll. = — 28',!. 
Juillet 19. 

; Hercule 7 41,53 42,91-0,75 58. i3. 21,1 20.0,6 4-16,8-27,916.37.42,19 58.i3. 8,4 

3002A4-21" 8 48,72 5o,o5 68.53.0,7 20.1,6 4-28,8 16.50.49,33 68.52.59,1 

3o37A4-22'> 6 38,36 39,70 68,3.25,8 20.10,7 4-27,8 16. 53. 38,98 68. 3.i3,9 

3037A4-21" 8 i6,64 17,98 68.9.56,8 20.3,4 4-28,0 17.0.17,26 68.9.52,2 

3o53A4-2i" 8 6,39 7,72 68.53.20,2 20.2,1 4-28,9 17.4.7,00 68.53. 18,1 

3o63 A4-2i"(i"').. 8 1,43 2,77 68.39.6,9 20.0,5 4-28,6 17.8.2,05 68.39.6,1 

*"®'*^"*® 8 18,08 19,39-0,74 75.29.44,2 20.3,1 4-37,5-28,917.10.18,66 75.29.49,3 

II' Hercule 8 5,68 7,07-0,69 57.24.33,1 20.3,7 +16,0-27,817.17.6,34 67.24.16,3 

3I36A4-22" 8 19,34 20,68 67.28.13,8 20.0,7 4-27,2 17.21.19,85 67.28.11,2 

3134A4-21" 6 28,33 29,67 68.14.7,5 20.0,6 4-28,1 17.24x28,94 68.14.5,9 



GRAND INSTRyMEiNT MÉRIDIEN. - 1904. 



B.55 



Noms. 



Passage 
N. observé. 



T. 



Leclurc. 



Mtcrom. 



Correct. Asc. droite Dist. app. 
Réfract. de coll. apparenlc. au p61c nord. 



Observateurs F. Boquet et Brandicoirt. 
CJ,= — o',73 — o',oo6(T— ^8^o). Correction moy. de coll. = — 28',i. ' 

Juillet 19. . ^ ^ o , „ % p • „ h m s o , n 

3i46A-4-2i" 8 8,oo 9,34 es.^^'.isly 20. 2,5 h- 28*6 17.28.8,61 68.39.45^8 

a Ophiuchus g 3o,75 32,06-0^82 77.21.49,0 20. 0,1 -+- 40,2-27^7 f7.3o.3i,33 77.21.59,4 

3170A-+-21'* 8 2,37 3,70 69. I. 6,0 20. 2,2 ■+■ 29,1 17-34. ^,97 69. I. 3,6 

3i88A-+-2r» 8 44,90 46,24 68.26.40,4 20.1,5 H- 28,4 17.37.45,51 68.26.37,8 

32o8Ah-2I" 8 53,14 54,48 • 68.4.14,4 20.0,7 H- 27,9 17.41.53,75 68.4.1^,4 

$ 8 3^,39 4,81 n3. 34. 42,9 20. 4.0 +171,5 17 46. 4,08 113.37. 1,5 

3237AH-22" 8 5o,82 52, 16 .67.31.4,0 20.0,7 4-27,3 I7.5i.5i,43 67.31. 1,2 

325oAh-22' 8 39,10 40,44 67.55.14,5 20. -3, 4 -h 27,8 17.55.39,71 67.55.9,9 

oP.O. — o'",33 20 14,9 26,5 3.24.10,0 20.5,7 —42,7-28,518.3 3.22.53,1 

33J7 A-H2C'» 6 14,47 i5,8i 68. 8.36,8 20. 2,7 -h 28,0 18. 9.i5,o8 68. 8.33,o 

3715 A -1-20'' 68.59.20,8 20. 1,1 -H 29,1 18.12 68.59.19,8 

3388 A-+-21» 8 14,35 i5,68 68.57-52,5 20. 1,9 -+- 29,0 18.16.14,95 68.57.5o,8 

3358 A -f- 22° 6 28,29 29,63 67.20.39,0 20. i,3 -+-27,1 18.21.28,90 67.20.35,2 

3456A-f-2i' « 49,78 5i,i2 68. 2.56,3 20. 0,8 -h 27,9 18. 25. 5o, 39 68.2.54,5 

3494 A -^ 21* 5 35,46 36, 80 67.58.9,5 20.3,7 -^27,9 18.32.36,07 67.58.4,6 

3457 A-!-22" 8 1,07 a,4i 67.15. 1,2 20. 1,1 -h 27,0 18.39. 1,68 67.14.57,7 

3472A-h22" 4 55,82 57,16 67.32.6,3 20.7,2 -f- 27,3 18.40.56,43 67.31.56,7 

3494 A -i- 22" 6 34,76 36,10 67. 9. 8,5 20. 0,7 -h 26,9 18.45.35,37 67. 9. 5,4 

3587A-4-21" 8 51,57 52,91 68.39.24,6 20.3,1 -4-28,7 18.48.52,18 68.39.21,'?. 

3535 A -^22« 8 1,97 3,3f • 67.18.53,3 20.2,9 ^-î^7,I 18.53.2,57 67.18.48,3 

X Aigle 6 46, o3 47,26-0,71 97.13.20,7 20. i,3 h- 81,9 -28,7 19.31.46,62 97.14.12,3 

aAigle 6 8,24 9,55-0,67 81. 22. 34, 3 20. 1,9 -h 46,7-27,0 19.46. 8,81 81.22.50,0 

Nadir à 20** o*" 221.10.26,1 20. 8,5 

221.10.20,4 10. 2,9 

C^ = — o*,66— o',oo6(T— 15^7). Correction moy. de coll. = — 26', 4. 
JniUet 21. 

C(i"— S)-M*',o8. 8 48,43 49,82 104.39.29,2 20. 5,6 H-110,4 i5.25 104.40 

«Serpent.... 8 33,85 35, 11 - 0,66 83.ï5.53,5 20.2,0 -+-50,0-26,415.39 83. 16 

CJ, = — o',8o — b',oo6(T — I6^9). Correction moy. de coll. = — 26*, 1. 

Juillet 22. • ' 

C(i''— S)-hi'',09. 8 16,22 17,63 107. 4.22,8 20. 5,8 -1-123,0 16.21. 16, 83 107. 5.53,o 

^Hercule 8 7,23 8,5o - o,83 68.17.51,8 20.2,3 -i- 28,4 -25,4 16.26. 7,70 68.17.51,0 

3oooA-h22'» 8 17,60 18,87 67.47.56,9 20. 1,4 -4-27,8 j6. 35. 18,07 67.47.56,3 

3oioA-t-22" 8 57,78 59,06 67.25.59,0 20. 0,7 -4-27,3 16.39.58,26 67.25.57,9 

3002A-4-2I'» 8 48,79 5o,o6 68.52.59,8 20. 2-, 6 -4-29,1 16.50.49,26 68.52.59,5 

X Ophiuchus 8 9,45 10,71 - ^'87 80.28. 8,4 20. 4,5 H- 45,3 -26,5 16. 53. 9,91 80.28.21,9 

eHercule 8 38,65 39,96-0,76 58.55.5i,3 20. 1,2 -4-17,7-26,216.56.39,16 58.55.4o,5 

3o35A-4-2i» 8* 54,03 55, 3o 68.58.5o,9 20.2,0 -4-29,2 16. 59. 54, 5o 68.58.5i,2 

3077 A-l-22" 8 59,37 60,64 67.47. 5,1 20. 4,8 -f- 27,8 17. 2.59,84 67.47. 0,5 

3059A-4-21" 8 26,19 27,46 68.39.42,3 20.1,5 4-28,8 17.6.26,66 68.39.42,5 

3070A-+-21" 8 35,41 36,71 68.27.9,6 20. 1,7 -f- 28,f> 17.9.35,91 68.27.8,9 

77 Hercule 6 43,83 45,20-0,76 53. 4.^9,2 20. 3,4 -+- 11,7-26,2 17.11.44,40 53. 4.4o»8 

3i09A-*-2i" 8 28, i5 29,42 68.57.33,1 20.3,0 -4-29,2 17.18.28,62 68.57.32,5 

3i5oA-h22" 8 11,65 12,92 67.47. ^,3 20. 1,1 -+-27,8 17.25.12,12 67.47. i,3 

3i65A-H22" 8 3o,6o 31,8- 67.42.39,8 20. 1,4 -4-27,7 17.29.31,07 67.42.38, i 



B.56. 



GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN. — 1904. 



Noms. 



Passage 
N. observé. 



Correct. Asc. droite Disl. app. 
Lecture. Microm. Réfract. dccoll. apparente. au pôle nord. 



Observateurs F. Doquet el Brandicourt. 
C), = — o", 80 — 0", 006(1 — 16", 9). Correction moy. de coll. 

J^let 22. . . . o , „ t p . 

3i57 A-t-2i»(i").. 8 55,55 56,8a 68.56,17,7 ^0.1,9 4- 29,2 

âi75 A-{-2i" 8 47, >3 48,40 68.42.27,9 20.2,2 -f- 28,9 

3i88A-+-2i° 8 44,97 46,24 68.26.36,5 20.0,9 -^ 28,6 

3205A-H22" 8 27,59 28,86 67.37.53,1 20.2,1 +27,6 

* (centre) 8 37,99 39,39 113.34.29,8 20. 2,6r 4-172,8 



= — 26',I. 



h m I 
17.31.56,62 

17.34.47,60 

17.37.45,44 

i7.4i.'>-8,o6 



68.56.17,7 
68.4*2.27,1 
68.26.36,7 
67.37.50,9 



17.45.38,58 113.36.53,2 



JniUet 28. 

it Hercule 8 

w Hercule 8 

3i33 A-f-22" 8 

3i34 A-t-2i" 8 

3i58 A -h 22» 8 

3i57 A4-2i°(i'^).. 8 

3175 A4-2r 8 

3189 A-l-2r 8 

3208 A H- 21* 8 

3209 A-i-2:* 8 

3222 A -h 22** 8 

3249 A-+-ai* 8 

3269 A -4-21" 8 

3637 A H- 20° 8 

8 P.0.H-o'",o6 20 

3358 A -h 24" 8 

3715 A-hio** 8 

3729 A H- 20° 8 

3400 A -h 21* 8 

3425 A-+-2I* 8 

3456 A-har 8 

3483 A-h2i" 8 

Véga. 8 

353i A-+-ai» 8 

3472 Ah-22'» 8 

p» Lyre 8 

Nadir à 19** 25" 

» % . • . . 

fx Verseau 6 

32 Petit Renard 4 



= — 3',6i — o*,oo6(T — 18*',9). Correction naoy. de coll. = — 23', 4. 



46,53 


47.9'i - 


3;56 


53. 4.53,3 


20. 


1,4 


-^ ",9 


-23:7 


17. H. 44, 3a 


53. 4.39,8 


8,49 


9,86- 


3,58 


57.24.24,6 


ao. 


1,7 


-H 16,4 


-23,4 


17.17. 6,26 


57.24.14,9 


49,64 


50,98 




67.59.13,6 


20. 


0,8 


4- 28,3 




17.19.47,38 


•67.59.16,9 


3i,i9 


32,53 




.68.13.58,7 


'9. 


58,6 


■+- 28,8 




17.24.28,93 


68.14. 4,6 


3o,o3 


3i,38 




67. 2.55,5 


20. 


3,2 


H- 27,4 




17.26.27,78 


67. 2.55,5 


58,19 


59,53 




68.56.12,9 


20. 


1,6 


-^ 9.9,7 




17.31.55,93 


68.56.16,3 


49.74 


5i,p8 




68.42.23,8 


20. 


',9 


-t- 29,4 




17-34.47,48 


68.42.26,4 


54,18 


55,52 




68.49. 4,3 


20. 


0,5 


H- 29,6 




17.37.51,92 


68.49. 9.3 


55,80 


57,14 




68. 4. 7,8 


20. 


0,5 


H- 28,7 




17.41.53,54 


68. 4.11,6 


56,9» 


58,36 




68. 4. 7,8 


"9. 


40,5 


-h 28,6 




17.41.54,66 


68. 4.3i,5 


0,75 


«,«9 




67.46.39,7 


20. 


3,7 


-H 28,3 




17.45.58,49 


67.46.39,4- 


4,94 


6,28 




68.22. 1,0 


20. 


i,ï 


4- 29,0 




17.51. 2,68 


68.22. 3,9 


4,93 


6,27 




68.39.39,9 


19. 


59,4 


-H 29,4' 




17.54. a, 67 


68.39.45,5 


11,63 


12,97 




69. 3.14,2 


20. 


1,6 


-+- îï9,9 




17.57. 9,37 


69. 3.18,5 


»7.' 


26,4 




3.24. 8,9 


20. 


12,3 


- 43,8 


-22,1 


18. 3 


3.22.49,1 


40,24 


41,59 




65.34. 7,2 


20. 


4,1 


4- 25,7 




18. 8.37,98 


.65.34. 4,5 


8,.4 


9,48 




68.59.13,5 


20. 


0,7 


-h 29,8 




18.1a. 5,87 


68.69.18,4 


5i,83 


53,17 




69. 4.28,6 


20. 


3,1 


-+- ^9,9 




18.14.49,56 


69. 4.3i,2 


48,74 


5o,o8 




68.31.55,7 


20. 


0,5 


-+- 29,3 




18.17.46,47 


68.31.59,6 


3o,77 


32,1. 




68. 0.54,8 


20. 


0,9 


H- 28,6 




i8.ai.a8,5o 


68. 0.57,7 


5a, 89 


54,23 




68. 2.5o,i 


20. 


1,6 


-f- 28,7 




18. 25.^, 6a 


68. 2.53,1 


46,75 


48,09 




68.35. 2,1 


20. 


0,5 


4-29,3 




18.30.44,48 


68.35. 6,5 


46, 18 


47,58 - 


3,58 


5i. 18. 18,6 


20. 


3,6 


4- 10,1 


-23,1 


18.33.43,97 


5i.i8. 1,3 


5,82 


7,16 


• 


68. 3i. 56,1 


20. 


3,4 


-^ ^9,3 




18.39. 3,55 


68.31.57,0 


58,83 


60,18 




67.31.53,9 


20. 


1,3 


4- 28,0 




18.40.56,57 


67.31.55,6 


37,1a 


38,49 - 


3,61 


56.44.47,0 
221. 10. i5, 5 
221. 10. i3, 6 


20. 
20. 
20. 


0,9 
2,7 
0,8 


4- i5,8 


-23,4 


18.46.34,88 


56.44.37,4 


33,82 


35,25 - 


3,63 


99.17.21,7 


20. 


10,2 


-+- 91,1 


-23,1 


ao. 47.31, 63 


99.20.18,3 


33, 5i 


34,87 - 


3,68. 


6a.i8.i3,7 


20. 


0,2 


■t- 21,9 


-23,9 ' 


io.5o.3i,25 


62.18.11,5 



Observations faites à TobII et à roreille. 
C; = — 3',4i — o',oo6(T— 2i\i). 

61 1 Cygne 5i.43.32,2 2o.i3,2 4- 10,6-24,1 21. 2 5i.43. 5,9 

6iî Cygne 5i.43.32,2 19.58,7 4-10,6 ai a 5i.43.ao,3 

î Cygne 8 66,17 57,53 - 3, 41 60.9.53,3 ao. 3,î 4-19,5-23,421.8 60.9.44,7 

C(2*— S) — 1'",09. 8 55, i4 56,63 102. 4.14, 5 20. 18, 5 4-101,6 21.41 102. 5 i3,i 



GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN. — 1904. 



B.57 



Noms. 



Passage 
N. observé. T. 



Lecture. 



Correct. Asc. droite Oist. app. 
Microm. Réfract. de coll. apparente. au pôle nord. 



Observations faites au chronographe. 

Observateurs F. Boquet et Brandicourt. 

Cp = 4- o', 22. Correction moy . de coll. = — 23', 6. 



Jaillet 29. 

3767 A -h 22» 8 

Y Aigle 8 

3833 A -4- 42° 8 

4027 A-h2r 8 

3918 A -h 22* 8 

Aigle 8 

4109 A-i-2i* 8 

4i32 A ■+■ 21* 8 

41.47 A-4-2r 8 

4028 A-f-ai'» 8 

42o3 A -h 21"., 8 

4221 A H- 21* 8 

4247 A-+-2I» 8 

42o5 A 4- 24" 8 

«Cygne 8 

3 Verseau 8 

3t>(i"— I) 8 

^(2*) 8 

Y Capricorne .• 8 

e Pégase 8 

3 Capricorne 8 

16 Pégase 8 

465o A-+-21' 

([;(2«— S)— i",oG. 8 



• 


s 






, » 


t 


P 




n 




h m • 


/ n 


8,80 


io,.4 






67.55.55,0 


«9. 


59,4 


-4- 


28,2 




19.37.10,36 


67.45.58,9 


43,09 


44,44 + 





•23 


79.36.39,1 


20. 


.1,2 


-h 


44,6 


-23^4 


19.41.44,66 


79.36.57,1 


57,45 


58,79 






67.37.43,3 


20. 


2,1 


4- 


28,0 




19.46.59,01 


67.37.44,7 


i3,45 


«4,79 






68. 6.38,7 


20. 


2,9 


■+- 


28,6 




19.58.15,01 


68. 6.39,4 


36,53 


37,88 






67.28.18,9 


20. 


2,5 


-h 


27,8 




20. 1.38, 10 


67.28.19,6 


22^60 


23,98 + 





,i3 


91. 5.26,2 


2t). 


2,4 


-+■ 


66,7 


-24,2 


20. 6.24,20 


91. 6. 5,6 


54,32 


55,66 






68. 3.47,0 


20, 


',9 


-f- 


28,5 




20. 9.55,88 


68. 3.49,0 


10, 48 


11,82 






68. 0.11,0 


20. 


a, 7 


-i- 


28,5 




20.12.12,04 


68. 0.12,0 


23,93 


25,27 






68.46.30,5 


20. 


6,8 


-+- 


^9,4 




20.14.25,49 


68.46.28,3 


22,39 


23,74 






67.27. 4,1 


20. 


1,5 


-4- 


27,8 




20.17.23,96 


67.27. 5,1 


57,80 


59,14 






68.49. 5,2 


22. 


2,2 


-h 


^9,5 




20.20.59,36 


68.49. 8,1 


59,99 


61,33 






68.10.37,0 


20. 


ï,« 


-+- 


28,7 




20.24. 1,55 


68.10.39,7 


18,94 


20,28 






68.25.24,8 


20. 


1,7 


-4- 


29,0 




20.27.20,50 


68.25.27,2 


35,49 


36,84 






65.33. 16,4 


20. 


0,8 


-f- 


25,5 




20.34.37,06 


65.33.16,6 


II, o4 


12, 5o + 





40 


45. 3.5i,9 


20. 


0,7 


-t- 


3,8 


-23,9 


20.38.12,72 


45. 3.3o,8 


41,88 


43,28 + 





09 


95.21.36,9 


20. 


2,6 


-h 


77,9 


-23,7 


20.42.43,50 


95.22.27,1 


16,40 


17,88 






106.20.49,5 


20. 


3,6 


H-I2I,I 




21.25.18,10 


106.22.22,2 


17,77 


19,25 


















21.25.19,47 


106.22 


47,68 


49,17 + 





,20 


107. 3.48,3 


20. 


3,9 


-hI25,2 


-23,6 


21.34.49,39 


107. 5.25,1 


29,57 


30,92 + 





,27 


• 80.33. j8,i 


20. 


2,8 


-+- 


46,2 


-22,8 


21.39.31,14 


80.33.36,7 


45,90 


47,38 * 


0. 


i5 


io6.3i.5i,4 


20. 


2,3 


-4-122,2 


-23,2 


21.4.1.47,60 


106.33.26,1 


43,07 


44,42 + 





»27 


64.3i.23,8 


20. 


•2,4 


-H 


24,3 


-23,6 


21.48.44,64 


64.3i.2o,8 










68.39.25,1 


20. 


0,4 


-+- 


29,3 




21. 5i 


68.39.29,5 


49,80 


51,27 






98-46. 1,9 


20. 


25,7 


-+• 


88,6 




22.29.51,49 


98.46.40,0 



Jaillet 31. 

S Hercule 8 

w Hercule 6 

3i36A-*-22* 8 

3i5o A-*- 22" 8 

3i53 A-t-2r 8 

3167 A H- 21" 8 

3i86 Ah-22" 8 

3199 A -H 22" 8 

j^ (Centre) 8 

^227 A -h 22" 7 

V Ophiuchus 8 

3280 A -f- 21" (!").. 4 

3280 Ah- 21" (2*;.. 4 

SP.O.-f-o"',24.... 20 

33o3 A -h 22" 8 

3321 A 4- 2!" 8 

3729 A H- 20" 8 

3337 A -;h 22" 8 

Observations 



Cp = -2", 


84. 


Corroctign moy. de coll 


= • 


-25', 


7- 






8,94 


10,29 - 


2,76 


65. 2.38,4 


20. 


2,0 


4- 


24,9 


-25,6 


17.11. 7,45 


65. a.34,9 


7,61 


8,98- 


2,74 


57.24.30,5 


20. 


5,6 


-h 


16,4 


-25,8 


17.17. 6,14 


57.24.14,5 


21,43 


22,78 




67.28. 9,3 


20. 


0,4 


-f- 


27,8 




17.21.19,94 


67^28.10,1 


i3,6o 


14,94 




67.46.59,8 


20. 


0,9 


-♦- 


28,2 




17.25.12,10 


67.46.59,8 


54,32 


55,66 




68.21.49,6 


20. 


1,2 


-4- 


28,9 




17.29.52,8a 


68.ai.5o,i 


24,40 


25,74 




68.46.36,5 


20. 


4,2 


H- 


29î4 




17.33.22,90 


68.46.34,7 


1,33 


2,67 




67.42.59,1 


20. 


2,5 


-4- 


28,1 




17.36.59,83 


67.42.58,2 


41,14 


42,49 




67.20.25,1 


20. 


1,8 


-\- 


27,7 




17.39.39,65 


67,20.23,9 


3o,84 


32,39 




113.34. 3,2 


20. 


2,9 


-f- 


175,4 




17.44.29,55 


ii3.36.29,a 


49,89 


5i,23 




67.39.11,1 


20. 


4,7 


-+- 


28,1 




17.46.48,39 


67.39. 7>7 


48,84 


50,27 - 


2t93 


99.44.29,5 


20. 


2,9 


-*- 


9', 9 


-25,9 


17.53.47,43 


99.45:32,0 


29,62 


30,96 




68.23.56,8 


20. 


1,3 


-+- 


29,0 




17.57.28,12 


68. a3. 57,9 


3o,o8 


3i,i2 




68.23.56,8 


20. 


2,4 


-t- 


29,0 




17.57.28,58 


68.23.56,7 


15,1 


24,4 




3.24. 5,5 


20. 


5,9 


— 


43,7 


-25,8 


18. 3 


3.22.49,8 


54,9a 


56,27 




67.11.40,0 


20. 


1,0 


-+- 


27,5 




18. 8.53,43 


67.11.39,1 


5i,o4 


52,39 




67.21. 0,6 


20. 


7,6 


-+- 


27,7 




18.11.49,55 


67.20.53,5 


50,90 


52,24 




69. 4.28,4 


20. 


1,3 


H- 


29,9 




18.14.49,40 


69. 4.3o,5 


41,44 


42,79 




67.14.26,1 


20. 


1,0 


-h 


27,6 




18.16.39,95 


67.14.25,8 


de Paris y 1904 
















B.8 


\ 



B.58 



GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN. - 1904. 



Nomsk 



Passage 
N. observé. 



T. 



Lecture, 



Correct. Asc. droite * Disl.app. 
Microm. Réfract. decoll. apparente, au pôle oord- 



Observateurs P. Boqukt et Brandicovrt. 
Cp =-^ 2",84. Correction moy. de coll. =— 25%7. 



Juillet 31. 

3411 A-h2i*..»... 8 

33C8A-h22" 8 

3459 A -H 21"» 8 

3483 A H- 21" 8 

3500A4-21*' 8 

3448 A -h 22° 7 

p» Lyro 8 

3524 À -h 22° 8 

Y Lyre 8 

3C48 A -h 21* 8 

3590 A H- 22* 8 

36o4 A -h 22*» 8 

Nadir à 2o**o"' 

x 

Aoat 2. 

3176 A + 22'^ 8 

3i89A-h2i" 8 

# (Centre) 8 

3245 A -H 21* 8 

V Opbiuchus 8 

3280 A-4-2r (i''^).. 8 

30180 A-+-2i"(2-).. 8 

SP.O.— o"S88 20 

33o3 A 4- 22*» 8 

3321 A -h 22" 8 

3378 A -f- 21** 8 

X Serpent 8 

3760 A 4- 20' 8 

34 i5 A-i-2i" 8 

3341 A -h 23" 8 

383; A 4- '20° 8 

3494 A H- 21" 8 

3437 A-f;22'* 8 

3462 A 4- 22" 8 

3)37 A 4- 24" « 

P» Lyre 8 

3587 A 4- 21" 7 

3529 A -h 22" 8 

362G A4-2I" 8 

356i A 4- 22" 8 

Ç Aigle 8 

3672 A -h 21' 8 

3683 A 4- 21" 8 



4o|6o 


4i,94 




, „ 
68.16. 7,9 


t 
20. 


.'.8 


4- 


28,9 


h m • 
18.19.39,10 


68.16'. 8*^0 


a8,oa 


59.37 




67.21.54,7 


20. 


1,8 


4t 


27,7 


18.23.26,53 


67.21.53,2 


16,43 


'7,77 




• 68.11.36,0 


20. 


0.7 


• 4- 


28,8 


18.26.14,93 


68.11.36,9 


45,97 


47,3i 




68.35. 2,8 


20. 


0.7 


4- 


29,3 


18.30.44,47 


68.35. 4,8 


39,68 


41,02 




68.33.37,1 


20. 


0.7 


4- 


29,2 


18. 33. 38, 18 


68.33.39,2 


40,88 


42,23 




67.30.18,3 


20, 


0,5 


4- 


27,9 


18.37.39,39 


67.30.18,7 


36,37 


37,74 - 


2;88 


56.44.48,1 


20. 


0,5 


4- 


i5,7 


-25^4 18.46.34,90 


56.44.36,4 


46, o5 


47i4o 




67.28.17,1 


20. 


0,8 


4- 


27,9 


18. 5o. 44, 56 


67.28.17,6 


25,44 


25,8i - 


2,91 


57.26.24,7 


20. 


* , * 


4- 


16,5 


-aj,8 18.55.23,97 


57.26.13,0 


39,54 


40,88 




68.52. 5,0 


20. 


0,9 


4- 


29,6 


18.59.38.04 


68.52. 6,7 


34,43 


35,78 




67.15. 3,8 


20. 


0,0 


4- 


27,6 


19. 2.32,94 


67.15. 4,4 


ao,54 


21,89 




67. 9.37,3 
221.10.21,1 

22f .10.18,4 


ao. 

20. 
20. 


0,7 
5,5 

3,4 


4- 


27,5 


19. 5.19,05 


67. 9.37,2 



C'p = — 2', 26. Correction moy. de coll. = — 27', o. 



49, M 


5o,47 


52,89 


54,13 


16, DO 


17,83 


a8,9- 


3o,22 


48,37 


49,62 


39, o5 


3o,3o 


29, 5 2 


3o,77 


i3,3 


24,8 


54,39 


55,64 


5o,44 


51,69; 


57,63 


58,88 


24,39 


25,62 


54,00 


55,24 


29,37 


30,62 


58,32 


59,58 


i6,a5 


«7,49 


37,o3 


38,28 


55,32 


56,57 


26,99 


28,24 


15,83 


•7,09 


35,75 


37,06 


53,10 


54,35 


48,87 


5o , 1 2 


22,53 


23,78 


48,58 


49,83 


3,69 


4,9' 


0,68 


«,93 


4{,o5 


45, «9 



2,29 



- 2,3o 



2,24 



67 

68 
ii3 
68 

99 

68 

68 

3 

67 
67 
68 
92 

69 
68 
66 
69. 
G7 
67. 
67, 
65. 
56. 
68. 
67. 
68 

67. 
76 
68 
68. 



.30.17,3 
.49- 8,2 
.33.58,2 
.39. 4,6 
.44.3o,i 
.23.56,1 
.23.56,1 
.24. 5,7 
.11.41,6 

.20.55,2 
. 2. 9,9 
.54.32,0 

. 4.46,7 
, o.58,i 
, 2.56,5 

5.22,3 

58. 2,5 
42.46,0 

29.39,7 
42.5i,8 
44.49,8 
39. '9,4 
26.18,8 
, 2.5o,6 
52. 8,4 
16.18,5 
26.59,1 
52.48,0 



20. 0,1 
20. 0,8 
20. 0,0 4- 
20. 1,2 
20. 1,8 
19.59,1 
20. 1,3 
20. 6,4 
20. 1,3 
20. 1,1 
20. 1,6 



20. 
20. 
20. 
20. 



1,6 
1,0 

0,7 
5,3 



20. 1 ,0 4- 
20. 0,9 4- 
20. 2,4 4- 
20. 0,5 4- 
20. 1,5 4- 
20. 1,3 4- 
20. 1,2 4- 
20. 1,6 4- 
20. 2,0 
20. 1,0 
20. 1,4 
20. 1,2 
20. 2,3 



27,5 

29,» 
173,3 
4- 28,9 
4- 90,8 
4- 28,6 
4- 28,6 
- 43,1 
4- 27,2 
4- 27,3 
4- 28,2 
4- 70,5 
4- 29,5 
4- 28,2 
4- 2J,8 

29,5 
4- 28,1 
4- 27,8 
4- 27,6 
4- 25,4 

4- i5,5 

4- 29,0 
4- 27,5 
4- 28,2 
4- 28,0 
+ 39,1 
-+- 28,7 
4- 29,3 



-26,6 
-26,7 

-28,3 



-26,6 



-27,0 



7.34 
7.37. 
7.44 
7.49 
7.53. 
7.57, 

7.57. 
8. 3 
8. 8. 
8.11, 
8.i3. 
8.16. 
8.18 
8.21, 
8.23. 
8.29. 
8.33, 
8.34. 
8.39. 
8.43. 
8. .^6, 
8.48. 
8.5i. 
8.54, 
8.57. 



48,21 
51,87 
,15,57 

27,96 
4^36 
28,04 
28, 5i 

53,38 
49,43 
56,62 
23,36 
52,98 
28,36 
57,32 
i5,23 
36, 02 
54,3c 
25,98 
14, 83 
34,80 
52,09 
47,86 

21,52 
47,57 

2,65 

59,67 
43,03 



67.30. 
68.49. 
II3.36 
68.39, 
99.45. 
68.23, 
68.23. 
3.22. 
67. Il . 
67.20. 
68. 2, 
92.55. 



69. 

68. 

66. 

69. 

67.58 

67.42 

67.29 

65.42 

56.44 
68.39 
67.26 
68. 2 
67.52 
76.16 
68.26 
68,52 



16,4 
8,7 
23,7 
. 4,5 
3i,3 
57,6 
55,4 
48,9 
38,9 
53,0 
8,0 
12,7 

4r,3 
57,3 
49,0 
22,8 
1,8 
43,6 

38,7 
5o,8 
35,9 
'9,3 
16,1 
49,0 

6,9 

27,8 
58,1 

47,3 



GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN. 



1904. 



B.S9 



Noms. 



Passage 
N. observé." 



Correct. Asc. droite . Dist. app. 
Lecture» Microm. Réfract. decoll. apparente. aupdlenord. 



Août 11. 

33o5 A -+-'24*' 8 

3323 A -H 24" 8 

3347 A H- 24" 8 

T) Serpon^ 8 

3357 A -h 22" 8 

3457 A -h 21" 8 

3481 A -h 21" 8 

35o6A-f-2i" 8 

3461 A -4- 22" 8 

3534 A -h 24" 8 

3959 A -4- 20" 8 

3526 A H- 22" 8 

3598 A -t- 24° 8 

Ç Aigle 8 

36i3A + 22» 8 

w Aigle 8 

3746 A -4- 21" 8 

3826Ah-5i5» 8 

Y Aigle 8 



Observateurs Oltramare et Brandicoirt. 
:H-o*, i5-h o",o5o(T — ig**,!). Correction moy. de coll. = — 23", 4. 



8 


• 




/ » 


t 


p 




H 




h m s 


, , 


«4,93 


16,24 




65. 5.47,3 


20. 


1,7 


-h 


24,8 




17.57.16,33 


65. 5.45,7 


48,63 


49, 9î 




65;i3.5o,8 


20. 


i,6 


-h 


25,0 




18. i.5o,o4 


65.i3.5o,o 


2Î,19 


26,50 




65.32.41,5 


20. 


^," 


4- 


25,4 




18. 5.26,60 


65.32.40,7 


21,83 


23,17 + 


o;o8 


92.54.26,7 


20. 


0,7 


H- 


71,0 


-24 


;8 18.16.23,28 


92.55.12,3 


24,00 


25, 3 1 




67. 7. 1,6 


20. 


1,9 


4- 


27,3 




18.21.25,42 


67. 7- ',9 


54,94 


56,25 




68.32. 7,8* 


ao. 


2,1 


-h 


29, « 




18.25.56,37 


68.32. 9,8 


*7,'& 


28,50 


• 


68.53.27,1 


20. 


1,3 


■+• 


29,5 




18.30.28,62 


68.53.31,3 


54,7' 


56,02 




68.4947,0 


20. 


1,0 


-H 


29,4 




18.34.56,14 


68.49-51,0 


31,9.4 


22,55 




67.15.15,8 


î*o. 


1,6 


H- 


27,5 




18.39.22,68 


67.15.16,9 


4,43 


5w4 




65.41. 7,7 


20. 


1,4 


-f- 


25,6 




18.43. 5,87 


65.41. 7,» 


45,58 


46,89 




68.58.36,4 


20. 


»,t 


-+- 


29,7 




18.46.47,02 


68.58.40,9 


i8,48 


19,79 




67.11.41,4 


20. 


0,3 


-f- 


27,5 




18.51.19,93 


67.11.43,5 


«9,93 


21,24 




64.57.58,0 


20. 


',7 


-4- 


24,8 




18.55.21,38 


64.57.57,0 


1,20 


2,5k + 


o,ir 


76.16.13,2 


20. 


«,9 


4- 


39,6 


-23 


,1 19. I. 2,66 


76.16.26,1 


28,66 


29,97 




67.25.27,0 


20. 


1,6 


-h 


27,8 




19. 6.3o,i2 


67.25.28,4 


«9,96 


21,27 + 


0,18 


78.34. 2,7 


20. 


1,0 


-+- 


43,0 


-22 


,8 19.13.21,43 


78.34.20,3 


26, 5i 


27,82 




68. a3. 2,9 


20. 


1,5 


-i- 


29,0 




19- «7.27,98 


68.23. 6,2 


4a, 61 


43,92 




64.53.35,7 


20. 


1,8 


-h 


24,8 




19.21.44,08 


64.53.34,5 


43, i3 


4», 44 + 


0,21 


79.36.36,5 


20. 


1,5 


■+■ 


4Î,7 


-22 


7 19.41.44,62 


79.36.54,5 



Août 12. 

3256 A -H 22» 8 

3262 A^-23»...-. .. 8 

335i A-t-24'* •. 8 

3703 A -4- 20" 8 

3371 A-h2i« 8 

T) Serpent 8 

3427A-+-2i« 8 

3457 A -+-21'.. 8, 

3475 A -1-21" 8* 

3495A-I-2I* 8 

3906 A -+-20" 8 

3976 A-h2o» 8. 

36i2 A-+- 21" g 

363i X-hir ^ 8 

X Aigle 8 

36o4 A -+- 22" 8 

3695 A-f- 21° 8 

w Aigle 8 

XP.O.-hrj^o.... 20 

3824 A 4- 22" .u. 8 

p Aigle '. . 8 

3997 A -h 21" 8 

4o25 A-f- ar 7 



Observateurs E. Vienxet et Brandicourt. 
■i",37-ho',o5o(T — i9\5). Correction moy. de coll. = — 24",o. 



24,o5 


25,37 




67.13. 8,5 


20. 


1,4 


-+- 27,7 






17.57.26,56 


67.13. 9,7 


10,24 


11,56 




66. 0.11,3 


20. 


i,a 


^ 26,2 






18. 2.12,86 


66. 0.10,8 


57,66 


58,98 




65.5o.4o,2 


20. 


1,7 


-H. 26,0 






18.. 6. 0,28 


65. 50.39, 2 


20,88 


22,19 




69. 3.i3,i 


20. 


'," 


-+- 3o,o 






18. 9.23,49 


69. 3,17,2 


i,i5 


2,46 




68. 7.12,1 


20. 


0,7 


-h 28,8 






18. i3. 3,77 


68. 7.14,8 


20,65 


21,99 + 


1,25 


92.54.26,7 


20. 


1,0 


-+- 7';7 


-25 


3 


18. 16. 23, 3o 


92.55.12,1 


52, 01 


53,32 




68.26.37,9 


20. 


1,2 


-H 29,2 






18.21.54,63 


68.26.40,7 


53,69 


55,00 




68.32. 7,1 


20. 


' 1 « 


4- 29,3 






18.25.56,32 


68.32. 9,9 


22,49 


23,80 




68. 3.22,0 


20, 


0,8 


-+- 28,7 






18.29.25,12 


68. 3.24,8 


42,40 


43,71 




68.44.24,6 


20. 


1,0 


4- 29,6 






18.32.45,03 


68.44.28,3 


46,53 


47,84 




69. 5.34,3 


20. 


0,9 


4- 3o,o 






18.38.49,17 


69. 5.38,5 


i3,35 


i4,66 




68.56.21,2 


20. 


2,2 


-+- 29,9 






18.48.16,00 


68.56.23,8 


29,43 


3o,74 




68.17.28,2 


20. 


0,9 


4- 29,0 






18.52.32,08 


68.17.31,4 


6,78 


8,09 




68.41.43,5 


20. 


0,8 


-+- 29,6 






18.56. 9,43 


68.41.47,2 


9,49 


10,84 + 


1,35 


95. 0.29,0 


20. 


^,3 


-*- 77 -> 


r23 


,7 


19. 1.12,19 


95. 1.19,0 


16, i5 


«7,47 




67. 9.34,3 


20. 


ï,2 


-^ 27:7 






19. 5.18,82 


67. 9.35,6 


1,94 


3,25 




68.14.54,9 


20. 


i,r 


4- 29,0 






19. 9. 4,60 


68.14.57,7 


18,81 


20,12 + 


1,32 


78.34. 4,0 


20. 


«,9 


4- 43,4 


-23 


,6 


19.13.21,48 


78.34,20,4 


2,0 


3î,i 




1. 1.11,6 


20. 


2,9 


— 47,9 


-24 


,8 


19.18 


0.59.55,9 


34,06 


35,37 




67.36,10,4 


20. 


1,1 


4- 28,3 






19.45.36,75 


67.36.12,4 


36, i3 


37,45 ^ 


1,37 


83.49.13,9 


20. 


1,8 


4- 52,4 


-23 


,5 


J9.5o.38,84 


83.49.39,5 


36,78 


38,09 




68.5i.3o,6 


20. 


2,6 


H- 29,9 






19.54.39,48 


68.5i.32,9 


41,47 


42,78 




67.58.47,8 


20. 


2,2 


4- 98,8 






«9.57.44,17 


67.58.49,3 



B.6o 



GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN. -^ 1904. 



Noms. 



Passage 
N. observé. 



T. 



Correct. Asc. droite Dist. app. 
Lecture. Microm. Réfract. decoll. apparente. aup61enord. 



Observateurs £. Viennbt et Brandicourt. 
Cp = -t-i J37-+-o*o5o(T — la'^jS). Correction moy. de coll. =— -24',o. 

^®*^ *2. r • o , , I p , h m • o , „ 

3925 A-+-îi2* 8 i,2i 5,56 67. 6. 4,2 20, 1,1 -t- 27,7 20. 2. 6,96 67. 6. 5,4 

6 Aigle.., 8 21,34 22,67+ iî47 91. 5.22,6 20. 2,3 -t- 67,6 -23 '2 20. 6.24>7 9i* 6* ^î7 

4253A-+-2r 8 55,43 56,74 68.io.i3,9 20. o, 5 -+-29,0 20.28.58,16 68.10.17,2 

a Dauphin 8 11, o3 12,34 + 1,46 74-25. 3,6 20. 0,9 -+■ 37,4 -a4î^ 20. 35. 13,76 74-^5. i5,o 

44o2Ah-2i" 8 10,44. ^«,75 68.39.16,4 20. 1,5 -4-29,7 20. 5o. 13,19 68.39.19,7 

4424A-+-2i° 8 59,13 60,44 68. 2.19,6 20. 1,1 -f- 28,9 20.54. 1,88 68. 2.22,5 

4448A-h2i" 8 29,13 3o,44 68.33.43,0 20.0,8 -+-29,6 20. 58.31,88 68.33.47iO 

4486A-^2l" 8 12,88 14,19 67.55.48,2 20.0,5 4-28,8 ' :2i. 6.i5,64 67.55.51,2 

î> (i*' — I) 8 10,39 11,81 106.41^. 8,0 20. 4,2 -M24,6 21.21. i3, 27 106.42.43,1 

î> (2*— S) 8 11,64 i3,o6 io6.4i. 8,0 20.22,6 -+-124,6 21.21.14,62 106.41^.2^4,8 

Nadir à 2i*'3o™. .. . 221.10.18,4 20. 5,i 

» .... 221. 10. i5, 9 20. 2,5 



Août 13. 

3706 A -+-23" 7 

3739 A 4- 23» 7 

Y Aigle 8 

3825 A -4- 22* .. 8 

p Aigle 8 

4004 A -4- 21" 8 

232oB.A.C-PI+o'",o2. 20 

4249 A -h 21" 8 

41 15 A -h 22°; 8 

a Dauphin 8 

4i63A-h22" 8 

3 Verseau 8 

4217 A -4- 22" 8 

4241 A -4- 22" 8 

4794 A -4- 20" .. 8 

4448 A H- 21» 8 

4495A-+-21" 8 

\) un 8 

\> (^•) 7 

Nadir 

9 



Observateurs £. Yiennet et Oltrauare. 
C^ = -f- a'66 -4- o Jo5o(T — 20**, 2). Correction moy. de coll. = — 24'6. 



51,76 


53,08 


34,84 


36, 16 


40,74 


42, o5 


37,85 


39,16 


34,88 


36, 20 


17,89 


19,20 


1,3 


32,8 


5i,i6 


52,47 


2,71 


4,o3 


9,78 


11,09 


2:93 


4,25 


39,40 


40,75 


21,90 


23,21 


0,11 


1,43 


25,76 


27,07 


27,94 


29,25 


10, o5 


11,36 


5i,53 


52,95 


52,76 


54,18 



2,60^ 
2,62 



,71 



2,70 



66.21. 2,4 


20. 


1,3 


4- 26,5 




19.31.55,71 


6(^.21. 1,9 


66. 7.51,7 


20. 


1,5 


-H 26,2 




19.37.38,79 


66. 7.50,3 


79.36.37,7 


20. 


',4 


-^ 44,6 


-24, 


,7 19.41.44,68 


. 79.36.55,1 


67.13.55,4 


20. 


1,2 


-4- 27,5 




19.45.41,80 


67.13.55,7 


83.49.15,5 


20. 


1,7 


-f- 5i,8 


-24, 


,5 19.50.38,84 


83.49.39,8 


68.4i.54,a 


20. 


1,5 


-4- 29,3 




19.55.21,85 


68.41.56,7 


358.56.18,1 


20. 


2,2 


-51,0 




8. 1 


I. 5. 0,2 


68.18.16,3 


20. 


1,2 


-4- 28,9 




20.27.55,14 


68.18.18,1 


67.15. 4,1 


20. 


1,0 


-+- ^7,6 




20. 3i. 6,71 


67.15. 4,8 


74.25. 5,2 


20. 


1,2 


-h 37,0 


-25 


,1 20.35.13,77 


74.25.15,3 


67.20.45,0 


20. 


i,ï 


-4- 27,7 




20.39. 7»ï3 


67.20.45,8 


95.21.35,0 


20. 


2,2 


-4- 78,0 


-^3, 


9 20.42.43,44 


95.22.25,1 


67.37.18,3 


20. 


0,9 


-f- 28,1 




20.46.25,90 


67.37.20,1 


67.10. 1,3 


20. 


1,6 


-4- 27,5 




20 . 5 T . 4,12 


67.10. 1,3 


69. 3.36,4 


20. 


i>9 


-+- 29,9 




20.55.29,77 


69. 3.38,7 


68.33.44,0 


20. 


0,2 


H- 29,3 




20.58.31,93 . 


, 68.33.47,4 


68.28.29,4 


20. 


0,5 


-4- 29,2 




21. 9.14,07 


68.28.32,1 


106.42.36,2 


20. 


4,7 


-hi23,4 




21.20.55,67 


106.44. 9,4 


106.42.36,2 


20. 


î^,0 


-M23,4 




21.20.56,90 


106.43.51,2 


221.10.16,9 


20. 


3,1 










221. 10. i5,4 


20. 


1,3 











Observateur E. Viennet. 

C'p = -f- 6", 3 i-H o'. o5o (T — 20'», i). Correction moy. de coll. = — 26', o. 
Ao&t 16. 

336i A-4-21" 8 52,48 53,79 68. 8. 7,9 20. 0,4 -4- 28,6 18 xi. 0,00 68. 8. 8,8 

3648A-+-22^ 8 35,11 36,43 . 67.8.31,0 20.1,6 -h 27,5 19.13.42,70 67.8.29,4 

SAigle 8 34,84 36,16 + 6,22 87.3.48,3 20.1,8 4-58,1-26,019.20.42,43 87.4.17,5 

3718A-4-22" 8 13,96 15,27 67.41.39,4 20.0,8 -H 28,1 19.26.21,55 67.41.39,6 

X Aigle 8 38,99 4o,35 + 6,3i 97.i3.i5,6 20. i,5 -4- 83,5 -26,5 19.31. 46, 63 97.14.10,3 



GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN. — 1904. 



B.6i 



Noms. 



Passage 
N. observé. T. 



c,- 



Correct. Asc. droite Dist. a pp. 
Lecture. Microm. Réfract. de coll. apparente^ aup6lenord. 



ObSERVATEL'R E. VlENNET. 

Cp = -h 6%3i-Ho",o5o(T — 20**, i). Correction moy. de coll. = — 26',o. 

AOul 10. ^ g o,»lp M hm» o , H 

Sjô^A-f-aa" 8 2,74 4,o5 67.45.54,1 20. 0,9 -H 28,2 19.37.10,34 67.45.54,3 

3773A-h23" 8 i5,74 17,06 66.18.10,1 20. o, 5 H- 26,4 19-43.23,35 66.18.8,6 

P Aigle 8 3i,2i 32,53 + 6^28 83.49.16,7 20.2,0 ■+- 5i,9 -26^0 i9.5o.38,83- 83.49.39,5 

2320 B. A. C — PI.. 20 58,9 3o,4 358.56. 18, 3 20. 1,2 — 5i,i 8. i i. 5. o,5 

4i99A-H22* 8 12,79 »4,*i 67.20.13,3 20. 0,8 -4-27,8 ' 20.44.20,45 67.20.13,0 

48o5A4-2o« 8 i3,55 i4,86 68.55.28,6 20. i,3 -^ 29,8 '20.57.21,21 68.55.3o,i 

43a2A4-24" 8 3o,33 3i,65 65.18.27,5 20. 1,0 -h 25,4 21. i.38,oi 65.18.24,8 

4485 A..-f-2i** 8 6,90 8,21 • 67.55.50,6 20.io,7 -♦-28,5 21.6.14,57 67.55.41,3 

4486A'f-2i" 8 8,00 9,3i 67,55.50,6 20. 1,9 h- 28,6 21.6.15,67 67.55.50,2 

î) (!•'— I) 8 54,95 56,37 106.46.53,1 20. 3,1 -M24,2 21.20. 2,74 106.48.27,4 

t> (2*— S) 8 56, 20 57,62 106.46.53,1 20.22,8 H-i24,2 21.20. 3,99 106.48. 7,6 

P Verseau 8 25,69 27,04 + 6,41 95.18.26,2 20. a, 3 -+-80,1-25,321.26.33,42 95.59.15,6 

Observateurs Oltramare el Brandicourt. 

Cp = -4-8;57-+-oJo5o(T — 19'',4). Correction moy. de coll. =— 24 '5. 
Août 18. 

3369A-+-2i'> 8 37), 59 3i,95 68. 39. 2?, o 20. 1,2 -4-29,4 18.12.40,46 68.39.26,8 

r^ Serpent.* 8 i3,a6 i4,68 + 8,5o 92.54.27,6 20. 1,7 -f» 71,5 -25,6 18.16.23,19 92.55.11,6 

3426A-t-2i" 8 36,95 38, 3i 67.58.28,8 20. 1,0 -+-28,6 18. 21. 46, 83 67.58.31,0 

3385AH-22" 8 46,61 47,97 67.16.49,0 20.2,1 -4-27,7 18.25.56,49 67.16.48,5 

3478A-h2i*' 8 5o,48 5i,84 68.52.17,3 20. 1,2 -4-29,7 18. 3o. 0,36 68,52.19,9 

3429A-+-22" 8 37,85 39,21 67.47.39,1 20. 1,2 -+-28,4 18.33.47,74 67. 47.41,0 

3907A-+-20'* 8 47,88 49,24 69.4.11,8 20.2,0 H- 3o,o 18.38.57,77 69.4.14,5 

3536A-t-24'» 8 56,71 58,07 65. 2.54,1 20., 1,8 -4- 26,1 i8.43. 6,61 65. 2.52,2 

3485AH-23" 8 26,24 27,60 66.41.51,7 20. 1,2 -4-27,0 18.47.36,14 66.41.51,3 

3534A-f-22'* 8 18,46 19,82 67.37.22,3 20.2,4 -4-28,2 18.52.28,36 67.37.22,1 

3522A-4-23' 8 3,68 5, 04 66.28.56,4 20.0,9 4- 26,i$ i8.56.i3,6o 66.28.56,7 

^ Aigle 8 52,69 54,o5 + 8,5i 76.16.13,0 20. 1,0 -4-39,8-24,919. i. 2,61 76.16.25,9 

3691A-+-21*' 8 28,93 30,29* 68. 1.18,2 20. 1,8 -4-28,7 19.8.38,86 68. 1.19,2 

co Aigle 8 11,48 i2,85 + 8,55 78.34.4,4 20.2,3 -h 43,3 -24,4 i9-i3.2i,42 78.34.19,9 

3677AH-22" 8 7,33 8,69 67.12.44,9 20. 2,2 -4-27,7. 19.18.17,26 67.12.45,0 

3696A-4-22*' 8 9,90 11,26 67.49.50,6 20. 0,8 -4-28,5 19.22.19,83 67.49.52,7 

4170A-4-20'* 8 35,66 37,02 69. o. 1,7 20. 1,0 -H 29,9 19.26.45,59 69. o. 5,1 

3854A4-2I'» 8 40,01 41,37 68.31.3,5 20.2,0 -h 29,7 19.33.49,96 68.51.5,5. 

Y Aigle 8 34,65 36, 02 + 8,60 79.36.37,0 20. 1,9 -^ 45,0 -24,0 19.41.44,60 79.36.53,8 

2320 B.A.C. — PI.. 20 56,3 3i,6 358.36. 18,6 20. 1,8 — 5i,5 8. 1 .1. 5. 0,0 

3Verseau..- 8 33,33 34,77 + 8,69 95.21.33,1 20.1,3 -4-78,6-23,520.42.43,41 95.22.24,4 

474iA-h20** 8 17,06 18,42 68.55.39,4 20. 2,0 -4-29,9 20.47.27,06 68.55.41,6 

4770A-4-20" 6 33,70 35,06 68.57.12,9 20. 1,2 H- 3o,o 2a.5i.43,70 68.67. i5, 8 

Nadir à 21** 3o" 221.10.16,1 20. 1,4 

» 22i.io.]5,i 20.. 0,3 

Observateurs £. Yienket et Brandicourt. 

Ci = -4-9',68-ho',o5o(T — i8S8). Correction moy. de coll. = — 24%7. 
Août 19. 

xOphiuchus.. 8 58,68 69,96 + 9,65 80.28. i,3 20. i,5 -h 45,9 -26,4 16. 53. 9,53 80.28.19,7 

C(i*0 8 43,7iP 45,37 • 16.59.54.96 



B.6a 



GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN. - 1904. 



Noms. 



Passage 
N. observé. 



Lecture. 



Microm. 



Correct. Asc. droite Dist. app. 
Héfract. de coll. apparente. au pôle nord. 



Août 19. 

1] Ophiuchus 8 

a Hercule 9 

353i A-+-2i" 8 

3563 A-f-9.i" 8 

3r26 A-hTi" 8 

3)98 A-f-24"...... 8 

:i6i9 A -h 24" 8 

3*343 .A -+- 9.4" 8 

3688 A-f-9.1" 8 

io88 A -+-20" 8 

366o A -4-22" 8 

8 Aiglo 8 

3705 A M- 22" 8 

38io A-f-21" 8 

3868 A-t-2r 8 

3899 A-f-21" 8 

3920 A -h 21" 

fi Aiglo 8 

a32oB.A.C.-PI.... 20 

a Dauphin 8 

4334 A ---21" 8 

3 Verseau 8 

4 il 17 A-f- 22" 7 

4>.3i A 4- 22" 8 

4244 A -h 22" 8 

4426 A-+-21" 8 

4448 A-f-2i" 8 

4486 A -+-21'* 8 

45oi A -h 21" 8 

^ I) 

^ (S) ■ 

Nadir à2i''4«™ 



OesERVATEras E. Viennet et Brandicoi'rt. 
•9*68-f-o*ojo(T — i8**,8). Correction nioy. de cpll. = — »{', 7. 



9 


9 


a 




f n 


i 


p 


43,75 


45,26 + 


9: 


58 


105.34.47,5 


20. 


2,9 


J,25 


8,62 + 


9 = 


.6^ 


75.29.34,0 


20. 


' ,7 


52,38 


53,74 






68.31.52,3 


20. 


2,1 


6,3o' 


7,66 






68.47.13,6 


20. 


1,0 


8,81 


10,17 






67.11.41,4 


20. 


0,5 


10,26 


11,62 






64.57.56,9 


20. 


0,7 


3o,o3 


31,39 






64.55.30,6 


20. 


1,2 


«0,9» 


12,27 






65.37. 7,1 


20. 


1,3 


43,54 


44,90 






m. i.5i,6 


20. 


1,4 


0,78 


•2,14 






68.55.4{,2 


20. 


1,0 


'8,49 


19,85 






67.35.59,4 


20. 


»,i 


31,28 


32,68 + 


9 


,68 


87. 3.46,0 


20. 


i,7 


14,18 


i5,54 






67.28.21,2 


20. 


0,5 


38, 08 


39,44 






68.52.56,4 


20. 


i,» 


14,84 


16,20 






68.38.21,5 


20. 


1,3 


32, 3o 


33,66 






68.46.2^,6 
68.5i.2i,6 


20. 
20. 


1,1 
1,7 


27,69 


29,07 + 


9 


,73 


83.49-11,2 


•9- 


58,8 


54,2 


29,5 






358.56.18,5 


20. 


2,3 


2,65 


4,01 + 


9 


,78 


74.25. 3,8 


20. 


1,3 


11,78 


13, 14 






67.49.31,7 


20. 


1,6 


32,23 


33,67 + 


9 


,79 


95.21.34,7 


20. 


1,9 


14,81 


16,17 






67.37.17,5 


20. 


0,4 


25,00 


26,36 






67.38. 3,9 


20. 


1,5 


48,73 


50,09 






67.46.35,9 


20. 


0,9 


37,89 


39,25 






68. o.58,i 


20. 


1,2 


20,76 


22 , 1 2 






68.33.42,7 


20. 


0,3 


4,49 


5,85 






67.55.47,7 


20. 


2,0 


5,63 


6,99 






68.11.54,8 
106. ji. 3,3 
106. 5i. 3,3 
221. 10.1 5,6 
221 . lo. 17, \ 


20. 
20. 
20. 
20. 
20, 


1,0 

3,2 

22,9 

1,2 

. 3,2 



-ni6,6 
-+- 38,3 
-h 29,3 
-^ 29,6 
•4- 27,6 
-^ 24,9 
-î- 24,9 

-f- 25,7 

H- 28,7 

-+- 29,8 

-i- 28,2 

-f- 58,4* 

-+- 28,0 

-f- 29,8 

-h 29,5 

-*- 29,7 
4- 29,8 
-f- 52,2 

- 5i,5 

-f. 37,2 
4- 28,5 
-4- 78,5 
4- 28,3 
4- 28,3 
H- 28,5 
-+■ 28,8 
-f- 29,5 

-^;28,7 
-h 29,0 

-+-125,2 

-4-125,1 



-24,6 



-25,1 17. 4. 
-24,4 i7-»o. 

18.39. 

18.45. 

18. 5i. 
18.55. 
18.59. 
19. 3. 

19- 7- 
19.11. 
19.15. 
19.20. 
i9-2{. 

19- 27- 

19.36. 

19.40. 

19-44 

19.50. 
8. 1 
-24,8 20.35. 

20.39. 
-24,4 20.42. 

20.46. 

20.49. 

20. 5 I . 

20.54. 

20. 58. 

21. 6. 

21. 10. 

21.19 

21.19 



-24,4 



54,85 
18,22 
3,41 
17,34 
19,85 
21, 3i 
41,08 
21,96 
54,60 
11,84 
29,55 
42,39 

25,25 

49, '5 
25,92 
43,38 

38, 80 

13,78 
22,91 
43,45 
25,95 
.36,14 
«59,87 
49,04 
,31,91 
.i5,65 
16,79 



I05.36. 
75.29. 
68.31. 
68.47. 
67.11. 
64.57. 
64.55. 
65.37. 
68. 1, 
68.55 
67.36 
87. 4 
67.28 
68.52 
68.38 
68.^6 
68. 5i 

83.49 

I. 5 

74.25 

67.49 
95.22 
67.37 
67.38 
67.46 
68. o 
68.33 
67.55 
68.11 
106.52 
106.52 



■ 5,4 
44,7 
53,4 
16,3 
42,3 
55,5 
28,5 
5,5 
52,7 

47,î^ 
0,6 

17,1 
22,9 
59,7 
24,3 
27,4 
24,0 
38,9 
0,8 

i3,9 
,32,8 

25,1 

19,3 

• 4,9 
.37,5 

•59,7 
46,4 
.48,4 
.56,6 
.39,5 
•19,7 



Observateurs Oltrahare et Drandicolrt. 

C), = -h i2*,o3 -+■ o",o5o (T — 20'', I ). Correction moy. de coll. = — 2 
Août 21. 

X Aigle , 8 33,18 34,63+12,00 97.13.12,9 20. 1,2 4-83,4-24,7 19. 

3864 A -+-21" 8 27,29 28,65 68.11.10,8 20. 1,4 4- 28,7 19. 

3796 A 4- 22" 8 26,35 27,71 67.39.32,8 20. 2,1 4-28,1 19, 

3922A4-21" 8 6,91 8,27 68.16.12,8 20.2,9 -+-28,8 19, 

3950 A4-21" 8 17,33. 18,69 68. 4.52,8 20. 1,2 4- 28,6 19. 

? Aigle 8 25,33 26,72+12,06 83.49.13,5 20. 1,6 4-51,8-23,819, 

3889A4-22'' 8 37,90 39,26 07.24.41,0 20.0,9 -4-27,8 19, 

4o52 A4-21" .. 8 35,66 37,02 68.2.19,1 20.2,3 4-28,6 20. 

ft Aigle 8 10,69 12,11 +12,01 91, 5.23,2 20. 2,1 -+■ 66,9-23,9 20. 



4^I. 



,31.46,63 
35.40,66 
40.39,72 
44.20,28 
,47.30,71 
.5o.38,74 
56.5i,28 
1.49,05 
. 6.24, ï4 



.14. 



97 

68.11 
67.39 
68.16 
68. 4 
83.49.38,7 
67.9.4.42,6 
68. 2,20,8 
91. 6. 2,6 



10,3 

12,5 

33,5 
1 3 , ■>. 
54,9 



GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN. — 1904. 



B.63' 



Noms. 



Passage 
N. observé. 



c,. 



Lccttirc. 



Correct. Asc. droite Dist* app. 
Microm. Réfract. de coll. apparente. au pôle nord. 



Aoàt 21. 

3974 A -+■ 2-2* 8 

4009 A-i-22° 8 

4042: A + 22" 8 

458o A + 20" 8 

•4^01 A -h 22" 8 

4o83 A -+-23" 8 

4228 A -+-24» 8 

|ji Verseau 8 

4471 A-f-2i" 8 

4504 A -1-21" 8 

ï) (i"—I)... '..... 8 

?)^(2«— S) 8 

C 
Août U. 

a Dauptiin 8 

3 Verseau .» 8 

fx Verseau 8 

4772 A -4- 20" 8 

4444 A-h2i" 8 

4323 A H- 22" 8 

4jo4 A-f-21" 8 

ï>(i'l-!) 8 

.h (2« — S) 8 

C(i'"— I)-v-i",oo. 8 

P Verseau 8 



Observateurs Oltramare et Bra.*«dicoi;rt. 
1 2', o3 H- o', o5o ( T — 20^ i ). Correction moy. de coll , = — 24', i . 



47, of 


' 48^,37 




, n 
67.13.26,0 


t 
20. 


p 
i,7 


^7.^9 


28,65 




67.21.14,5 


20. 


1,6 


37,50 


38,86 




67.19. 5,9 


20. 


1,0 


39,23 


40,59 




68.55.21,1 


20. 


1,2 


',69 


3,o5 




67.20.17,7 


20. 


1,5 


3,89 


5,25 




66.33. 2,8 


20. 


0,7 


20,09 


21,45 




65.21.53,9 


20. 


i,i 


18,23 


19,69 +12 


;o4 


99.19.13,2 


20. 


1,6 


3o,70 


32,06 




68.36.52,3 


20. 


1,9 


52, 3o 


53,66 




68.36.46,» 


20. 


1,0 


22,34 


23,86 




106.53.45,5 


20. 


0,6 


23,54 


25,06 




106.53.45,5 


20. 


16,9 



27,6 

^7,7 
27î7 
•-^9,7 
^7,7 
26,8 

25,4 



20.10. o,4o 
20. 14.40,69 
20. 19.50,90 
20.23.52,64 
20.29. I 5, 10 
20.34.17,31 
20.40.33,51 



- 90,6 -24*0 2o.47-^fj76 

- 29,3 21. 3.44,14 

- 29,3 21 .1 I . 5,75 
-124,5 21.18.35,95 
-124,5 21.18.37,15 



.= -hi5»,35 -+-o',o43(T — 2o'',9). Correclion moy. de coll. c=— 22', 8. 



67.13.26,8 

67.21.14,9 
67.19. 7,3 

68.55.24,4 
67.20.18,4 
66.33. 3,9 
65.21.52,6 
99.20.17,2 
68.36.54,2 
68.36.49,0 
106.55.24,5 
106.55. 8,3 



57,05 


58,44 


+ i5, 


,33 


74.25. 1,9 


20. 


1,4 


+ 37,6 


-24 


,0 


20.35.13,78 


74.25.14,2 


26,66 


28,12 


+ i5 


,33 


95.21.30,7 


20. 


0,7 


-^ 79,4 


-22 


,9 


20.42.43,46 


95 . 22 . 25 , 2 


14,86 


16, 36 


-fi5. 


,36 


99i9-ïo,7 


20. 


2,3 


-*- 92,2 


-22 


,4 


20.47.31,71 


99.20,16,8 


35,99 


37,37 






68.55.12,4 


20. 


1,2 


-H 30,2 






20.51.52,72 


68/55.17,6 


58,09 


59,47 






68.41.26,2 


20. 


2,3 


-^ ^9,9 






20.58.14,82 


68.41.29,8 


3,29 


4,67 






67.26.52,5 


20. 


1,8 


+ 28,4 






21. 5.20,03 


67.26.54,6 


49,08 


5o,46 






68,36.45,3 


20. 


«,9 


-^ 29,9 






21.11. 5,82 


68.36.49,3 


27,96 


29,52 






106.57.43,4 


20. 


0,2 


+127,2 






21.17.44,89 


106.59.26,9 


29,18 


3o,74 






106.57.43,4 


20. 


16,3 


-+-127,2 






21.17.46,11 


106.59.10,8 


6,90 


8,49 






103.33.52,1 


20. 


4,2 


-h 109, 6 






21.23.23,86 


103.35. i3, 8 


16, 63 


18,10 


+i5, 


38 


95.58.18,9 


20. 


1,5 


-4- 81,4 


-21y9 


21.26.33,47 


95.59.14,9 



Août 25. 

3472 A -+-22';. ..... 8 

3563 A -h 21" 8 

36i2 A 4-21" 8 

? Aigle 8 

3672 A-i-2i« 8 

3686 A -4- 21" 8 

3638 A -4-22" 8 

?66o A-f-22" 8 

'ô Aigle 8 

3794 A -4-21" 8 

3822 A-f-21" 8 

3798 A-i-2i"...... 8 

3863 A -4- 21".. 7 

Y Aigle 8 

16 Pégase 8 

a Verseau 8 



-9.i 



Observateùus E. Vien.net et Brandicourt. 
i6',36-i-o',o43(T — 2o^7). Correclion moy. de coll. = — 23",!. 

18.40.56,34 
18. î5. 17,35 
18. 52.31,85 

-24,0 19. 1 . 2,52 

19. 3.59,50 
19- 7.17, 83 
19.11.40,34 
19.15.29,53 
-23,1 19.20.42,32 

19.24.36,07 
19.29.20,57 

19.32. 6,54 
19.3.5.23,82 

22,5 19.41.44,63 

-23,8 21.48.44,88 
■22,7 22. 0.54,40 



38,69 


40,07 






67.31.48,6 


20. 


1,2 


-4- 28,4 


59,69 


61,07 






68.47.11,7 


20. 


ï,2 


H- 3o,p 


14,19 


15,57 






68.17.26,9 


20. 


2,2 


-+■ 29,4 


44,84 


46,23 


+ 16, 


,27 


76. 16.11,0 


20. 


1,3 


4- 40,3 


41,83 


43,21 






68.26.50,4 


20. 


0,9 


-4- 29,6 


0,16 


1,54 






68.53.26,6 


20. 


2,0 


-+■ 3o,a 


22,66 


24,04 






67.13. 6,5 


20. 


1,2 


•4- 28,1 


11,85 


i3,23 






67.35.57,1 


20. 


»,7 


H- 28,6 


24,59 


26,02 


+ 16 


,'^9. 


87. 3.43,3 


20. 


1,8 


-4- 59,2 


18,39 


19,77 






68.12.31,0 


20. 


1,5 


-4- 29,3 


2,88 


4,26 






•68.21.14,9 


20. 


1,6 


-4- 29,5 


48,85 


5o,23 






65.28.38,0 


20. 


1,6 


-4- 26,0 


6,i3 


7,5i 






68.52. 9,3 


20. 


1,0 


-4- 3o,2 


26,91 


28, 3t 


+16,26 


79.36.32,8 


20 . 


0,9 


H- 45,6 


27,08 


28,47 


+ 16, 


,43 


64.3i.i5,o 


20. 


0,6 


•+■ 24,9 


36,54 


37,98 


+ 16, 


37 


90.46. 7,7 


20. 


2,5 


-4- 67,8 



67.31 

68.47 
68.17 
76.16 
68.26, 

68.53. 
67.13 
67.35, 
87. 4 
68.12. 
68.21. 
65.28. 
68.52. 
79-36. 
64.31. 
90.46. 



,01, I 

.16,2 
,3o,3 
25 ,.5 
54,5 
3o,9 
9,3 
59,6 
16,8 
35,0 
18,4 
38,4 
14,2 
52,8 

14,9 
48,5 



B.64 



GRAND INSTRUMEI^T MÉRIDIEN. — 1904. 



Noms. 



N. 



Passage 
observé. 



Lecture. 



Micro m. 



Correct. Asc. droite Dist. app. 
Réfract. de coll. apparente. au pôle nord. 



Observateurs E. Viennet et Drandicourt. 
Cp =-f-i6',36-+-o',o43(T — 2o^7). Correction moy. de coll. = — 23', i.. 



Août 25. . - 

(j;(ier_S)^\m^o8. 8 28,53 3o,o8 

Y Verseau 8» 27,04 28,49+16^53 



o , „ t p 

99.56.26,9 20. 6,9 

91.51 .10,1 20. 2,1 



95,1 22.11.46,50 99-57-30-9 

70,5 -2a'7 22. 16. 44)9*2 91.51.53,8 



. c;,= 

Août 27. 

o) Aigle ; . 8 

Ai'gle..., '.. 8 

X Aigle 8 

386-2 A 4-21" 8 

3902 A + 21" 8 

3949 A H- 21° 8 

3971 A -4- 21" 8 

2320 B.A.G.-PI.... 20 

4583 A -h 20" 8 

4102 A H- 22" 8 

4288 A -4- 21" 8 

4321 A -4- 21* 8 

3 Versesrti 8 

|ji Verseau 8 

44i3 A -h 21"- 8 

4794 A -H 20" 8 

4319 A 4- 22" .. 8 

433i A -1-22" 8 

4)o4 A -1- 21" 8 

J^(i"— F) 8 

l)(2'— S) 8 

4545 A-f-2i» 8 

P Verseau' 8 

4464 A-^•i2'• 8 

4493 A H- 22" 8 

4697 A -h 21" 8 

4601 A-f-22" 8 

Nadir à 22'' 30*" 



Observateurs Oltramare et Brandicourt. 
-H 1 8% 26 -ho*, 043 (T — 20**, i). Correction moy. de coll. = — - 25%o. 



. ï,66 


3,06 


+ 18, 


,25 


78.34. 2,1 


20. 


1,1 


+ 43,4 


-24, 


,3 19.13.21,28 


78.34.18,3 


22,64 


24,07 


+18, 


,22 


87. 3.45,6 


20. 


3,0 


-+- 58,6 


-24, 


,7 19.20.42,29 


87. 4.16,3 


26,90 


28,38 


+ 18, 


,20 


.97-13. i4, 6 


20. 


2,2 


H- 84,3 


-26, 


,3 19.31.46,61 


97.14.10,8 


. 1,89 


3,27 






67.57.26,0 


20. 


ï,9 


-f- 28,7 




19.35.21,50 


67.57.26,9 


22,23 


23, 61 






67.58.11,2 


20. 


1,8 


H- 28,7 




19.41.41,85 


67.58.12,2 


7,2) 


8,63 






67.57.16,9 


20. 


0,8 


+ 28,7 




19.47.26,87 


67.57.18,3 


38,88 


40,26 






68.44.40,1 


20. 


2,1 


-+- 29,7 




19.50. 58, 5o 


68.44.41,7 


5i,3 


28,2 






358.56.16,4 


20. 


ï,7 


- 51,6 




8..1 


I. 5. 2,7 


48,88 


5o,26 






69. 1.20,2 


20. 


ïw 


-h 3o,i 




20. 2Î. 8,53 


69. 1.22,4 


58,54 


59,92 






67.29- 4,2 


20. 


1,3 


-^ 28,2 




20.29.18,19 


67 ..29. 5,0 


44,18 


45,56 






68.31.24,9 


20. 


•î..3 


-t- 29,5 




20.33. 3,83 


68.31.26,8 


5o,oi 


51,39 






68. 41. M, 7 


20. 


2,1 


-^ 29,7 




30.37. 9,67 


68.41.13,2 


23,70 


25,17 


+ 18, 


^V 


95.21.35,4 


20. 


2,2 


M- 78,8 


-25. 


,5 20.4^.43,45 


95.22.25,5 


»',94 


i3,44 


+ 18 


,28 


99.i9-ï3,2 


20. 


i»9 


-h 91,5 


-24. 


,7 20.47.31,73 


99.20.16,8 


36, 06 


37,44 






67.59.28,8 


20. 


1,5 


-i- 28,8 




20.51.55,73 


67.59.30,0 


10,00 


11,38 






69. 3.33,1 


20. 


1,5 


-f- 3o,2 




30.55.29,67 


69. 3.36,0 


46,36 


47,74 






67.29.50,0 


20. 


',4 


-f- 28,2 




21. 4. 6,04 


67.2a.5o,6 


19,93 


21, 3i 






67.18.19,4 


20. 


ï,i 


-+- 28,0 




21. 7.39,61 


67.18.20,2 


46,00 


47,38 






68.36.46,6 


20. 


1,3 


-4- 29,6 




21. II. 5,68 


68.36.48,7 


34,88 


36,44 






107. 1.44,3 


20. 


1,8 


+ 126,6 




21.16.54,75 


107. 3.22,8 


36, i3 


37,69 






107. 1.44,3 


20. 


17,9 


-+-126,5 




21. 16. 56, 00 


107. 3. 6,7 


i4,35 


15,73 






67.57. 2,4 


20. 


0,5. 


-4- 28,8 




21.22.34,04 


67.57. 4,3 


i3,68 


i5,i5 


+18,34 


95.58.22,9' 


26. 


2,1 


-- 80,7 


-24. 


,7 21.26.33,46 


95.59.'i5,3 


38, i3 


39,5i 






67.23.21,7 


20. 


1,6 


-H 28,1 




21.38.57,83 


67.23.22,0 


36, 14 


37,52 






67.35. 1,2 


20. 


1,8 


-+- 28,4 




21.46.55,85 


67.35. 1,7 


35,21 


36,59 






67.55. 3,7. 


20. 


0,2 


-T- 28,8 




22. 4.54,93 


67.55. 6,1 


52,78 


54,16 






67.34.33,1 
221.10.16,7 
221.10. i5, 4 


20. 
20. 
20. 


2,0 
2,0 
0,5 


-h 28,3 




22. 12. 12, 5i 


67.34.33,4 



Observatei'rs e. Viennet et Brandicourt. 

C^ = -Hi9',45-f-o',o43(T — 22**, 2). Correction moy. de coll. = — 26', 6. 
Août 28. 

yAigle 8 23,78 25, t8 +19,36 79.06.38,0 20.1,8 -+-44,8-26,219.41.44,52 79.36.52,7 

3833A-1-22" 8 38, i5 39,53 67.37.39,3 20.-i,2 -+-28,1 19.46.58,88 67.37.38,7 

P A'gl© 8 17,96 19,38+19,35 83.49.14,0 20.0,3 -+-52,0-26,419.50.38,73 83.49-38,1 

232oB.A.C-Pl+o"',o2 2Q 5i,8 28,7 358.56.16,5 20.2,4 — 5i,2 8.1 i.5. 4,5 

4i3oA-+-24" 8 4,56 5,94 65. 5. 2,3 20. 1,1 -+-25,i 20. 22. 25, 3i 65. 4-58,6 

4243A-H2i° 8 3o,38 31,76 68.38. 10, 3 20. 1,1 -+-29,4 20.26.5i,i3 68. 38. 11, 3 

4267-A-t-2i" 8 40, 48 41,86 68.24.38,5 20.1,8 -t- 29,1 20.30.1,24 68.24.38,1 



GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN. — 1904. 



B.65 



N.oms. 



Pa«sage 

N. observé. 



Correct. Asc. droilc Dist. app. 
Lecture. Microm. Réfract. de coll. apparrnie. au pôle nord. 



cy- 

Âoût 28. 

4-29'2 A -r- '21" 8 

4162 A -h 22° 8 

3 Verseau 8 

4387 A -h 21" 8 

4241 A -4- 22" 8 

.4254 A-f-22\...... 8 

4445 A -h 21"....'.. 8 

4323 A-f-2»" 7 

4483 A 1-21" 8 

^(1" — I) 8 

^(2*^—8) 8 

4738 A -h 2r 8 

4752 A-V2I" 8 

4649 A 4- 22" 8 

y^ Vergeaii 8 

48o5 A H- 21" 8 

4817 A H- 21" 8 

4832 A-+-21" 8 

48Î7 A -h 21" 

4865 A-f-21" 8 

4874 A 4- 21" 8 

4885 A-h'ir 8 

Nadir à23"i5"' 

» 

cii Poissons . . 8 

7 Pégase 8 

12 Baleine 8 

C^2'— S)— i'",o4.. 8 



ObSERVATEL'RS E. ViEiNTIKT Cl BnATSDICOl'IVT. 

: -h 1 9J { 5 -+- 'o Î3(T -- 22", 2 ) Correction moy. do coll. =^ — 26", 6. 



0,39 


10,77 






f „ 
68.17.33,1 


i 
20. 


p 
1,6 


■+- 


29^0 




h m s 

2o.33.3o,i3 


68. 17'. 33" 2 


3-^,4î) 


3^,87 






67.4'-.3o,3 


20 . 


',« 


-f- 


28,2 




2iP. 38. 53,25 


67.^2.29,2 


«a,(»{ 


24,10 


-«9; 


33 


95.21.37,8 


20. 


',î 


-f- 


78,2 


-27:. 


20.42.43,49 


95.22.25,5 


•{,114 


16, 02 






68.29. 5,5 


20. 


o,î> 


-4- 


'-'9,'>' 




20. 47-35,41 


68.29. 6,2 


A'i,H\ 


44,74 






67.10. 0,6 


20. 


i,5 


-f- 


27,6 




20. 5i. 4,i3 


67. 9-58,9 


44,60 


46,07 






67.19. 8,-2 


20. 


ï,2 


-+- 


27,8 




20.54. 5,46 


67.19. 7,0 


58,71 


60,09 






68.40.47,1 


•20. 


, 2 


-f- 


•^'9,5 




20.58.19,^9 


68.40.48,7 


18,48 


19,86 






6). 9. 3 1,6 


20. 


1,3 


-4— 


23 , 2 




21. 1.39,26 


65. 9.27,9 


i',69 


M, 07 






68.27. 5,2 


20. 


0,6 


-H 


29,^ 




21. 5.33,47 


68.27. 5,8 


17, 3i 


18,87 






107. 3. 6,7 


20. 


4,1 


4-125,7 




2i.i<i.38,28 


107. 4.40,9 


18, >i 


20,07 






107. 3. 6,7 


20. 


23, 


-f- 


12"), 7 




21. 16.39, Î8 


107. 4 -22,0 


41, 21 


4>.,5o 






68. 5.20,9 


20. 


.,3 


4- 


28,8 




22.18. 2,04 


68. 5.20,6 


40,54 


47 ,9i 






68. 9.53,3 


20. 


0,9 


H- 


28,9 




22.21. 7,38 


68. 9.53,6 


(•,,i3 


7,5i 






67.30.37,2 


20. 


1,3 


4- 


28,1 




22.25.26,97 


67.30.36,1 


7.7' 


9iï5 


+ «9 


<o 


9<).35.4<>,9 


20. 


2,0 


4- 


66,1 


-26,9 


22.30.28,61 


90.36.23,0 


•9,8' 


21,23 






67.59.35,3 


20. 


1,2 


4- 


28,7 




22.35. (0,70 


67.59.35,3 


2'i ,06 


23,44 






68. 4.40,8 


20. 


0.8 


4- 


a8,8 




22.38.42,91 


68. 4.5o,i 


45,14 


46,52 






68. 4i. 12.7 


20. 


1,8 


-t- 


29,6 




22.43. 3,99 


68.4î.i3,i 










68. 5.45,1 


20. 


■0,7 


4- 


28,8 




22.49 


68. 5.45,4 


59.31 


60,59 






67.51.44,3 


20. 


1,0 


-T- 


28,5 




22.56.20,17 


67.51.43,8 


8,79 


10,17 






68. 7.16,7 


20. 


1,2 


4- 


28,9 




22. 3g. 2g, 65 


68. 7.16,3 


51,45 


52,83 






68. 2.37,6 
221.10.19,3 
221. -10.16, 6 


20. 
20. 
20. 


0,8 
3,0 
0,3 


4- 


28,8 




23. 4'Ï2,32 


68. 2.37,4 


i.98 


6;4o 


+ «9 


56 


83.39.23,9 


20. 


2,) 


4- 


52,0 


-26,1 


23.55.25.92 


83.39.45,9 


•'>9,7o 


61,09 


+Ï9, 


56 


7). 20. 34, 8 


>.() . 


1,9 


4- 


38,6 


-26,6 


0. 8.20,62 


75.20.43,7 


5i>,'i!J 


51,70 


+19 


,58 


94.28.10,0 


20. 


ï,7 


4- 


76,, 


-97,0 


0.25. II ,24 


94.28.56,7 


37,80 


39,29 






88.48. 9,9 


20. 


16,6 


4- 


62,2 




0.33.58,84 


88.48.27,9 



Août 23. 

3912 A 4- 22". 

Aigle 

3981 A 4-22". 
4f49 A4-2r. 
4179 A 4- 21", 
4207 A 4- 21". 
4078 A 4- 22". 
4 107 A 4- 22" . 
a Dauphin. .. , 
4334 A 4- 21". 

3 Verseau 

4221 A 4- 22". 
4411 A4- 21", 
4438 A 4- 21". 



C,= 



8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 



OnsKRVATKuns Oltha-marr et E. Viennkt. 
4- 20", 42 4- o',o43(T — 2i'',i). Correction moy. de coll. 



22, o3 23,43 67.48.41,9 

2,28 3,73+20,34 91. 5.27,9 

i3,o8 16,46 67.27.29,0 

17,06 18,44 68.36. 7,1 

59,18 60, 56 67.57.23,5 

14,08 i5,K> 68.34. 3,1 

24,98 26,30 67.12.54,3 

06,81 38,19 67.23.37,3 

51,96 53,33 +20,40 74-23. 7,6 

1,04 2,42 67.49.35,2 

21,36 23, o3 +20,40 95.21.39,2 

53,33 5i,7"i 67.43.38,6 

26,44 27,82 67.54. 6,7 

42,75 44, i3 68.10.19,9 



20. 1,4 

20. 2,2 

20 . 1,8 

20. 3,0 

20. 1,0 

20. 1,1 

20 . 1,3 

20 . 1,3 

20. 1,9 

20. 2,4 

20 . 1,8. 

20. 1,2 

20. 1,9 

20 . 1,1 



28,0 

60,2 -28,5 

27,6 

29,0 

28 . 2 

28,9 

27,3 

27,6 

36,6 -'29,0 

28,0 

77.3 -28,6 

27,9 

28,2 
28,5 



-28', 3. 

20. o 
20. 6 
20. 10 
20 .14 
20.18 
20 . 2 1 
20.23 
20.29 
20 . 3 3 
20 . 39 
20.42 

20.47 
20 . 5 1 
20.57 



43,8, 
,24,11 
.30, 8| 
38,82 
20, 9I 
.35,83 
46,75 
38,58 
i3,73 
22,82 
■43,43 
1 3 , 1 2 
48,23 
4,54 



67 

9> 

67 ■ 

68. 

67. 

68. 

67. 

67, 

74. 

67. 

95. 
67, 
67, 
68. 



48.38,9 
6. 2,5 
27.26,9 
30. 3,9 
57.23,3 
3i. 1,6 
i 2 . 5o , 3 
25.34,0 
25. 12,9 
49.31,3 

22.25,2 
43.33,8 

54. 3,5 
10.17,9 



Observations de Paris, 1904. 



B.ç, 



B.66 



GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN. — 1904. 



Noms. 



Passage 
N. observé. 



c,. 



Correct. Asc. droile Dist.app. 
Lecture. iMicrom. Réfract. decoll. apparente. au pôle nord. 



Obskrvatei'rs Oltrasiarb el E. Vienxet. 
C^, = •+■ 2*0", ii 4- o',o43 (T — 'ïi", i). Correclion moy. de coll. = — a8', 3. 

Août 2», . , „ 1 *n . h m « « 

432oA-f-2ti" 8 48,30 49j74 64.56.69,0 20. 1,8 -4-24,6 ai. 1.10,16 64.36.52,5 

4483A-i-2r' 8 •11,55 12,93 68.27. 7»4 î^o- «j'J'- -^ '^8^4 ai. 5.33,35 68.27. 5,2 

435o A -f-22".». . .. 8 21,89 23,27 67.44'ï*-î,4 20. 1,7 -1-27,9 21.12.43,69 67.44. 9,i 

P Verseau 8 11,59 1 3, 06 +20 •43 9>.58.27,3 20. 1,9 -f 79,1 -27'7 2.1 .26.33, 19 95.59.14/9 

4962 A -f- 20" 8 58, 3i 59,69 68.49.51,5 20. 1,6 -t- 29,3 2i.3o.ao,i3 68.49*49)9 

4455A-f-2a" 8 52,56 53, g4 67. 4. 8,8 20. 1,6 -t- 27,2 21. 35. 14, 38 67. 4. 4)7. 

e Pégase 8 9,53 10,94+20,40 80.33.17,2 20. 1,6 ---45,9-27,421.39.31,38 8u.33.3i,6 

45o8A-f-22" 8 36,54 37,92 67.35.19,2 20. i,3 -h 27,8 21. 5i. 58, 37 67.35.16,2 

4663 A-i-21" 8 «5,11 26,49 68.25. 9,3 20. 1,8 -4- 28,8 ai. 55. 46, 94 68. a5. 6,9 

4695A-+-21" 8 1,09 a, 47 68.43.3i,4 20. 1,2 -+-29,2 22. 3.22.93 68.45.3o,i 

4574A-f-22" 8 59,45 60, 83 67.21. 4,5 20. 1,9 4-27,5 22. 7.21,29 67.21. o,5 

4593A4-22* 8 46,83 48,^1 67.22.58,5 20. 1,9 4-27,6 22.11.8,68 67.22.34,4 

7 Verseau 8 a3,o9 24,54+20,60 ()i. 51.16,7 20. 1,1 4-68,2-28,522.16.45,01 91.51.54,1 

5i57 A4-20" 8 13,78 i5,i6 69. 3.14,8 20. 2,1 4- 29,6 22.22.35,63 69. 3.12,9 

4786A4-21" 8 3,3o 4,68 68.ii.-22,6 20. 1,9 î- 28,6 22. 3o. 25, 16 68.41.19,9 

Observ.vtel'rs Oltrauare et Brandicourt. 

C'p = 4- 2o*,6i . Correclion moy. de coll. = — 25*, 2. 
Septembre 2. 

3 Verseau ^. 8 21,28 22,84 +20, 56 95.21.34,8 20. 2,1 4- 79,1 -25,5 20.42 9-3.22 

jji Verseau 8 9,45 11,04-^20, 65 99>i9-i9.,9 ao. 1,9 4-91,8-24,820.47 99.20 

4770A4-30" 8 21,70 23, i3 68.57.11,7 ^o« ïp 4- 3o,i 20.51.43,74 68.57.13,7 

444>A4-2i" 8 57,48 58,91 68.40.45,5 20. 1,5 4-29,8 20.58.19,52 68.40.47,5 

4>o6A-T-2r 8 37,55 38,98 68.28.44,5 20. 1,1 4-29,6 21.11.59,59 68.28.46,9 

^ O^' — I) 8 56,65 58,32 ' 107.9.8,0 20. 1, 5 4-127.8 ài.i5. 18,93 107.10.48J2 

^ (2* — S) 8 57,90 59,57 107. 9. 8,0 20.19,4 4-127,7 21. ij. 20, 18 107.10.30,2 



r' — 



Observateurs Oltramare el £. Viennet. 

— 2", 99. Correclion moy. de coll. = — 24', 9. 



Septembre 4. 

363o A4-2I^...^. 8 

Ç Aigle 8 

3674 A 4- 21" 8 

369i A 4- 21" 8 

(i> Aigle 8 

8 Aigle 8 

3708 A 4-22' 8 

38i6 A-t- H" 8 

38oi A 4- 24" 8 

3734 A 4- 23' 8 

387Î A 4- 24" 8 

3940 A4-2i«.... .. 8 . 

2320BAG— PI— o'",o3 20 

4212 A 4- 21" 8 

4097 A 4- 22" 5 



40,90 
3,84 
6,46 

56, o3 

22,70 

43,70 
45,26 
37,18 
26, 9Î 
47,^9 
27î7^ 
•^4 7 74 
13,3 
57j96 
48,71 



42,33 
5,29 

7,89 
57,46 
24,16 
45,21 
46,69 
38, 61. 
28,37 
49,02 
29,18 
26,17 
54,1 
59.39 
5o,i4 



a, 94 



2,95 
3,02 



68.27.46,9 
76.16.10,7 
68.2i.5o,8 
68.39. 7,0 
78.34. 2,6 
87. 3.45,1 
67.37.48,5 
68.35.45,9 
05.' 8.36,2 
6<).29. 6,6 
65.26.12,2 
68.34.5f,o 
358.56.13,2 
68.36.31,7 
67.28.35,9 



20. 1,9 
20. 1,3 



20, 
20. 
20. 
20. 
20. 



1,3 
0,9 
ï,7 
0,8 
1,3 
20. 2,4 
20. 0,9 
20. 1,1 

*20 . 1,1 

20. 1,5 

20. 1,2 
20 . 1,0 
20 . 1,1 



29,4 18.55.39,34 68.27.48,1 

40.1 -24,8 19. I. 2,3o 76.16.23,6 

29.3 19. 4- 4790 68.21.53,0 

29.7 19. 8.54,47 G8-39. 9,8 
43,6-24,8 19.13.21,17 78.34.18,2 

58.8 -25,9 19.20.42,2a 87. 4- 17»! 

28.4 19.24.43,70 67.37.49,2 

29.6 19.28.35,6a 68.35.47,3 
a5,4 19.32.25,38 65. 8.34,5 
27,0 19.36.46,03 66.29. 6,2 

25.7 19.42.26,19 65.26.10,9 

29.6 19.46.23,18 68.34.53,2 
5i,8 8. I I. 5. 5,2 

29 .7 20 . 22 . 56 ,40 68 . 3 6 . 3 4 , 7 
28,3 20.28.47,15 67.28.36,8 



GRAND INSTRUMENT MERIDIEN. 



1904. 



B.6: 



Noms. 



Passage 
N. observé. T. 



Lecture. 



Correct. Asc. droite Disl. app. 
Microm. Réfracl. de coll. apparente. au pôle nord. 



ObSEUVATEUIIS OLTR\UAIIiî Ct £. VlENNET. 

C^ = r— 2;99. Correction inoy. de coll. = — j4'9« 



Septembre 4. ^ , 

4'>.9i A-T-7.r 8 4^,24 44, 6î 

4v.i8A--9.r 7 ri,i6 14,59 

4140 A -^9.T' 8 37,71 39,14 

4376 A -r- 21" 8 -31,14 52, ■)7 

4254 A -+-22" 8 7,01 8,44 

!>(i"-I) 8 49wï 5i,38 

t>(2»— S) 8 >o,9> 52,62 

4394A-+-22" 8 18,24 19,67 

P Verseau 8 34 ,90 36,46 

e Pégase 8 32,94 34, 41 

4488 A -T- 22" , 8 38, 53 39,96 

4639 A -T- 21" 8 20,64 22,07 

4661 A -h 21" 8 57,65 59,08 

a Verseau 8 5î,88 57,4i 

4730 A -r- 21" 

5i38A-i-2o'' 8 39,69 41, i^- 

46Î9A-r-22" 8 2,71 4,14 

Nadir 





68.39!'J»i'o 


2?>. 


P 

1,9 


^ '^.9,8 


20.33.41,66 


68".39'.35','3 




6». 2.18,6 


20. 


i,-i 


-t- 25,3 


20. 38. II, 60 


65. 2.16,8 




m. 4.17,^ 


20 . 


0,6 


-r- 26,6 


2o.4i.36,i5 


(>6. 4.16,9 




68. 2 >. 29, 7 


20. 


' ,7 


-r- 29,5 


20.45.49,58 


68.25.3i,5 




67.19- 4,5 


20 . 


1,1 


-f- 28,1 


20.54. 5,45 


67.19. 5,1 




107.11.28,7 


20. 


2,8 


-+-1^-7,9 


21. 14. 4«, 39 


107.13. 7,9 




107.11.28,7 


20. 


19,0 


-M>-7,9 


21.14.49,63 


io7.i2.iH,7 




67.27.32,2 


20. 


2,0 


4- 28,3 


21.22. 16,68 


67.27.32,5 


^^99 


95.58.22,4 


V.O. 


2,0 


-h 81,0 


-24^6 21.26.33,47 


95.59.15,1 


3,02 


80.33.12,4 


20. 


1,9 


. f- 47, « 


-24,2 21.39.31,42 


8o.33.3i,o 




67. 9.10,8 


20. 


-1,3 


-^ '7,9 


21.45.36,97 


67. 9.11,1 




68.15. 8,9 


20. 


0,9 


-r- 29,3 


21.49- 19,08 


68.15. II, 3 




68.17.55,7 


20. 


0,8 


- -^9,3 


21.54.56,09 


68.17.57,9 


3,04 


90.46. 8,9 


20. 


1,6 


-^ 67,2 


-2 5,3 22. 0.54,4*'- 


90.46.48,5 




68.39.29,4 


20. 


1,3 


^ 29,8 


22 . 1 5 


68.39.31,9 




68.50.54,9 


20. 


1,4 


-f- 3o,o 


22.22.38,13 


68.50.57,7 




67. 5.18,0 


20. 


•^,7 


-^.-^7,8 


22 . 28 . 1,1 5 


67. 5.16,9 




221.10.16,7 
221. io.r5,7 


20. 
20. 


2,0 
1,0 









Septembre 5. 

C Aigle 8 

o Aigle 7 

3795 A -f- 21" 8 

38i6 A^2r' 8 

X Aigle 8 

3751 A-r-22" 8 

388o A ^21" 8 

3908 A-r-21" 8 

3799A-^23" 8 

383i A-i-23" 8 

2320BAC— PI— o'",o3 

4o59 A -i- 22" 8 

46o() A-r-20° 8 

4177 A H- 2'," 7 

4307 A-f-2i" 8 

4341 Ah- 21" 8 

4247A-~2.r 8 

4397 A -H 21" 8 

4202 A -f- 23" 8 

•44Î7 A -h 21" 8 

l>(i''-I) 8 

!>(2«— S) 8 

4546 A-+-21" 8 

^ Verseau 8 



Observateurs Oltramare et Drandicourt. 
— 2% 23 — o',oi2(T — 20**, 6). Corroclion moy. de coll. = — 2Q'', o. 



3,09 


4,55 - 2,22 


76.16.12,8 


20. 


1,4 


-H 


39,5 


-25, 


9 19. I. 2,32 


76.16.23,5 


4-^90 


4i,5o - 2,32 


87. 3.47,-'. 


20. 


1,9 


H- 


58, 


-26, 


3.19.20.42,27 


87. 4.16,4 


50,96 


52,39 


68.33.59,4 


20. 


2,0 


-r- 


29,2 




19.24.50,15 


68.33.59,7 


36,44 


37,87 


68.35.46,2 


20. 


0,9 


-}- 


•>9,2 




19.28.35,63 


68.35.47w;i 


47, ï8 


48,75 - 2,27 


97.13.16,0 


20. 


•^',7 


-h 


83,5 


-26 


6 19.31.46,51 


97-14. 9,9 


19, i5 


20, 58 


67.21.57,7 


20. 


1,9 


H- 


^'7,7 




19.34.18,34 


67.21.55,8 


i3,68 


i5,ii 


68.12.11,4 


•^.0. 


2,0 


-f- 


28,8 




19.38. ivî, 87 


68.12.11,5 


56, 18 


57,61 


68.43.20,2 


20; 


0,9 


-f- 


•^'9,4 




19.42.55,37 


68.43.21,9 


33,68 


35,11 


66.34.18,4 


20. 


1,6 


-'v 


26,8 




19.46.32,87 


66.34.16,4 


37,68 


39,11 


66.32.56,5 


20. 


1,0 


-i- 


26,8 




19.50.36,87 


66.32.55,3 






358.56.14,6 


20. 


2,6 


— 


5l,2 




8. 1 


1. 5. 6,0 


»3,9i 


i5,3i 


67.39.24,8 


20. 


0,1 


-H 


28,2- 




20.23. I 3, 09 


67.39.25,8 


33,76 


35,19 


69. i.5i,4 


20. 


0,9 


-i- 


«9,9 




20.27.32,94 


69. 1.53,1 


19,99 


21,42 


65.21. r5, 5 


20. 


2,0 


-r 


25,4 




20.31.19,17 


65.21.11,6 


22, o3 


•23,46 


68'.36.J8,4 


20. 


1,1 


-r- 


29,4 




20.35.21,21 


68.36.39,2 


4,45 


5,88 


67.51.33,5 


20. 


1,0 


-f- 


28,4 




20.40. 3,63 


67.51.33,5 


7,9î 


9,37 


65.37.45,8 


20. 


0,5 


_i- 


25,7 




20.44. 7,1'- 


65.37.4î,i 


Î9,36 


20,79 


68.46.11,3 


20. 


1,8 


■4- 


-19,6 




2o..i9.i8,54 


68.46.12,0 


8,33 


9,76 


66. 8.35,7 


20. 


1,5 


-f- 


26,3 




20.54. 7,5i 


66. 8.33,4 


32,54 


33,97 


68.23.47,3 


20. 


1,9 


-i- 


î>'9,i 




20. 58. 31,72 


68.23.47,6 


34,09 


35,76 


107.12.38,4 


2Cf. 


1,9 


-M26,5 




21. 14.33,50 


107.14.16,2 


35, 3o 


36,97 


107.12.38,4 


20. 


18,5 


-+-126,5 




21.14.34,71 


107.13.59,7 


4'>,65 


44,08 


68.3i.3o,4 


20. 


1,8 


-r- 


•^'9,3 




2 I . 22 . 4 I , 82 


68.3i.3o,5 


34,16 


35,72 - 2,25 


95.58.23,4 


20. 


1,3 


■+- 


80,0 


-25, 


6 21.26.33,46 


95.59.14,9 



B.68 



Noms. 



GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN. - 1904. 



Passage 
N. observe. 



c,- 



Lecture. 



Correci. Asc. droite Disi.app. 
Microm. Bcfract. dccoll. apparente. au p6lc nord. 



Observatbi'rs Oltramare et Br.\ndicoi;rt. 

C'^ = — 2-,'i5 — .o",oisî(T — 70**, 6). Gorroclion moy. de coll. = 

SepteiDbre 5. , « o , ,r > p » 

4r>i A-4-Vi" 8 7,^-9 «w"'- 6(i. 3.9.4,3 20.1,9 -+- 9(>,9. . 

sPégase 8 39., 14 33,(»i ^ 9.*A-;t 8o.33.ri,« «^0.9,0 -i-46,4-2>;> 

.\'»\iA-^'ri'\ H 4>»M*« 41,"i 67.30. 4 r>. 90.1,4 -i- 98,0 

43j6A-f-29" « 39,9') 33,68 67. 3J. 37,1 9.0.1,6 -r- 98,1 

4586 A ^99" 8 18, 9l 19,67 67.6.30,8 9o*. 1,9 -f- 97,> 

4798A-^9i" 8 >9,84 61,97 67.4').3o,7 90.1,9 -^ 98,3 ' 

l7l.iA-i-9r' 8 47,<i i»,<'>'i 68.29.49, > 9.0.1,) -h 99,3 

476oA^9i" 8 14, 3i r»,7l 67.»6.9o,8 90.1,1 +98,6 

7i Verseau :. 8 99,30 30,89-9,9.3 9o.3j.44»7 '^•"•1,4 -i-. 66,1 -93,9 

Nadirà93"4V" 991.10.18,9 20. 9,6 

^ 991 . 10 . 16,6 90 . 1,0 



— 96',0. 



h m * 
91.32. 6,Î6 



66 


3'.9i"6 


91 .39.31, 3) 

7.1.59.41,71 

99. 3.3i,4i 
99. 9-i7Ti'> 


80 

G7 
67 


33.3i,i 

3o. 3,> 

3). 36, 8 

6.9.8,9 


99.l3.>9,00 

99.18,46,37 


67. 
68 


4>.-^9,9 
99.43,9 


99.2i.l3,Î7 


<i7 


56. 21 ,0 


9 >. . 3o . 98 , ) > 


90 


36.99,1 



Septembre 7 



c;,--=- 



Observateurs E. Viennet et Oltramark. 
.a'',77 — o;or2(T — 2o",8). Corrcclion moy. do colK = — 26',3. 



(si Ai^le. 
ô Aigle . 
370 ) A - 



99 ". 



3797 A -T- 29". 



- 29" 

- 91" 



A Aigle . 
3767 A 
3899 A 
3777 A + 23". 
3946 A -4- 21". 
38)4 A-r-99". 
^997 A -i- 2i\ 
4q9> A-f- 91". 
3913 A-^ 99". 
3942 A -i- 99". 
4>ii9A-^2i". 
4177 A -i- 94". 
4088 A -f- 23". 
4334 A-f- 91". 
47.49 A -h 94". 

4396 A -t- 91". 

49 57 A -i- 99". 
4289 A -+■ 22". 

î?(9«— S)... 

7504 B.A.C.. 

4>93 A -+-29". 

a Verseau — 
4>6i A -4- 99". 
4 >93 A -TT 99". 
Y Verseau — 
')i63 A -h 20". 
Tj Verseau . . . 



8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
20 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 



29, I9 
43,41 

26, i4 
23,34 
47,66 

II, :M 
44, >3 
54,00 

i>,i4 
39,68 

40, Vi 

4>,'ii 

j1,6o 
1,33 
j6,39 
20,60 
06,16 
9l,i6 

37/>i 
iî,«o 
i<»vl9 
r>,7i 

>,!) 

6,i3 

4,'i 
96,78 
53,60 

9i9<> 
10,09 
46,31 
>8,64 
99,83 



23,96 

1Î,9>. 
97,88 
94,78 

49 /^*î 
19,78 

4>,97 
53, 4i 
16, 38 
41,12 

41,97 
46,75 
5() , o \ 

•>-,77 
57,83 
99,0 i 
57,60 
93,60 
38,98 

16, 9i 

17 »9'^ 
17,1.3 
6,89 
8,10 
11,3 
98,99 
57,13 
II, 40 
11,53 

47, «4 
60 , 08 
3i ,33 



9,80 
•^w7 



- 2,76 

- -2,78 

- 9,76 



78.34. 
87. 3. 
67.98, 
67.38. 
97.13. 

67.4'). 
68.16. 
63.39. 
68. o. 
67.48. 
68. 5i. 
67.38. 
67. 3, 

67.49 
68.18. 

63.91. 
63.36. 

67.49- 
63.39. 
67.37. 
67. 7 
67.17 
107.14, 
107.14. 

3 . 92 . 
67.33. 
90.46. 
67.36. 
67.99. 
91.51. 

68. i7. 
90.33. 



4,4 
46,4 
90,9 
93,7 

1^,9 
39,3 
93,6 
48,6 
'^9»> 
3<^9 
'^7>9 
43,3 

91,9 

36 , 1 
i3,o 
i1,> 
49,0 
98,8 

19, > 
39,3 
1,8 
97,8 
3i,4 

H, 4 
93,3 
44,0 

9,5 

5,1 

59,5 

19,6 

49,-^^ 



20. 
90 . 
20. 
90 . 
90 . 



9,0 
I,? 
1,1 
9,9 

1,9 



1,6 



90. 1,8 
7.0 . 1,0 
90. 0,9 
90. 0,6 

90. 
90 . 
90. 
90 . 
90. 
20. 
90. 



I, 



1,2 
1,0 
9,6 

1,1 
1,4 
I9.>9,i 
20. 0,7 
20. 0,0 
90. 0,8 
7.0. 0,1 
90 . 1 , 9 
•).o. 9,6 
90 . 99 , 3 
20. 9,9 
20 . 1,1 
90. 9,6 
7.0. 1,9 
20. 1,8 
90. 9,8 
19.59,8 
90 . 3,0 



-- 4^,7 
-^- >8,9 

-r^ 9.8,3 

-t- 9.8,5 
-f- 84,8 
-^ 98,7 
-^ 9-9,9 

-:- 9() , 3 
-f- 99,0 

-+- •>.8,7 
-h 3o, I 
-f- 29,0 
-+- v,7,8 
98,8 

■>.9,4 
93,8 

— 96,3 

— 98,8 

-T- 96,0 

H- '^-9,0 
4- 98,0 
-t- 98,9 

-i-i28,9 

-M 98, 9 

- 44,6 

-r- 28,6 

- 67,6 
-^ 98,6 
-h 98,4 
H- 70,9 

-h 3o,3 
-+- ^7,9 



-9.6,8 19, 

-7.6,4 19 

19 

19 

-26,1 19 

ï9 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
90 
90 
90 
90 
90 
20. 
90 
20 
20 

91 
91 
91 

-^7,9 -^'I 

91 
-9 3,6 99 

29 

92 
-2 3,5 29 

22 
-23,8 92 



l3.9l,9I 
20.19,17 
94.23,13 
.98.99,03 

.31.46,48 
37. 10,09 
40.43,91 
43.59,68 
47.i'J,89 
,5o.38,36 
31.39,91 

>7. 4^,99 
, 0.33,98 
, 5. o,oi 
27.33,06 
,31.19,97 
,31.31,83 
39.92,83 
4*1.36,91 

49. i'^,^^ 
.34.15,16 
. 0.14, 38 

.14. 4,04 
.14. 5,39 

19 

.53.23,41 
. 0.34,33 
, 5. 8,61 

II. 8,74 
. 16.45,03 

23.37,99 

3o . 28 , 36 



7«.34 
87. 4 
67.9.8 
67.38 
97.14 
67.43 
68.46 
63.39 
68. o 
67.48 
68. 3t 
67.38 
67. 3 

67.49 
68.18 
63.91 
63.36 

67.49 
63.39 
67.57 
67. 7 
67.17 
107.16 
107.16 

3.21 

67.33 
90.46 

67.36 

67 . 92 

91 .3i 

68.47 
90 . 36 



.18,3 
.16,1 
.20,4 

.99,3 

. 9,1 
.'1,9 
.93,5 

.47, 'i 
.40,3 

.56,4 
.99,3 

.4>,i 
. 90 , 9 

.54,9 

11,7 
49,1 
'^-9,4 
18,5 
40,5 

'2,4 

97,6 
.30,3 
.10,5 
.12,0 
.43,9 
,47,>- 

5,9 

.51,9 
.52,3 
.32,7 

.21^3 



GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN. - 1904. 



B.69 



Noms. 



Passage 
N. observé. T. 



Correct. Asc. droite Dist. app. 
Lecture. Microm. Réfract. de coll. apparente. au pôle nord. 



Obskrvatrurs ë. Viknnët et Oltrauare. 

0^, = — V,77 — o',oi2(T — 2o\8). GorrecUon moy. do coll. = — 9.6', 3. 

Septembre 7. , * o , „ t p 

4833 A-1-9.1" 8 40, oG 4»,îf> 68.3o. 8,1 9.0. i,'X -H 99,8 

Nadir '..... 9/>.i.io.i7,> 90. i,8 

» •221.10.18,7 20. 2,8 



Il m s o , „ 

9.j.43.38,7i 68. 3o. 9,3 



Septembre il. 

377G A-f->.>." 6 

p Aigio 6 

2320BAC— PI— o"',o8 20 

4o>.8 A -h 22" 

4227 A -h 21" 6 

a Dauphin / . . . . 

3 Verseau 6 

4)49 A -h 21" G 

468o Ah-21" 6 

47^3 A 4- 21" 6 

4743 A-I-2I- 6 

r^ Verseau . * G 

Ç Pégase G 



Obsorvalions faites à ]*œil el à l'oreille. 
Obskiivateur J. Chatelu. 
3%oi — 0J012 (T— 21'*, 3). Correction moy. de coIl. = ^2G*, 1. 



4),G> 


47, -^J 






G7.22. 0.8 


20 . 


2,3 


-i- 


28,0 




19.38.41,9.8 


O7 . 22 . 5 , i 


39,73 


41,43 - 


2 


;87 


83.49- 18,0 


20. 


5,3 


4- 


52,4 


-20:7 


19.50.38,44 


83.49.37,9 


20,4 


3,9 






358.50.15,8 


20. 


5,8 


— 


5i,7 




8. 2 


I. 5. 8,4 


24,98 


20, Go 






07.20.58,8 


20. 


3,7 


-h 


28,1 




20.17.23,00 


07.20.55,9 


49,0) 


51,27 






08.10.34,3 


20. 


9,7 


~\- 


29,2 




20.24.48,27 


08.10.20,7 


14,93 


iG,58 - 


2 


,95 


74.25. 4,5 


20. 


4,0 


-+- 


37,4 


-20,3 


20.35. i3, 58 


74.25.10,7 


44,-58 


40,38 - 


3 


,o5 


95.21.30,8 


20. 


3,4 


-+- 


78,9 


-20,0 


20.42.43,38 


95.22.25,0 


28,78 


3o,4o 






(:8..io.32,9 


20 .« 


.3,3 


-T- 


29,7 




21.23.27,39 


08.40.32,3 


34, 3o 


35, 9>^ 






07.49.19,0 


20. 


'^,7 


-\- 


28,0 




22. 0.32,90 


07.49.18,2 


43, )0 


45,12 






08. 5. 4,8 


20, 


1,3 


-i- 


•^9,0 




22.12.42,10 


08. 5. 5,0 


19,42 


21,04 






08.22.22,4 


20. 


3,3 


-H 


29,3 




22.19.18,02 


08.22.21,0 


29, 9"^' 


3ï,68 - 


3, 


► 09 


90.35.40,8 


20. 


4,8 


-+- 


00,0 


-25,7 


22.30.28,00 


90.30.21,4 


45,07 


40,75 - 


3,oO 


79.39.33,9 


20. 


3,7 


4- 


45,4 


-25,4 


22.30.43,72 


79.39.47,9 



Observations faites au chronographe. 

Observateurs E. Viknnet et J. Chatelu. 

CJ, = — 5", 14 — o',oi2{T — 23*',o). Correction nioy.de coll.= 
Septembre 15. 

ÇPégase 8 47,19 48,79 - 5, 10 79.39.31,0 20. 1,1 -f- 45,0 -25,8 

4833A-+-2I" 8 42, 3i 43,85 08. 30.7,1 20. i,3 -r- 29,7 

X Verseau * 8 42,99 41,74-5,17 98. 4. 5,0 20. 3,i -4-87,9-25,5 

4737 A -+-22" 8 4'^-,28 43,82 O7.3o.i5,9 20. 0,9 -^ 28,5 

4757A-1-22*' 8 41, 38 42,91 O7. 8.28,1 20. 0,9 -1-28,0 

4780 A H- 22" 8 0,70 8,3o O7.27. 1,7 20. 0,1 4- 28,4 

Y Poissons 8 18,09 19,74-5,10 87.13.39,4 20. 2,0 4-59,7-25,9 

48iiAh-22" 8 32, 5o 34, 04 07.30.57,4 20. 0,8 -1-28,0 

X Poissons 8 7,38 9,o5-5,i4 89.15. 15^3 20. 2,0 4- 04,1-25,8 



— 25', 8. 



22.30. 


.43,05 


79-39. 


48,1 


22.43. 


38,-1 


68. 3o. 


, 8,6 


22.47. 


,39,00 


98. 5. 


3,3 


22. 5o. 


,38,08 


67.30. 


i6.<'> 


22.50. 


-^/ , /7 


67. 8. 


a8,<) 


23. 3. 


3,16 


67. ,..7. 


3,1 


23.12. 


i4,6o 


87.14. 


10,1 


23. lO. 


■>,8,9o 


67.30-. 


58,2 


23.22. 


3,91 


89.15. 


49,8 



03SERV.\TEURS OlTRAMARE Ct E. ViENNET. 

Cp = — 5J33 — o*,oio(T — 21^,2). Correction moy. de coll. = — 25*0. 
Septembre 16. 

? Aigle 8 42,20 43,82-5,32 83.49.12,4 20. 1,4 4- 5i, 8 -25,7 i9.5o.38,5o 83.49.37,1 

3995AH-2I" 8 17,19 18,72 O7.57. 9,4 20. 1,1 4-29,0 19.54.13,40 07.57.10,7 

4o32A-f-2i" 8 41, 84 43,37 08.24.23,4 20.2,1 4- .29,0 i9.58.3»,o5 08.24.24,0 

3928A4-22" 8 37,11 38,04 -07.33.21,5 20.1,8 4-28,5 20.2.33,32 07.33.24,3 

Aigle 8 27,53 29,21 - 5,33 91. 5.20,0 19.59,5 4- 08, i -25,8 20. 0.23,89 91- 0. 1,8 



B.70 



GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN. ^ 1904. 



Noms. 



Passage 
N. observe. 



Cr- 



Lecture. 



Microm. 



Correct. A^c. droiic Dist. app. 
Réfract. decoll. apparente. au pôle nord. 



Septembre 16. 

/|0>8 A-t-^r 8 

41 5i A-r-ai" 8 

4191 A -1- '11'* 8 

4 >79 A -t- 9.0" 8 

4098 A-f-9.9.\...... 8 

2 Daupliin 8 

4164 A-+-9.5Ï'» 8 

419'i A-f-vt?.» 8 

4168 A-f->.3° 8 

1410 A -h 21" 8 

4799 A -+- ÀO" 8 

44 >7 A -h 21" 8 

4317 A-^9.'2* 8 

l?(i'^-I) 8 

\)('j.' — S) 8 

7Î0Î B.A.C.— o'",o3. 20 

4I78 A-i-22" 8 

a Verseau 8 

4 îga A -f- 22° 8 

Y Verseau 8 . 

Yj Verseau 8 

4632 A -h 24" :. 8 

4700 A -h 22*» 8 

■>2Î) A -+- 20" 8 

46c)o A-+-24" 8 

4769 A-^2>." 8 

5279 A '-{- 20" 8 

4909 A -h 21* 8 

Nadir 

» 



Observateurs Oltrasiare el E. Vibnnet. 

— 5',33 — o*,oio(T — 2i'',2). Correclion moy. decoll. = — 25", 0. 



B 


il 




/ n 


t 


p 




tr 




h m s 


, n 


VI, 14 


53,G6 




63.16.39,0 


20. 


!,> 


-r- 


2J,7 




20. io.5o,34 


63.16.36,7 


46,33 


48, 06 




68. 4.43,8 


20. 


1,0 


-t- 


29, 1 




20.14.42,74 


68. 4.47,1 


56, 60 


38, i3 




68.22.17,8 


20. 


1,2 


-f- 


29,3 




20.19.52,81 


68.22.19,3 


3i,o6 


52,39 




68.33.39,8 


20. 


1,7 


-i- 


3o,2 




20.23.47,27 


68.34. 1,6 


3o , 08 


5i ,61 




67 . 32 . 22 , l 


20. 


1,2 


-t- 


28,5 




20.28.46,29. 


67.32.22,8 


17,^-9 


18, 85 - 


5^27 


74.23. 0,6 


20. 


' ,/ 


-f- 


37,7 


-23; 


4 20.33. i3, 53 


74.23. 9,8 


23,63 


23, 16 




67. 3.3i,i 


20. 


2,0 


-h 


27,4 




20.39.19,84 


67. 3.29,9 


21,68 


23,21 




67.13.43,6 


20. 


2,0 


-i- 


28,1 




20.43.17,88 


67.13.44,9 


32,89 


34.4>- 




66.47. 8,7 


20. 


1,3 


-h 


27,6 




20.47.29,09 


66.47. «,•>• 


48,70 


3o,23 




67.56.46,3 


20. 


1,0 


-f- 


29, t» 




20.31.44,90 


67.56.47,7 


11,93 


i3,49 




69. 2.36,1 


20. 


1,7 


-h- 


3o,4 




20. 36. 8,16 


69. 2.38,o 


39 , 36 


61,09 




67.30.58,2 


20. 


1,9 


-h 


28,9 




20.39.33,76 


67.30.58,6 


53, i3 


54,66 




67. 0.10,4 


20. 


1,6 


-•- 


27.8 




21. 3.49,33 


67. 0. 9,6 


8,80 


10, 6j 




107.23.42,0 


20 . 


2,0 


-+-in)'T7 




21.12. 3,32 


107.25.22,8 


10,01 


11,86 




107.23.42,0 


20. 


18,1 


-+- 


129,7 




21.12. 6,53 


107.25. 6,8 


7,4 


12,6 




3.22.20,8 


20. 


1,3 


— 


44,5 


-27 


21.19 


3.21. 9,0 


42,11 


43,64 




67.42. 5,3 


20. 


2,6 


4- 


28,7 




21. 42. 38, 3o 


67.42. 4,7 


58, 06 


39,74 - 


5,39 


90.46. 6,3 


20. 


0,2 


-^ 


67,5 


-23 


22. o.34,4'> 


90.46.46,9 


5o,63 


52,16 




67.21. 7,4 


20. 


2 , 


-f- 


28,3 




22.10.46,82 


67.21. 6,9 


48,71 


5o,4o - 


5,33 


91.51.11,9 


20. 


2,6 


-+- 


70,1 


-2 3 


2 22.16.45,06 


91.51.52,6 


32,24 


33,91 - 


5,32 


90.35.42,8 


Î^O. 


2,2 


•-t- 


67,1 


-24 


9 22.30.28,37 


90.36.20,9 


3o,23 


3i,77 




65. 6.5i,3 


20. 


1,9 


-r- 


2J,6 




22.33.26,43 


65. 6.48,5 


7,93 


9,46 




67.23.53,0 


20. 


0,9 


-+- 


28,3 




22.39. 4,12 


67.23.55,3 


52,68 


54,22 




69. 2.20,0 


20. 


2,6 


-r- 


3o,4 




22.30.48,87 


(K). 2.21,4 


33,19 


36,71 




63. 6. 3,8 


20. 


2,4 


-4- 


23,5 


• 


22, 5 '|. 3 1,36 


63. 6. 0,4 


13,64 


15,17 




67 . 2 1 . 1 3 , 7 


20. 


1,0 


-h 


28,3 




22.59. 9,82 


67.21.16,2 


7,21 


8,74 




68.33.24,1 


20. 


1,7 


-f- 


3o,2 




23. 4. 3,39 


68.53.23,9 


14,64 


16,17 




67.52.3^,5 
221.10. i5,7 
221.10.18,1 


20. 
20. 
20. 


0,8 

0,9 
3,3 




29,0 




2.3.13.10^82 


67.52.55,8 

• 



■ c;,= 

Septembre 17. 

V Ophiuchus 8 

/)! Ophiuchus 8 

1) Serpent 8 

C(i"— I)-i-i'",o7.. 8 

43io A-+-2i° 8 

4i6/f A-!-22" 8 

4243 A -1-24" 8 

4392 A M- 21° 8 

4773 A-i-200 8 

4433 A 4- 21" 8 

4317 A + 24" 8 

4481 A -4- 21» 8 

b(i*^-i) -. 8 



Observateurs Oltrauare et J. Cuatelu. 
3", 63 — o',oio(T — 20*", 2). Correclion moy. de coll. = — 26',o. 



5o,53 


52,32 - 


5,63 


99.4^.26,4 


20. 


1,7 


42,26 


43,91 - 


5,68 


87.27.31,6 


20. 


* ,7 


26,63 


28,33 - 


5,61 


92.54.28,3 


20. 


2,0 


jo,7i 


52,71 




109.18.16,1 


20. 


1,8 


48,14 


49,67 




68.ii.i5,3 


20, 


2,2 


23,95 


23,48 




67. 3.3i,o 


20. 


' ,7 


5,79 


7,3i 


. 


65.42.27,9 


20. 


1,8 


ï9,7i 


21, 2I 




68.33,15,5 


20. 


i.i 


18,79 


20,33 




69. 3. 4,4 


20. 


1,6 


55,96 


^7,49 




68.28.43,0 


20. 


«,« 


8,54 


10, o3 




65.46.10,1 


20. 


1,5 


2,18 


3,71 




68.11.58,1 


20! 


l>9 


57,30 


59,13 




107.24.35,7 


20. 


2,<, 



- 93,1 -26,0 17.53.46,71 99-45. 3o, 7 
" 39,7 -25,2 18. o!38,3o 87.28.25,1 

- 72,3 -27,5 18.16.22,72 92.55.11,2 

-l4l,4 18.31.47,10 109.20. 8y5 

-29,3 20.35.44,04 68.ii.i5,4 

- 27,9 20.39.19,83 67. 3.29,7 

- 26,3 20.44. 1,67 65.42.24,9 

- 29,8 20.48.15,60 68.33.16,8 

- 3o,4 20.52.14,69 69. 3. 6,0 

- 29,7 20. 56.51,85 68.28.44,3 

- 26,4 21. I. 4,39 63.46. 8,0 

- 29,4 21. 4.58,07 68.11.58,7 
-i3o,i 21. II. 53, 5i 107.26.16,1 



GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN. 



1904. 



B. 



Noms. 



Passage 
N. observé. T. 



Correct. Asc. droite Dist. app. 
Lecture. Microm. Kéfract. decoll. apparente. au pôle nord. 



c;,= 

Septembre 17. 

Î)(v>.'-S) 8 

7>o4 B.Â.C. — o™,o3. 7.0 

4 i62 A -i- '?.'>r 8 

4^19. A-Hîir 8 

46jt7 A-t-'ii" 8 

.W4 A-H2i° 8 

4*26 A-i-2A" 8 

a Verseau 8 

4V58 A-4-.8V\...... 8 

8j7a Berlin 8 

Y Verseau »... 8 

5i44Ah-2o" 8 

T, Verseau 8 

463-2 A -h 24" 8 

4647 A -f. 2 i" (•>/)... 8" 

4680 A 4- 24" 8 

4690 A-H2r 8 

47O9 A-i-22*' 8 

4681 A -+-23" 8 

4804 À -i- 22* 8 

Nadir à 23*» 30"" 

» 



Observateurs Omtramare et J. Ciiatelu. 
— 5% 63 — o', oio(T ;— 20*, 2). Correction moy. de coll. = — 26", o. 



58, 5i 


60, 36 




107.24.35,7 


20. 


20,5 


4-i3o,i 






21.11.54,72 


107.25. 5S,i 


6,2 


11,4 




3.22.21,8 


20. 


2,6 


— 


44,7 


-26' 


;9 


21.19 


3.21. 8,2 


52,09 


53,62 




67.23.44,* 


«9. 


59,9 


4- 


28,4 






21.37.47,98 


67.2.3.45,2 


ï'),i5 


16,68 




68. 7.13,8 


20. 


1,1 


-4- 


*9,3 






21.41.11,04 


68. 7.15,1 


34,68 


36,21 




68.18.23,0 


20. 


0,7 


_j_ 


29,6 






2 1.45.30, 56 


68.i8,2f,6 


5,01 


6,54 




68. 8. 9,5 


no. 


ï,' 


4- 


*9,4 






21. 5i. 0,89 


68. 8.10,4 


8,98 


10, 5i 




67.12.46,2 


20. 


1,2 


-h 


2^,2 






21.57. 4,86 


67.12.45,5 


58,28 


59, o^» - 


5;62 


90.46. 8,3 


20. 


1,6 


-h 


67,7 


-25 


,7 


22. o.54,3i 


90.46.47,* 


46,23 


47,76 




67.28,53,8 


20. 


2,0 


H- 


28,6 






22. 4. 4'^., II 


67.28.53,1 


54, o5 


55,58 




67.20. 5,7 


20. 


1,3 


-+- 


28,4 






22.10.49,93 


67.20. 5,5 


49,04 


50,73 - 


5,68 


91.51.11,2 


20. 


1,8 


-f- 


70,4 


-25 


fi 


22.16.45,08 


91. 51.52, 6 


3o,4î 


31,98 




68.58.58,8 


20. 


1,3 


-h 


3o,5 






22.20.26,33 


68.59. 0,9 


32, 5o 


34,17- 


5,58 


90.35.42,4 


20. 


1,8 


-+- 


67,4 


-25, 


.* 


22. 30.28, 52 


90.36:20,8 


3o,53 


32,0 > 




65. 6.5i,i 


20. 


1,6 


-h 


25,7 






22.35.26,40 


65. 6.48,2 


56,09 


57,61 




65.3o.3o,8 


20. 


0,1 


"t- 


26,2 






«2.4o.5i ,96 


65.3o.3o,o 


19,16 


20,68 




65. 7. 4*, 7 


20. 


1,3 


H- 


25,7 






22.49.15,02 


65. 7.39,7 


3',,5i 


37,03 




65. 6. 3,0 


20. 


1,0 


-i- 


25,7 






22.54.31,37 


65. 6. 0,7 


i3,9i 


i5,44 




67.21.16,5 


20. 


1,9 


-h 


28,5 






22.59. 9,78 


67.21.15,9 


54,30 


'55,82 




66.18.23,5 


20. 


1,8 


-+- 


27,2 






23. 4.5o,i6 


66.18.21,4 


16,39 


'7,9* 




67.39.58,1 
221.10.17,7 
221.10.16,0 


20. 
20. 
20. 


1,8 
2,1 
0,6 


H- 


*M 






23.14.12,26 


67.39.58,0 



Septembre 18. 

Cd*'— I)-M"',oo.. 8 

X Aigle 8 

r Aigle 8 

3950 A-f- 21" 8 

P Aigle 8 

3867 A -♦-22" 8 

4382 A + 20"....'... 8 

4o52À-+-2i" 8 

3956 A-i-22" 8 

4i33 A -h 21" 8 

4025 A -h 22" 8 

4o46 A-f-22"....... 8 

4078 A -4- 22" 8 

4107 A-+- 22"., 8 

4700 A -h 20" 8 

.i249A-4-2r 8 

4396 A H- 21" 8 

4202 A -+-23" 8 

4447 A 4- 21"....... 8 

!>(i'^~l) '.... 8 

t>(*'-S) 8 



OlISERVATElRS E. ViENNET Ct J. ClIATEIA". 

5",9i — o*,oio(T — 2i",4). Correction moy. de coll. = — 25'',7. 



26,74 


28,67 




108.29.13,4 


20. 


4,7 


-f-i36,2 


19.25.22,78 


108. 3o. 58,1 


5o,4o 


52,14 - 


5,84 


97.13. i3, 7 


20. 


1,7 


-i- 85, 


-26,6 19.31.46,25 


97.14.10,1 


48,55 


5o,r5 - 


5,88 


79.36.34,1 


20. 


1,4 


H- 45,5 


-25,2 19. 41. 44, *6 


79.36.5i,o 


34,66 


36,19 




68. 4.49,* 


20. 


0,6 


H- 29,1 


19.47.30,30 


68. 4.:5o,8 


42,80 


44,43 - 


5,96 


83.49. i*,6 


20. 


1,6 


-h 52,8 


-25,8 19.50.38,54 


83.49.37,0 


18,66 


20,19 




66.56.56,3 


20. 


1,6 


-+- *7,7 


19.54.14,29 


66.56.55,4 


3 1,94 


33,48 




69. 4.33,7 


20. 


1,0 


-4- 3o,4 


19.57,27,58 


69. 4. 36, 5 


53,10 


54,63 




68. 2.15,9 


20. 


1,1 


-+- *9,i 


20. 1.48,73 


68. 2.17,1 


36,59 


38,12 




67.22.43,5 


20. 


0,8 


4- *8,3 


20. 7.32,22 


67.22.44,0 


21,26 


**,79 




67.53.28,1 


20. 


1,2 


4- 28,9 


20.12.16,89 


67.53.29,0 


47,^9 


49,1* 




67.20.41,, 5 


20. 


1,0 


-4- 28,3 


20.16^.43,22 


67.20.41,8 


6,48 


8,01 


* 


67.34.43,8 


20. 


1,1 


-h 28,6 


20.21. 2,11 


67.34.44,4 


50,93 


52,. i6 




67.12.47,0 


20. 


1,7 


-h*28,I 


20.25.46,56 


67. 12. .16, 4 


2,78 


4,3i 




67.25.30,3 


20. 


1,1 


+ *8,4 


20.29.58,41 


67.25.30,5 


16,61 


18, 15 




69. 1.19,6 


20. 


0,9 


4- 3o,4 


20.40.12,25 


69. 1.22,4 


40,45 


41,97 




65.32.16,7 


20. 


0,7 


4- 26,1 


20.44.36,07 


65.32.15,4 


17, 7> 


I9,*8 




67^57.37,9 


20. 


1,0 


-+- *9,i 


20.49.13,38 


67.57.39,1 


11,81 


i3,33 




66. 8.32,6 


20. 


0,8 


4- 26,8 


20.54. 7,4* 


66. 8.3i,5 


35,94 


37,47 




68.23.44,3 


20. 


1,4 


4- 29,6 


20. 58.31,56 


68.2.3.45,6 


4>,9ï 


47,77 




H>7.25.27,6 


20. 


4,* 


4-l3o,2 


21.11.41,86 


107.27. 6, .8 


47,14 


49,00 




107.25.27,6 


20. 


?.3,i 


-hi3o,2 


21.11.43,09 


107.26.48,0 



B.-i 



GRAND LNSTRUMENT MÉRIDIEN. - 1904. 



Noms. 



Passage 
N. observé. 



T. 



C,- 



Correct. Asc. droite Dist. app. 
Leclure. Microm. Réfract. decoll. apparente. ao pAle nord. 



Septembre 18. 

7504B.A.C.— o"',o3. 9.0 

4747A-+-21".. 8 

4G48 A-r-2Si" 8 

1) Verseau 8 

09. >.5 A ■+- 20'" 8 

4847 A-f-21- 8 

4865 A-\-'ir 8 

4874 A -h ^i" 8 

4888 A -h 21" 8 

Y Poissons 8 

4809 A -H 22" 8 

X Poissons 8 

Nadir à ii**4o'." 



ObSRKVATEURS E. ViENN^T et J. ClIATELU. 

— 5%9i — o\oio(T--r2i'',4). Corrccticm mov. de coll.: 



3.22.20,0 20. i^.f 

67.55.34,1 20. 2,0 

67.40.16,0 20. i,ï 

90.3 ). 42, 5 20. 1,4 

69. ï.59,4 20. 0,7 

68 . 5.38,6 20 . 1,0 

67.51.37,3 20. 0,9 

6H. 7. 9,9 20. 0,9 

68 . 1.19,0 20 , 0,8 

87.13.37,8 20. 1,7 



2) ,7. 



6,3 


li,î 


21, i5 


22,68 


28,68 


3o,2I 


32, 81 


34,49 


42, 3J 


43,87 


23,29 


24,82 


24,61 


26,14 


34,14 


3 -.,67 


16,81 


.8,34 


18,88 


20,53 


3(),8-> 


4t,38 


8,18 


9,85 



•^91 



>i9^ 



^»9î 



89.i>.i4,2 20. 2,3 
221.10.17,8 20. 2,9 
221.10.16,5 20. 1,8 



44,7 


-26,3 


21. 19 


3. 


21 


7,<» 


«9,1 






22.20. 16 J76 


67. 


55 


34,3 


28,8 






22.25.24,29 


67. 


40 


16,8 


67,4 


-2) 


J / 


22.30.28,57 


90, 


36 


21,5 


3o,5 






22.42.37,95 


69. 


2 


2,5 


^•9,4 






22.49. 18, 9« 


68 


5 


40,2 


^9,1 






22.56.20,21 


67. 


5i. 


38,7 


■29,1 






22.59.29,74 


68. 


/ • 


11,5 


29,3 






23. 5.12,41 


68. 


1. 


20, G 


^9,9 


-2> 


I 


23,12.14,60 

23.15.35,45 


87. 
67. 


14. 
i3 


9,'>' 


64,3 


-25 


5 


23.22. 3,92 


89. 


i5. 


49,4 



Septembre 19. 

fi Aigle 

3874 A -1-22"... 
4o32 A-f-21'*.. 
4447 A H- 20"... 
3918 A -h 23"... 

4212 A-î- 21". . . 
4082 A -h 22". . . 
4107 A -+- 22".. . 

a Dauphin 

4341 A -h 21"... 

3 Verseau 

421 3 A -h 22-... 
423i A-i-22"... 
42)9 A-f- 22".. . 
4287 A -+■ 22". . . 

43 I 4 A-|-22\.. 

T,(i--I)..... 

bC^'-S) 

7504B.A.C. — o" 

4 526 A -+- 22". . . 

a Verseau 

4567 A -H 22"... 
4745 A -h 21"... 
Ti63 A -f- 20".. . 
4671 A-i- 22".. . 
4847 A 4- 21"... 
47^5 A -4- 22'*.. . 



Observateurs E. Virnnet et Oltrimare. 
: — 6',i3 --o',oio(T — 21**, 6). Correclion moy.de coll. = — 25', 3. 

- 6,12 



c;,= 


— 6',i3 


i--o',< 


8 


42,94 


44,57 


8 


14, 38 


i5,9i 


8 


42,63 


4i,in 


8 


37,88 


39,41 


8 


46,5 5 


48,08 


8 


19741 


2I,3>. 


/ 


0,80 


2,33 


8 


20,61 


22, li 


8 


2,9^ 


4,49 


8 


18, o5 


19,62 


8 


8,11 


9,61 


8 


47, GH 


49,40 


8 


56,28 


57,81 


8 


40,53 


42,06 


8 


44,91 


46,44 


8 


46, 7« 


48,3i 


. 8 


36, 2I 


37,77 


.. 8 


34,96 


36,8->. 


. 8 


36,21 


38,07 


. 20 


5,9 


II, i 


8 


9,3i 


11,07 


8 


58,78 


60,46 


. • 8 


i3,io 


14,63 


8 


22,43 


23,96 


. 8 


1,83 


3,37 


. 8 


36,63 


38, i6 


. 8 


23,48 


2 5, 01 


. 8. 


33,10 


3'», 63 



6,08 



6,1 5 



6,i3 



83.49.11,5 


20. 


i,> 


-+- 


52,9 


-24 


9 19.50. 


38,46 


83..i9.36,5 


67.15,26,8 


20, 


1,0 


-f- 


28,1 




19.55 


9,80 


67.15.27,3 


68.2Î.2I,4 


20. 


0,5 


-f- 


29,6 




19.58. 


38, o5 


68.2l.2l,o 


68.52. 7,1 


20. 


0,6 


-~ 


3o,2 




20. 4. 


33, 3o 


68.52.10,7 


66.36. i4,i 


20. 


2,2 


~- 


•>-7,1 




20. 7 


41,96 


()6 . 3(> , 1 3 , 2 


106.49.42,3 


20 . 


'>,7 


^- 


126, « 




20.17 


1 5 , 20 


106. 5i. 17,1 


68.36.30,3 


20. 


1,4 


-U 


3o , 




20.22. 


56,21 


68.36.32,8 


67. 4.16,1 


20 . 


1,3 


-i- 


28,0 




20.26. 


16,02 


67. 4.16,1 


67.25.29,8 


20. 


.1,3 


-^ 


28,5 




20 . 29 . 


58,37 


67.25.30, 5 


74.25. 0,5 


20 . 


1,9 


-h 


37,9 


-25 


,6 20.35 


1 3 , 5o 


74.25.10,1 


67.51.30,1 


20 . 


1,1 


— 


T?.9,o 




20.40. 


3,52 


67.51.31,7 


95.21.33,1 


20 . 


2,8 


■+■ 


79,9 


-24 


8 20.^9. 


43,28 


95.22.2.3,9 


67. 7. 9,6 


20. 


0,9 


-h 


28,1 




20 .45. 


51,69 


67. 7.10,5 


67.37.58,4 


20. 


0,7 


-T- 


28,8 




20.49. 


35, 9Î 


67.37.59,7 


67-47-59,7 


20 . 


1,1 


'-!- 


29,0 




20.54. 


40, 32 


67.48. 1,0 


67.45.28,9 


20. 


1,0 


-\- 


28,9 




20 . 59 . 


4-^19 


67.45.30,4 


67.30.41,3 


20. 


0,8 


-f- 


28,6 




21. 3. 


3 1,65 


67.30.^2,6 


107.26.14,3 


20. 


3,9 


-4-l3:>,9 




21.11. 


30,69 


107.27.55,0 


107.26.14,3 


20. 


22,6 


_4- 


i3o,9 




21.11 


3i,9i 


107.27.38,0 


3.22.20, 5 


20. 


2,0 


— 


44,9 


^26 


5 21.19 




3.21. 7,9 


67.12.44,8 


20. 


1,3 


-+- 


28,3 




21.57 


4,94 


67.12.45,4 


î)o.46. 6,9 


20 . 


.1,3 


-r- 


68,1 


-2 5 


2 22. 


54,33 


90.46.47,3 


67.39.57,9 


20. 


0,3 


-+- 


28,9 




22. 6 


8,49 


67.40. 0,0 


68.22,16,7 


20. 


0,8 


H- 


29,9 




22.14. 


17,82- 


68.22.19,7 


68.47.46,3 


20. 


1,0 


-h 


3o,4 




22 . 23 


57,23' 


68.47.49,7 


67. 9.29,8 


20. 


1,2 


-h 


28,3 




22. 3i. 


32,OJ! 


67. 9.30,2 


68. 5.37,3 


20. 


0,7 


-h 


29, » 




22.49. 


18,87 


68. 5.39,7 


67.15.54,3 


20. 


0,9 


4- 


28,5 




22.54. 


•>.8,l9 


67.15.55,4 



GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN. - 1904. 



8.-3 



Noms. 



Passage 
N. observé. 



Correct. Asc. droite Dî^t. app. 
Lecture. Microm. Réfract. decoll. apparente. au p6le nord. 



Observateurs E. Viesnet et Oltraharb. 
C;, = — 6',i3 — o%oio(T — 2i\6). Correction moy. de coll. = — 25',3. 



Septembre i^. 

/|88i A-t-^r 8 

Y Poissons 8 

4914 A -h 21*» 8 

y. Poissons 8 

Nadir 



• 


t 




/ » 


t 


p 


5,78 


7,3i 




68.41.34,0 


20. 


0,9 


19,08 


20,73 - 


6;i5 


87.13.36,7 


20. 


2,0 


5o, 14 


51,67 




68.21.49,5 


20. 


0,6 


8,40 


10,07 - 


6,16 


89.15.12,8 


20. 


1,6 








221.10.16,5 


20. 


2,1 








221.10. i5,i 


20. 


0,3 



3o,3 23. 2. 1,17 

60,3 -24^1 23.12.14,58 
29,9 23.15.45,52 

64,8 -26,2 23.22. 3,92 



68.41.37,3 
87.14. 8,5 
68.21.52,5 
89.15.50,5 



Observateurs Oltramarb et J. Ciiatelu. 
Cp = — 6*,34 — o",oio(T — 21*», 5). Correction moy. de coll.=— 24%i. 

Septembre 20. 

3963A-i-24' 8 40,28 41,80 65.2.27,3 20.1,1 -h 25,5 19.56.35,48 

Aigle 8 28, 5i 30,19-6,37 91.5.20,4 20.2,0 -f- 68,5 -24,2 20. 6.23,86 

4111A-+-21" 8 14, 3i i5,84 68.9.49,1 20.1,2 -+-29,4 20.10.9,51 

4oo3Ah-22" 8 35,95 37,48 67.7.24,2 20.1,^ -4-28,1 20.i3.3i,i5 

4o39A-f-22" 8 II, i4 12,67 67. 4. 4,0 20. 1,4 -f- 28,0 20.19. 6,34 

4o59Ah-22'» 8 17,61 19,14 67.39.22,9 20.2,0 -+-28,8 20.23.12,81 

4239A-h2i* 8 35,83 37,36 68.5.25,1 20.1,2 4-29,3 2b.26.3i,o3 

4271A-+-21" 8 36,24 37,77 68.6.36,8 20.0,6 -1-29,4 2o.3o.3i,44 

4657A-f-2o« 8 21,08 22,62 • 68.59.59,0 20. 2,0 -f- 3o,5 20.34.16,29 

469oA-t-2o" 8 33,24 34,77 68.55.14,9 20.1,9 -h 3o,4 20.38.28,44 

SVerseau 8 47,83 49,55 - 6, 3i 95.21.31,5 20.1,9 -^ 80,0 -24,0 20.42.43,22 

jiVerseau 8 36, 11 37,87-6,34 99.19-10, 5 20.1,3 +92,9-23,920.47.31,54 

4414A-1-21'' 8 3,06 4,59 68.35.54,7 20.1,4 + 3o,o 20. 51.58, 26 

4437A-f-2i" 8 4,39 5,92 68.24.51,7 20.1,6 +29,8 20.56.59,59 

432oA-f-24" 8 14,70 16,22 64.56.48,8 20.0,2 -+-25,5 21.1.9,88 

4319A-1-22" 8 10,61 12,14 67.29.44,3 20.2,0 -^ 28,7 21.4.5,80 

C(i*'— I)-Hi'",o2.. 8 29,98 3i,86 104.27. 4,1 20. 2,6 -f-ii4,6 21. 7.25,52 

7504B.A.C. — o'",o3. 20 6,8 12,0 3.22.18,8 20.1,6 —44,9-25,521.19 

46i4A-+-2r 8 9,54 11,07 68.36.4,2 20.1,8 -f- 3o,i 21.42.4,73 

aVerseau 8 58,99 60,66 - 6,33 90.46.5,4 20.1,1 -^ 68,0 -23,7 22. 0.54, 3i 

4567A-+-22« 8 13,26 i4,79 67.39.56,4 20.0,7 -+-28,9 22.6.8,44 

4592AH-22" 8 5i,56 53,09 67.21. 5,o 20. 1,1 -f- 28,5 22.10.46,74 

Y Verseau 8 49,68 51,37-6,34 91-51.9,7 20.2,2 -1-70,8-24,122.16.45,02 

5i89A-i-2o'' 8 34,39 35,92 68.47.14,1 20.2,0 -+- 3o,4 22.32.29,57 

48o7Ah-2i" .8 50,89 52,42 67.43,37,3 20.0,9 -^ 29,1 22.36.46,07 

4712 A-h22"..,.... 8 8,01 9,54 67.39.52,3 20.0,7 4-29,0 22.43.3,19 

485oA-+-2iV 8 43, i5 44,68 68.6.5,8 20.1,2 -^ 29,6 22.49.38,33 

4745A-4-22* 8 33,28 34,81 67.15.53,9 20.1,8 -+-28,5 22.54.28,46 

YPoissons 8 19,28 20,93-6,34 87.13.35,8 20.1,8 4-60,3-23,323.12.14,57 

48i8A4-22» 7 47,69 49,22 67.7.26,4 20.2,0 4-28,3 23.17.42,86 

493iA4-2i° 8 2,99 4,52^ 67.49.34,6 20.1,7 4-29,2 23. 21. 58, 16 

4756A4-23» 5 47,^4 49,36 65.57.17,1 20.1,0 4-26,9 23.26.43,00 

Nadir à 23»" 4 5" 221.10.17,0 20. 3, i 

» 221.10.14,8 20. 1,2 

Observations de Paris, 1904. B.IO 



65. 2.26,6 
91. 6. 1,6 
68. 9.52,0 
67. 7.25,4 

67. 4. 5,1 
67.39.24,3 

68. 5.27,9 

68. 6.40,4 

69. o. 2,4 
68.55.18,3 
95.22.24,3 
99.20.16,9 
68.35.58,3 
68.24.54,6 
64.56.49,0 
67.29.45.6 

104.28.30,9 
3.21. 7,8 
68.36. 7,5 
90.46.47,0 
67.39.59,3 
67.21. 7,1 
91. 51.52, 9 
68.47.17,6 
67.43.40, > 
67.39.55,2 
68. 6. 9,0 
67.15.55,2 
B7.14. 8,9 
67. 7.27,2 
67.49.36,8 
65.57.17,8 



B.74 



GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN. — 1904. 



Noms. 



Passage 
N. observé. T. 



Correct. Asc. droite Dist. ap^. 
Lecture. Microm. Réfrac t. de coll. apparente. au pôle nord. 



c;,= 

Septembre 21. 

4093 A -f- 22*» 8 

a Dauphin 8 

4248 A -+- 22° 8 

Î?(i*'-I) 8 

!?(2«— S) 8 

75o4B.A.C.-M"\oo. 20 

e Pégase 8 

4629 A-f-21*» 8 

C(i*'— I) + i"',o4. 8 

7 Verseau 8 

fi Verseau 8 

4812 A-+-2I'» 8 

485o A-f-2i" 8 

4774 A H- 22« 8 

Y Poissons 8 

483i A + 22* 8 

5387 A + 20" 8 

ta Poissons 8 



Obsbrvateur J. Ciiatelu. 
6', 80 — o',oi5(T — 22^4). Correction moy. de coll. = — 24', 2. 



s 


.S 




/ tt 


t 


p 


n 




Il m s 


/ n 


4,3o 


5,83 




67.29.37,2 


20. 


3,5 


-f- 28,5 




20.27.59,06 


67.29.36,8 


18,66 


20,23 - 


6:72 


74.25. 0,3 


20. 


2,4 


-H 37,7 


-24:8 


20.35. i3, 46 


74.25.10,2 


5,61 


7>i4 




67.28.57,0 


20. 


1,9 


-h 28,5 




20.53. 0,36 


67.28.58,1 


i4,ii 


15,98 




107.27.49,9 


20. 


4,8 


-m3o,4 




21. II. 9,20 


107.29.30,1 


i5,25 


17,12 




107.2749,9 


20. 


21,6 


-f-i3o,4 




21.11.10,34 


107.29.13,3 


7,2 


12,4 




3.22.19,4 


20. 


2,9 


- 44,7 


-25,2 


21.19 


3.21. 7,2 


36,49 


38,09 - 


6,80 


80.33.10,2 


20. 


1,9 


+ 47,3 


-24,0 


21.39.31,30 


80.33.29,9 


i3,3o 


14,83 




68.29,48,9 


20. 


i,ï 


-*- 29,8 




21.46. 8,04 


68.29.52,2 


9,59 


11,44 




101.29.49,8 


20. 


7,8 


-f-ioo,9 




21.56. 4,65 


101.30.57,4 


5o,i6 


5i,85 - 


6,83 


91. 5i. 10,1 


20. 


2,1 


-^ 7«,4 


-24,2 


22.16.45,05 


91. 51.52, 9 


33,69 


35,37 - 


6,80 


90.35.41,5 


20. 


1,9 


-+- 67,3 


-24,3 


22,30.28,57 


90.36.21,5 


20,76 


22,29 




68. 6.18,5 


20. 


0,8 


4- 29,3 




22.37, i5;49 


68. 6.21,7 


43,53 


45,06 




68. 6. 6,1 


20. 


0,7 


-4- 29,3 




22.49.38,25 


68. 6. 9,4 


12,76 


14,29 




67.38.27,8 


20. 


1,2 


-+- 28,8 




23. I. 7,48 


67.38.30,0 


19,73 


21,38 - 


6,79 


87.i3.3(>,2 


20. 


1,7 


-H 59,9 


-23,7 


23.12.14,57 


87.14.' 9,1 


28,96 


3o,49 




67.27.39,2 


20. 


0,5 


-+■ 28,6 




23.20.23,68 


67.27.41,8 


56,20 


57,74 




68.47. 3,5 


20. 


3,1 


-F 3o,3 




23.47.50,92 


68.47. 5,7 


3i,39 


33,01 - 


6,84 


83.39.18,4 


20. 


2,7 


-+- 52,9 


-23,4 


23.54.26,19 


83.39.43,3 



Observateurs E. Vienxet et J. Chatelu. 

Cp = — 7',78 — o*,oi5(T — 24**,o). Correction moy. de coll. = — 24", 8. 
Septembre 24. 

(0 Poissons 8 32,35 33,99 - 7,80 83.39^19,1. 20. 1,2 -+- 52,4 -25,4 23.54 83.39 

3o Poissons 8 11, 46 13,20-7,79 96.31. 35, 3 20. 2,4 4-82,8-24,223.57 96.32 

Y Pégase 8 27,10 28,67-7,74 75.20.27,3 20. o,5 -h 39,0-2^,8 o. 8 75.20 

(C (2*— 1) — i"So!. 8 57,11 58,84 90.32.59,7 2o.i5,3 -+-66,9 o.i8.5i,o6 90. 33. 25, 2 



Septembre 25. 

e Pégase 8 

4623 A-t-21*» 8 

5o43 A 4- 20" 8 

a Verseau 8 

4568 A-t-22*' 8 

4723 A -H 21" 8 

Y Verseau 8 

4786 A -4- 21" 8 

4812 A 4- 21" 8 

485o A4-21" 8 

4866 A 4- 21" 8 

4881 A4-2r 8 

Y Poissons 8 

8212 B.A.C.— o™,o4. 20 

Nadir à 6^5"" 



Observateurs £. Viennrt et Oltramare. 
: — 8%i9 — o»,oi5(T — 23*», i). Correction moy. de coll. = — 24', 8. 



37,73 


39,33 - 


8 


,07 


80.33.10,7 


20. 


1,7 


4- 


47,2 


-24,8 


21.39.31,16 


80.33.29,9 


42,84 


44,37 






68.34. 5,9 


19. 


59,7 


4- 


29,8 




21.44.36,20 


68.34.10,1 


46,01 


47,55- 






68.46.42,9 


20. 


0,1 


4- 


3o,o 




21.51.39,38 


68.46.47,2 


0,78 


2,46 - 


8. 


,16 


90.46. 8,6 


20. 


3,2 


4- 


67,4 


-24,3 


22. 0.54,29 


90.46.46,8 


29,41 


3o,94 






67.40.18,5 


20. 


0,3 


4- 


28,7 




22. 6.22,76 


67.40.21,0 


48,48 


5o,oi 






68. 5. 1,0 


20. 


0,8 


4- 


29,2 




22.12.41,83 . 


68. 5. 3,4 


5i,.5o 


53,19 - 


8, 


.19 


91.51.11,2 


20. 


3,1 


4- 


70,0 


-24,1 


22.16.45,01 


91.51.52,1 


3i,88 


33,41 






68.11.13,6 


20. 


1,3 


4- 


29,3 




22. 3o. 25, 23 


68.11.15,7 


22, r6 


23,69 






68. 6.19,2 


20. 


1,4 


4- 


29,2 




22.37.15,51 


68. 6.21,1 


44,99 


46,52 






68. 6. 7,8 


20. 


1,8 


4- 


29,2 




22.49.38,33 


68. 6. 9,3 


29,85 


3i,38 






68. 7. 2,8 


20. 


1,3 


4- 


29,3 




22.56.23,19 


68. 7. 5,0 


7,75 


9,28 






68.41.34,1 


20. 


1,4 


4- 


3o,o 




23. 2. 1,09 


68.41.37,0 


21, i3 


22,78 - 


8, 


ï9 


87.13.37,8 


20. 


1,8 


4- 


59,7 


-25,0 


23.12.14,59 


87.14. 9,6 


23,4 


28,8 






3.14.14,6 
221.10.14,8 

221. 10. 16,1 


20. 
20. 
20. 


1,7 
0,6 
1,8 




44,9 


-26,2 


23.28 


3.13. 2,7 



Noms. 



GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN. - 1904. 

Passage 



N. observé. T. 



Lecture. 



Microm. 



Correct. 
Uéfract. de coll. 



Asc. droite 
apparente. 



B.75 

Dist. app. 
au pôle nord. 



Observateurs £. Yiennkt et Oltramare. 

C)/=:— 8*,i9 — o',oi5(T — aS**,!). Correction moy. do coll. = — 9.4', 8. 

Septembre 25. •. , o , „ t p „ h m . o , . 

63A4-23'* 8 12,34 13,87 66.29.31,3 20. 1,9 H-' 27,2 0.24.25,66 66.29.30,5 

79A-4-22" 8 46,76 48,29 67.19.53,3 20. 1,3 -f- 28,3 0.27.40,08 67.19.54,2 

i3 Baleine 8 28,09 29,8; - 8^20 94. 6. 8,4 20. 2,1 -h 76,1 -24*8 o.3o.2i,6o 94. 6.56,3 

88AH-21" 8 2,46 3,99 • 68.43.30,8 20.1,6 4- 3o,i 0.37.55,78 68.43.33,5 

189 Piazzi 8 3o,73 32,37 - 8, 3i 85.12. o,3 20. 3,o +55,7-24,1 0.43.24,16 85.12.27,0 

i53A-f-22" 8 14,94 16,47 67.5.44,3 20.1,4 H- 28,0 0.52.8,25 67.5.44,9 

167A-T-24" 8 44,00 45,52 65.38.49,7 ^o- i,7 -H 26,3 0.57.37,30 65,38.48,2 

^(2<— S) — i'",o3.. 8 46,93 48,64 86.10.57,7 20. 3,0 H- 57,7 I. 5.40,42 86.11.26,5 

Observateurs £. Yie.\nbt et J. Ciiatelu. 

C;, = — 8»,96 — o',oi5(T — 2\3). Correction moy. de coll. = — 26', 4. 
Septembre 27. 

a Délier 8 56,54 58,07-8,86 66.59. i8,<z 20.0,9 -i- 27,9 -26,5 2. 1.49,11 66.59.17,5 

67 Bélier 8 22,01 23,75-9,07. 96.50.41,4 20. 2,5 -1-84,4-25,8 2.12.14,79 96.51. 35, 8 

$«Baleinc..i 8 i3,8o i5,4i - 8,96 81. 57-38, 9 20. i, 5 -+-49,8-26,7 2.2.3.6,45 81.57.59,8 

123 Piazzi 8 59,5i 6i,i3 - 8,93 83.33.38,7 20.1,2 -f- 52,7 -26,5 2.30.52,17 83.34-2,7 

C(^''— S) — i'",o9. 8 32,16 33,80 79-2.37,7 20.8,5 -^ 44,9 2.42.24,83 79,2.46,2 



Septembre 30. 

4866 Ah- 21" 8 

Y Poissons •. . . . 8 

4914 A-f-21" 8 

X Poissons 8 

4945 A -h 21" 8 

4960 A -I- 21" 8 

i Poissons 8 

5387 A -h 20" 8 

to Poissons 8 

Octobre 3. 

4549 A -h 21" 8 

4424 A -H 24» 8 

4965 A H- 20" ... 8 

4460 A -h 22".' 8 

e Pégase 8 

4626 A-f-210 8 

5o43 A -h 20" 8 

a Verseau 8 

4568 A H- 22*» 8 

4723 A H- 21" 8 

Y Verseau 8 

4785 A-+-21" 8 

48i3 A -4- 21" 8 

4712 A -h 22" 8 



— io",o2 — o%oi5(T — 23»»,5). Correction moy. de coll. = — 26', 4. 



29,4 22.56.2.3,19 

59,9 -26,5 23.12.-14,62 
29,7 23.1 5.45,50 

64,4 -26,2 23.22. 3,92 
29,9 23.25.58,84 

29,6 23.32.32,93 

55,3 -26,4 23.35. 4,02 
3o,3 23.47.50,95 

53,0 -26,5 23.54.26,16 



3i,59 


33,20 




68. 7. 4,0 


20. 


1,2 


22,88 


24,64 


-10,06 


87.13.38,9 


20. 


1,9 


53,91 


55,52 




68.2i.5o,6 


20. 


0,9 


12, i5 


i3,94 


-10, o3 


89.15.14,4 


20. 


2,1 


7,25 


8,86 




68.28.30,6 


20. 


1,2 


41,34 


42,95 




68.16.59,5 


20. 


0,6 


12, 3o 


14,04 


-10,00 


84.52.5o,7 


20. 


2,3 


59,35 


60,97 




68.47. 2,3 


20. 


0,8 



34,46 36, r9 - 9,99 83*39.20,2 20. 2,2 



ii',2-2--o%oi5(T — 23*',6). Correction moy. de coll. = — 28', 3. 



68. 
87. 
68. 

89. 
68. 
68. 
84- 
68. 
83. 



7. 4,6 

14. 9,4 
2i.5i,8 

i5.49,i 

28.31,7 

ï;- 0,9 
53.16,4 

47- 4,4 
39.43,6 



36,85 


38,46 




68.40.30,1 


20. 


1,2 


-4- 


29,9 


21.23.27,27 


68.40.29,5 


45,14 


46,73 




65.11.58,9 


20. 


0,9 


-+- 


25,6 


21.27.35,54 


65.11.54,3 


2,ÎO 


3,71 




68.59.10,3 


20. 


1,2 


■+■ 


3o,3 


21. 3o. 52, 52 


68.59.10,0 


26,76 


28,36 




67.14.23,7 


20. 


0,3 


•+■ 


28,1 


21.36.17,17 


67.14.21,9 


40, 65 


42,35 


-11,18 


80.33. i3, 3 


20. 


1,7 


-+- 


47,1 


-27,9 21.39.31,16 


80.33.29,0 


19,19 


20,80 




67.48.59,7 


20. 


0,9 


H- 


28,8 


21,45. 9,61 


67.48.58,2 


48,85 


5o,46 




68.46.46,0 


20. 


1,1 


-+- 


3o,o 


21.51.39,27 


68.46.45,7 


3,64 


5,43 


-11,21 


90.46.11,4 


20. 


a,3 


■+- 


67,4 


-27,8 22. 0.54,23 


90.46.46,8 


32,33 


33,9i 




67.40.20,8 


20. 


0,6 


■+■ 


28,6 


22. 6.22,74 


67.40.19,2 


5i,39 


53,00 




68. 5. 2,9 


20. 


0,8 


-+■ 


29,2 


22.12.41,70 


68. 5. 1,8 


54,40 


56, 20 


-11,26 


9ï.5i.i4,9 


20. 


2,4 


-+- 


70,1 


-28,5 22.16.45,00 


91.51.53,0 


34,65 


36,26 




68.23. 5,5 


20. 


1,3 


-+■ 


29,6 


22. 3o. 25,06 


68.23. 4,3 


38,25 


39,86 




68.2.3.37,3 


20. 


0,9 


■+■ 


29,6 


22.37.28,65 


68.23.36,6 


12,85 


14, 46 




67.39.55,8 


20. 


0,9 


-f- 


28,7 


22.43. 3,25 


67.39.54,1 



B.76 



GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN. 



1904. 



Noms. 



Passage 
N. observé. 



Lecture. 



Microm. 



Correct. 
Réfract. de coll. 



Asc. droite 
apparente. 



Dist. app. 
au pôle nord. 



Octobre 3. 

4848 A-t-2i* 8 

4867 A H- 21" 8 

4774 A -t- 22* 8 

4794 A -H 22*» 8 

8213 B.A.C— o'»,02. 20 

Nadir 

» 

88 A-i-21'» 8 

8 Poissons 8 

i34 A H- 22" 8 

i53 A 4- 22*» 8 

e Poissons 8 

i5i A-t-2i« 8 

171 A 4- 20** 8 

198 A -1-22*' 8 

173 A-+-2I* 8 

182 A -h 21* 8 

258 A -H 2o' 8 

V Poissons 8 

T(i"-l) 7 

^•(2--S) 7 



Observateurs E. Viennet et J. Giiatelu. 
--ii%22 — o',oi5(T — 23**,6). Correction moy. dé coll. = — 28", 3. 



41,73 


43,34 


53,61 


55,22 


«7.'4 


18,75 


44,90 


46, 5o 


25, a 


28,8 


5,49 


7,10 


54,95 


56,67 


ia,o8 


13,69 


17,96 


19,56 


10, 5i 


12,22 


24,10 


25,71 


23,95 


25,56 


47,63 


49,23 


58, o3 


59,64 


25,60 


27,31 


32,34 


33,95 


38,89 


40, 63 


6,71 


8,41 


9.99 


11,69 



-11,22 



-11,21 



/ ff 


t 


p 


If 




h m » 


/ « 


67.53.52,8 


20. 


1,0 


-\- 29,0 




22.49-32,13 


67.53.51,3 


68.35.21,2 


20. 


0,4 


-^ 29,9 




22.56.44,01 


68.35.21,4 


67.38.29,8 


20. 


0,8 


-t- 28,7 




23. I. 7,54 


67.38.28,1 


67.21. 8,3 


20. 


1,0 


4- 28,3 




23. 9.35,29 


67.21. 6,0 


3.14.14,4 


20. 


2,0 


- 44,9 


-28^7 


23.28 


3.12.58,7 


221.10.19,8 


20, 


2,1 










221.10.18,4 


20. 


0,5 










68.43.33,7 


20. 


0,3 


-f- 3o,i 




0.37.55,86 


68.43.34,3 


82.55.34,9 


22. 


1,8 


+ 5i,4 


-28,8 


0.43.45,43 


82.55.55,3 


67.38. 9,3 


20. 


1,9 


-H 28,7 




0.46. 2,45 


67.38. 6,6 


67. 5.45,5 


20. 


0,2 


4- 28,0 




0.52. 8,32 


67. 5.43,7 


82.36.56,5 


20. 


1,2 


4- 5o,9 


-28,1 


0.58. 0,98 


82.37.17,0 


68.69.23,4 


20. 


0,4 


4- 3o,o 




I. 3.14,47 


68.39.23,8 


68.48. x,o 


20. 


0,8 


4- 3o,2 




I. 6.14,32 


68.48. 1,2 


66.55.15,2 


20. 


1,1 


4- 27,8 




I. 8.37,99 


66.55.12,4 


68. 5.29,6 


20. 


0,8 


-+- 29,3 




i.i3.48,4o 


68. 5.28,7 


68.24.39,7 


20. 


0,3 


+ 29,7 




1.17.15,96 


68.24.39,6 


68.48.26,3 


20. 


0,8 


4- 3o,2 




1.32.22,70 


68.48.26,5 


84.59.12,1 


20. 


1,5 


4- 55,3 


-28,3 


1.36.29,38 


84.59.36,5 


81. 1.14,0 


20. 


4,8 


4- 48,1 




1.42.57,16 


81. 1.27,6 


81. i.i4,o 


20. 


52,9 


4- 48,1 




1.43. 0,44 


81. 0.39,6 



Octobre 4. 

oc Dauphin 8 

4363 A4-2I» 8 

Il Verseau 8 

4772 A 4- 20" 8 

4794 A 4- 20° 8 

4287 A 4- 22" 8 

43i4 A 4- 22° 8 

!>(i"-l) 8 

}>(2« — S) 8 

45i4 A4-2I'» 8 

4535 A 4- 21" 8 

P Verseau 8 

4599A4-21" 8 

a Verseau 8 



Observateurs Oltramare et E. Viennet. 
— 11,44 — o',oi5(T-— 2i'*,2). Correction moy. de coIl. = — 27', 4. 



22,96 


24,60 


-II 


,29 


74.25. 2,2 


20. 


2,2 


4- 37,8 


-27, 


,9 20.35.13,17 


74.25. 9,3 


29,15 


30,76 






68.13. 3,1 


20. 


1,8 


-+- 29,4 




20.44.19,33 


68.13. 2,0 


40,96 


42,84 


-II 


,5o 


99.19.16,0 


20. 


2,8 


4- 92,5 


-27; 


,1 20.47.31,41 


99.20.17,1 


1,94 


3,56 






68.55.10,8 


20. 


1,6 


4- 3o,3 




20. 5l. 52, 12 


68.55.11,1 


39,06 


40,68 






69. 3.3o,8 


20. 


1,3 


4- 3o,5 




20.55.29,24 


69. 3.3i,6 


51,69 


53, 3o 






67.45.31,2 


20. 


2,3 


4- 28,9 




20.59.41,86 


67.45.29,3 


41,21 


42,82 






67.30.42,6 


20. 


1,6 


4- 28,6 




21. 3.3i,38 


67.30.41,0 


32,74 


34,73 






107.35.17,9 


20. 


2,9 


4-i3i,3 




21. 9.23,29 


107.36.57,8 


33,92 


35,91 






107.35.17,9 


20. 


18,9 


4-i3!,3 




21. ^.24,47 


107.36.41,8 


14, 5o 


16,11 






68.40.14,3 


20. 


1,7 


4- 3o,o 




21.14. 4,67 


68.40.14,2 


34,35 


35,96 






68.37.54,8 


20. 


1,8 


4- 3o,o 




21.19.24,52- 


68.37.54,5 


42,93 


44,77 


-II 


,55 


95.58,24,6 


20. 


2,2 


4- 81,6 


-27 


,2 21.26.33,33 


95.59.15,2 


5o,5i 


52,12 






68.14. 1,2 


20. 


1,7 


4- 29,5 




21.36.40,67 


68.14. 0,4 


3,84 


5,63 


-II 


,42 


9".46. 9,9 


20. 


2,1 


4- 67,7 


-27: 


,2 22. 0.54,18 


90.46.47,1 



Observateurs Oltramare et J. Ciiatelu. 
Cp = — i3*,oo — o*,oi5(T — 23^9). Confection moy. de coll. = — 24', 9. 
Octobre 8. 
X Poissons 8 i5,i3 16,90-13,01 89.15.12,7 20. 2,1 4-65,3-25,5 23.22. 3,91 89.15.49,8 



49^') A 4- 21" 8 10,19 ïiî8o 



68.28.27,9 20. 1,7 



3o,3 



23.25.58,80 68.28.30,5 



Noms. 



GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN. - 1904. 



B. 



77 



Passage 
N. obserTé. T. 



Cr- 



Correct. Asc. droite Dist. app. 
Lecture. Microm. Réfract. de coll. apparente. au pôle nord. 



C;, = --i3%oo 

Octobre 8. 

4798A-h2.r 8 40*96 

t Poissons 8 i5,33 

4914 A -+-22" 8 44,76 

5394 A -H 20" 8 20,24 

«Poissons 8 37,41 

4878 A -h 24" 8 49,23 

2A-+-21" 8 21,60 

10 A -1-21" 8 33,48 

I5A-+-2I». 8 58, 04 

25 A -h 21" 8 43,45 

4iA-f-2i" 8 0,88 

55A-f-2i" 8 43,25 

i3 Baleine 8 32,91 

io3Ah-2o" 8 54,86 

116 A -h 23" 8 39,95 



Observateurs Oltraiiarb et J. Chatelu. 
-©■,oï5(T — 23'»,9). Correction nioy. do coll. = -^24', 9. 



-i3;o3 



42,54 

17,06 

46,36 

21,85 

39,13 -12,92 

5o,8i 

23,21 
35,09 

59,65 
45,06 

2,49 
44,86 

34,73 
56,47 
41,55 



-ï3,o6 



65.14. 
84.52. 
67.13. 

68.49. 
83.39. 

65.22 

67.51 
67.58 
67.48. 
68. 2. 

67.49- 
67.45. 
94. 6. 
68.53. 
66.41. 



18,1 

47,7 
47,2 
26,8 
16,2 
56,2 

46,9 
i5,3 
5o,5 

47,1 
8,1 

0,4 

7,4 

36,5 

28,0 



p 

1,6 -h 

0,1 -¥- 

0,9 ^- 

1,3 -H 



20. 

20. 
20. 
20. 
20. 
20. 0,1 
20. 0,6 



20. 
20. 



2,0 
0,1 



20. 1,6 
20. 2,3 
20. 1,0 
20. 2,9 
20. 2,6 
20. 4,4 



26,3 
56,2 
28,8 
3o,9 
53,9 
26,5 
29,6 

29,8 
29,6 

29,9 
29,6 
29,5 

77i9 
3i,o 
28,1 



h I 

23. 3o 
-25> 23.35 

23.46 

23. 5o 
-24,7 23.54 

23.57 
o. 4 
o. 7 
o. 10 
o.i5 
0.20 

0.25 

o.3o 
0.41 
0.45 



-2.4,5 



.29,54 
. 4,06 
.33,36 
. 8,85 
.26,13 
.37,81 
.10,21 
.22,09 
.46,64 
.32, o5 
.49,48 
.3i,85 
.21,72 
.43,46 
.28,54 



65.14.16,8 
84.5.3.16,3 

67.13.49,7 
68.49.31,0 
83.39.42,9 
65.22.56,7 

67.51.49,8 
67.58.17,0 
67.48.54,0 
68. 2.49,3 

67.49- 9,4 
67.45. 2,8 
94. 6.56,2 
68.53.39,1 
66.41.25,5 



Octobre 9. 

45i8 A-+-21" 8 

43ooA-H23" 8 

4337 A -f- 23" 8 

4593 A -t- 21" 8 

e Pégase 8 

4626 A -4- 21" 8 

4647 A-*-2i".: 8 

4677 A -1-21'» 8 

4695 A -+-21° 8 

4574 A -h 22" 8 

5ii3 A -+-20" 8 

Y Verseau 8 

4747A-+-21" 8 

7j Verseau 8 

48i3 A -H 21* 8" 

4848 A -H 21" 8 

4867 A -H 21" 8 

5267 A -h 20" 8 

Y Poissons 8 

82I3B.A.C. — o™,o3. 20 

Nadir à 23î'>j™ 

» 

86 A -H 22* 8 

75*A-t-2i" 8 

10) A-^ 20" 8 

Poissons 8 

126 A-i-2i" 8 



Observateurs £. Viennet et J. Chatelu. 
i3',4i — o»,oi5(T — 23^2). Correction moy. de colI. = — 24^6. 



6,33 


7,94 


53,90 


55, 5o 


2,23 


3,85 


59,50 


61,11 


4a, 76 


44,46 


21,34 


22,95 


33,:8i 


34,82 


«.94 


4,55 


34,46 


36,07 


32,98 


34,58 


56,3i 


57,92 


56,49 


58,29 


28,46 


30,07 


40, i4 


4i,93 


40,46 


42,07 


43,84 


45,45 


55,78 


57,39 


23,43 


25, 04 


26,25 


28,00 


26,7 


3o,2 


8,16 


9.77 


48,73 


5o,34 


5>,28 


56,89 


57,15 


58,87 


41,20 


42,81 



-i3,36 



-i3,4o 



13,46 



-13,46 



-i3,39 



68. I. 5,4 


20. 


2,7 


-H 29,8 




21.14.54,56 


68. I. 7,0 


66. 7.49,3 


20. 


0,9 


4- 27,4 




21.19.42,12 


66. 7.50,1 


66.19.37,1 


19. 


59,0 


-H 27,7 




21.29.50,47 


66.19.39,9 


68.16.55,5 


20. 


1,0 


H- 3o,2 




21.34.47,72 


68.16.59,3 


80.33. 8,5 


20. 


1,8 


H- 48,4 


-24, 


,6 21.39.31,07 


80.33.29,2 


67.48.54,8 


20. 


1,2 


4- 29,6 




21.45. 9,56 


67.48.57,5 


67.51.42,2 


20. 


0,3 


-+- 29,7 




21.51.21,43 


67.51.45,9 


68.39.39,4 


20. 


0,9 


-+- 3o,7 




21.59.51,16 


68.39.43,6 


68.45.20,1 


20. 


1,2 


4- 3o,8 




22. 3.22,68 


68.45.24,1 


67.20.52,7 


20. 


0,7 


-+- 29,0 




22. 7.21,19 


67.20.55,1 


69. 1.49,1 


20. 


0,9 


■+- 3l,2 




22.12.44,53 


69. 1,53,9 


91.51.10,1 


20. 


3,0 


-H 72,0 


-24, 


,8 22.16.44,89 


91.51.53,1 


67.55.30,4 


20. 


1,8 


-H 29,8 




22.20.16,67 


67.55.32,6 


90.35.40,3 


20. 


1,3 


4-69,0 


-25^ 


,6 22.30.28,53 


90.36.22,2 


68.23.31,4 


20. 


0,1 


-+- 3o,4 




22.37.28,67 


68.23.35,9 


67.53.48,2 


20. 


2,0 


H- 29,8 




22.49.32,05 


67.53.50,2 


68.35.14,8 


20. 


0,1 


-f- 3o,7 




22.56.43,98 


68.35.19,9 


68.54.30,7 


20. 


1,0 


-h 3i,i 




22.59.11,63 


68.54.35,2 


87.13.34,9 


20. 


1,9 


+ 61,4 


-24 


,2 23.12.14,59 


87.14. 8,7 


3.14.12,5 


20. 


3,5 


- 46,1 


-26, 


,2 23.28 


3.12.57,8 


221.10.17,8 


20. 


3,9 










221.10.16,4 


20. 


2,2 










67.37. 9,8 


20. 


1,1 


-4- 29,5 




0.29. 56, 3t 


67.37.12,5 


67.50.50,5 


20. 


2,3 


-H 29,8 




0.32.36,91 


67.50.52,3 


68.53.34,2 


20. 


0,6 


-h 3l,2 




0.41.43,46 


68.53.39,2 


82.55.28,2 


20. 


1,7 


4- 52,9 


-23 


,9 0.43.45,44 


82.55.53,9 


68. 5.3o,5 


20. 


1,4 


-¥- 3o,i 




0.53.29,37 


68. 5.33,4 



B.78 



Noms. 



GRAND INSTRUMExNT MÉRIDIEN. — 190i. 



N. 



Passage 
observé. 



T. 



Lecture. 



Microm. 



Correct. 
Réfract. de coll. 



A.SC. droite 
apparente. 



Dist. app. 
au pôle nord. 



Observateurs E. Viennkt et J. Ciutelu. 
CJ, = -7i3'î4'""0'>^^^(^~^^''»^)- Correction moy. do coll. = — •24'ïG. 

Octobre 9. , g- s o , „ tp*» «bms o , „ 

ePoissons 8 12,71 i4,4'2 -i3,39 8-2.36.5o,8 20.2,2 h- 52,3 -23, i 0.58.0,98 82.37.15,4 

i44A-h2i" 8 21,40 23, 01 67.57.23,8 20.0,9 -+-29,9 1.1.9,57 67.57.26,9 

i82A-h22" 8 27,59 29,20 67.35.50,8 20.0,5 -+-29,5 1.4-15,76 67. 3J. 54,0 

207A-h22° 8 47,40 49,00 66.58.15,6 20.1,6 -4-28,7 1. 12.35,56 66.58. i6, 8 

2oiA-h2o" 8 57,44 59, o5 68.53.29,2 20.1,7 -+-31,2 1.15.45,61 68.53.33,1 

226A + 20" 8 3,70 5,3i 68.45.45,7 20.1,0 -4- 3i,o 1.23.51,87 68.45.50,2 

^(jer^j) 8 i5^35 17, o5 81.17.52,8 20.2,8 H- 5o,o 1.40.3,60 81. 18. 14, r 

2J'(2*'— S) 8 18,86 20, 56 81.17.52,8 2o.5i,6 -h 49i9 1.40.7,11 81.17.25,3 



c;,= 

Octobre 10. 

4493 A -4- 22" 8 

a Verseau 8 

471 1 A -h 21" 8 

4618 A -h 22° 8 

Tj Verseau 8 

48i3 A-h2r 8 

4849 A-h2r 8 

4760 A -f- 22° 8 

Y Poissons 8 

8213B.A.C. — o"',o2. 20 

34 A -+-20'* 8 

53 A-h2i'> 8 

72 A -f- 21" 8 

8 Poissons 8 

127 A 4- 21" 8 

1 57 A -H 20" 8 

zr(i"-s)(') 8 

zr(^/-i)(») 8 



Observateur E. Viennet. 
. i3',74 — o",oi5(T — 23»», i). Correction moy. do coll. = — 23', 8. 



7,65 


9,26 






67.34.53,2 


20. 


2,4 


-+- 


29,2 






21.46.55,54 


67.34.55,1 


6,o3 


7,82 


-i3,68 


90.46. 5,2 


20, 


1,4 


-f- 


69,1 


-24 


,4 


22. 0.54,10 


90.46.47,9 


52,94 


54,55 






6*8.40.16,8 


20. 


2,3 


4- 


3o,7 






22. 8.40,82 


68.40.20,4 


26,23. 


27,83 






67.24.48,3 


20. 


1,2 


-f- 


29,0 






22.16.14,10 


67.24.51,0 


40, 41 


42,20 


-i3 


,74 


90.35.39,3 


20. 


2,0 


-1- 


68,7 


-23, 


.c> 


22.30.28,47 


90.36.21,0 


40,64 


42,25 






68.23.31,9 


20. 


0,9 


+ 


3o,3 






22.37.28,52 


68.23.36,3 


5o,65 


52,26 






68.30.40,4 ■ 


20. 


1,9 


-h 


3o,5 






22.49-38,52 


68.30.44,1 


9.54 


II, 14 






67.26. 3,8 


20. 


1,8 


H- 


29,1 






22.56.57,40 


67.26. 6,2 


26,51 


28,27 


-i3 


,73 


87.13.34,8 


20. 


2,8 


-H 


61,1 


-22 


,7 


23.12.14,53 


87.14. 8,0 


27,1 


3o,7 






3.14. 9,3 


20. 


2,0 


— 


46,0 


-24 


,8 


23.28 


3.12.56,9 


54,88 


56,49 






68.51.25,4 


20. 


1,7 


-+- 


3i,o 






0.17.42,73 


68.5i.3o,i 


26,20 


27,81 






68. 7.24,4 


20. 


1,7 


-h 


3o,i 






o.25.i4,o5 


68. 7.27,5 


8,70 


10, 3i 






68.13. 4,8 


20. 


2,8 


-h 


3o,2 






0. 31.56, 55 


68.13. 7,1 


57,55 


59,^7 


-i3, 


.79 


82.55.28,1 


20. 


2,1 


-h 


52,8 


-23 


,4 


0.43.45,51 


82.55.54,2 


45,95 


47,56 






67.55. 1,3 


20. 


2,3 


-+■ 


29,9 






0.53.33,79 


67.55. 4,0 


48,49 


5o,io 






69. 2.3o,4 


20. 


0,4 


-f- 


3i,3 






I. o.36,33 


69. 2.36,3 


45,90 


47,62 






81.20.42,7 


20. 


1,8 


-f- 


5o,o 






1.39.33,84 


81.21. 5,9 


49,35 


51,07 






81.20.42,7 


20. 


5o,6 


4- 


D0,0 






1.39.37,29 


81.20.17,2 



c;,== 

Octobre il. 

\) (I"— I) 8 

\) (2'-S) 8 

45i8 A-h2i^...... 8, 

4389 A 4- 24" 8 

4937 A 4-20° 8 

4420 A4- 22" 8 

4587 A 4- 21" 8 

4599 A 4- 21" 8 

c Pégase 8 



I4%21 



Observateurs J. Ghatelu et Brandicourt. 
- o«,oi5(T — 23", i). Correction moy. do coll. 



= -24' 



4,04 


6,o4 


107.37.17,7 


20. 


4,9 


4-133,3 


21. 8.5i,86 


107.39. 0,3 


5,25 


7,25 


107.37.17,7 


20. 


21,0 


4-133,3 


21. 8.53,07 


107.38.44,3 


. 6,93 


8,54 


68. I. 4,7 


20. 


0,6 


-f- 29,6 


21.14.54,36 


68. I. 8,1 


3,33 


4,9>^ 


64.53.56,4 


20. 


.i-,9 


4- 25,7 


21. 18. 5o, 74 


64.53.55,3 


21,81 


23,42 


68.56. 7, pi 


20. 


6,1 


4- 3o,8 


21.25. 9,24 


68.56. 6,6 


46, 3i 


47,91 


66.54.43,1 


20. 


0,9 


-h 28,2 


21.28.33,72 


66.54.45,0 


34, o5 


35,66 


68.27.53,1 


20. 


1,3 


4- 3o,2 


21.33.21,47 


68.27.57,1 


53, i5 


54,76 


68.13.54,0 


20. 


1,3 


-H 29,9 


21.36.40,57 


68.14. 0,6 


43,61 


45, 3o -14, 23 


80.33. 8,1 


20. 


1,7 


+ 47,9 ■ 


-24,2 21.39.31,11 


80.33.29,2 



(1) Passage observé augmenté de i'. 



GRAND INSTRUMENT MERIDIEN. 



1904. 



Noms. 



Passage 
N. observé. T. 



c,- 



Correct. Asc. droite 
Lecture. Mi rom. Réfract. de coll. apparente. 



Octobre il. 

1625 A -h 21* 8 

4632 A -h 21" 8 

4649 A-+-2I» 8 

a Verseau .• 8 

5095 A -h 20'» 8 

4728 A -h 21" 8 

Y Verseau 8 

5i57Ah-2o* 8 

4656 A -+-22» 8 

Tj Verseau 8 

4634 A -H 24" 8 

4685 A -f- 23" 8 

Y Poissons 8 

4914 A -h 21" 8 

8213 B.A.C. — o™,o5. 20 

Nadir à 23*50" 

» 

86 A -4- 24" 8 

96 A -H 20° 7 

Poissons 8 

i37 A-f-24"..... ... 8 

s Poissons 8 

i63 A -h 20" 8 

207 A -H 22" 8 

25i A-+-20"...' 8 

'jr^i*'— I) 8 

zr(2*-s) 8 



OOSERVATEURS J. CllATELU et BrANDICOURT. 

_,/j«^2ï — o',oi5(T — aS*»,!). Correction moy. do coll. =— 24'|ï. 



20,29 
31,90 

7,79 
6,53 
19,28 
II, 3i 
57,33 
47,98- 
59,88 
40,88 
27,34 
4,45 
27,03 
58, 00 
28,4 



i,i4 

2,28 

57,96 
3 1,68 
i3,48 
28^73 
48,09 
53,38 
16,40 
19,78 



21,90 
33, 5i 
9,40 
8,32 
20, «9 
12,92 
59,13 

49,59 
61,48 
42,67 
28,93 
6,o5 
28,78 
59,61 
3i,9 



2,73 

3,89 

59,67 

33,27 

i5,i9 
3o,34 
49,69 

54,99 
18,10 
21,48 



-i4;i9 



- I 4 , 26 



-14,22 



-14, 25 



-14,18 
■14, i5 



68. 

67. 

65. 

90. 

68. 

67. 

91- 

69. 

67. 

90. 

65. 

66. 

87. 

68 
3. 
221. 
221. 

64. 

69. 

82. 

65. 

82. 

69. 

66. 

68. 

81. 

81. 



9-59,2 
47. 1,3 
55.32,3 
46. 6,4 

49-57,9 
45.26,5 

5i. 9,1 

3. 1,2 

10.27,8 

35.40,7 

2.34,1 

6.22,0 

13.34, 5 

21.46,2 

14. 7,6 

io.i5,o 

10.17,1 

56. 0,2 

3.14,2 

55.28,3 

3.i5,3 

36.51, 4 

2.39,6 

58.13, 8 

47.27,0 

23.36,8 

23.36,8 



t P 

20. 0,3 

20. 3,4 

20. 1,5 

20. 1,9 

20. 1,3 

20. 4,6 

20. 1,7 

20. 0,9 

20. 0,4 



20. 
20.. 
20. 



1,9 
0,9 
3,6 
20. 1,8 
20. 0,8 
20. 0,8 
20. 1,5 
20. 3,2 
20. 1,8 

19-59,9 
20. 1,3 
20. 0,4 
20. 1,6 
20. 1,9 
20. 0,2 
20. 1,7 
20. 2,7 
2o.5o,4 



■+■ 29,8 

H- 29,3 
-h 29,5 
-H 68,6 
-h 3o,5 
-+- 29,3 
-+- 71,3 
-H 3o,9 
H- 28,5 
H- 68,2 

-+- 25,9 

4- 27,2 
-+- 60,7 

-4- 3o,i 

— 45,6 



25,8 
3i,o 
52,4 
26,0 

5i,9 
3i,o 

28,4 
3o,8 

49,7 
49,7 



h m 
21.45, 

21.47- 

21. 5i. 

-24'Ji 22. o. 

22. 7. 
22 . i 3 . 

-24,1 22.16. 

22.22. 

22.27. 
-24,3 22. 3o, 

22.36. 

23. 5 

-23,6 23.12, 

23.15. 
-25,4 23.28 



7,71 
19,32 
55,21 
54, i3 

6,69 
58,72 

44,93 
35,39 
47,28 
28,47 
14,73 
5i,84 
14,57 
45,40 



-23,6 
-23,6 



o.3o.48,5o 
0.39.49,66 

0.43.45,44 
0.49.19,03 
0.58. 0,95 
I. 3.16,10 
1.12.35,45 
I . 3o . 40 , 74 
1.39. 3,85 
1.39. 7,«3 



B.79 

Dist. app. 
au pôle nord. 



68.10. 3,4 
67.47. 1,5 
67.55.34,9 
90.46.47,4 
68. 5o. 2,1 
67.45.25,8 
91.51.52,9 
69. 3. 6,6 
67.10.30,4 
90.36.21 ,5 

65. 2.3.1,4 

66. 6.19,9 
87,14. 8,5 
68.21.49,8 

3.12.56,8 



64.55 
69. 3 
82.55 
65. 3 
82.37 
69. 2 
66.58 

68.47 
81.23 
81.23 



,58,8 
20,7 
,54,0 
16,1 
16,3 
44,2 
16,9 
3o,5 

58,7 
11,2 



Observateurs E. Viennet et Brandicourt. 

Correction moy. de coll. = — 25*, 6. 
Octobre 13. 

Î)(I) Les observations d'as- 107.37.35,3 20.4,0 h-i33,4 21.8 107.39.18,4 

b(S) censions droites ont été 107.37.35,3 20.21,0 -4-i33,4 21.8 107.39.1,4 

4373A-+-22» supprimées en raison du 67.30.37,8 20.0,6 -h 28,9 21.17 67.30.39,2 

43o2Ah-23" mauvais fonctionnement 66.40.37,8 20. 1,2 -4-27,9 21.19 66.40.37,5 

4937A4-20» du chronographe. 68.56.2,9 20.0,6 -+- 3o,8 21.25 68.56.6,3 

4337A-f-23" 66.19.39,3 20.1,0 -f- 27,5 21.29 66.19.39,1 

4455A-H22" 67.3.58,0 20.0,6 -4-28,4 21.35 67.3.59,1 

ePégase 80. 33. 8,7 20.1,2 -4-48,0-25,321.39 • 80.33.28,8 

4488 A -4- 22° 67. 9. 5,6 20. 1,3 -4- 28,5 21.45 67. 9. 6,0 

a Verseau 90.46.8,1 20.2,1 -4-68,7-25,922.0 90.46.47,7 

4556A-T-22" 67.33.31,7 20.1,9 -H 29,1 22.3 67.35.32,1 

4586 A -4-22"....-. .. 67. 6.23,7 20. 1,2 -4- 28,5 22. 9 67. 6.23,8 

4730A-1-21" 68.39.23,6 20.1,1 -4- 3o,5 22.15 68.39.26,5 

4746A-4-2I* • 67.56.43,1 20.0,9 -4-29,6 22.19 67.56.44,8 

4^6oA-4-2i» 67.56.14,1 20.1,0 -4-29,6 22.24 67.56.15,7 

4698A-i-22'' 67.27.41,1 20.0,9 -h 29,0 22.38 67.27.42,7 



B.8o 



GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN. - 1904. 



Noms. 



Passage 
N. observé. 



Lecture. 



Correct. Asc. droite Dhi. a pp. 
Microm. Réfract. decoll. apparente. aup61enord. 



Observateurs E. Viennet et Brandicourt. 
Correction moy. de coll. = — a5*,6. 



Octobre 13. 

5^45 A 4- 2o* 

4760 A -+- 29." 

4879 A -4- 21* 

Y Poissons 

82I3B.A.C. — o",oi. 

Nadir à o'^o™ 

» 

77 A -4- 21" 

S Poissons 

i34 A -H 22" 

i37 A-H24'» 

124 A-+-21** 

e Poissons 

157 A -h 20" 

i54 A -4-23'» 

211 A -H 22* 

ni Poissons 

zr(i) 

«-(S) 



/ « 


i 


P 




jy 




b m t 


, • 


69. 2.l5,I 


20. 


1,8 


-h 


3ï,o 




22 . 5o 


69. 2.18,2 


67.26. 4,5 


20. 


0,5 


-4- 


29,0 




22.56 


67.26. 5,8 


67.54.56,0 


20. 


0,6 


-+- 


29,6 




23. I 


67.54.58,2 


87.13.36,6 


20. 


2,8 


-i- 


60,8 


-24:7 


23.12 


87.14. 8,1 


. 3.14.10,3 


20. 


1,6 


— 


45,7 


-27,9 


23.27 


3.12.57,0 


221. 10. l5, 2 


20. 


0,8 












221.10.17,3 


20. 


2,5 












68. i.3i,9 


20. 


0,0 


-H 


29,8 




0.33 


68. 1.34,6 


82.55.29,6 


20. 


1,1 


•+- 


52,5 


-25,5 


0.43 


82.55.54,4 


67.38. 3,8 


20. 


1,3 


-4- 


29,3 




0.46 


67.38. 5,4 


65. 3.21,6 


20. 


6,6 


-4- 


26,0 




0.49 


65. 3.14,6 


68.19. 3,8 


20. 


0,4 


-4- 


3o,2 




0.52 


68.19. 7,ï 


82.36.52,9 


20. 


2,1 


-4- 


5i,9 


-24,7 


0.57 


82.37.15,9 


69. 2.32,4 


20. 


ï,9 


-4- 


3i,i 




I. 


69. 2.34,6 


65.58.42,4 


20. 


1,0 


-4- 


27,2 




I. 4 


65.58.42,0 


67.27.15,9 


20. 


0,7 


-4- 


29,1 




I.I4 


67.27.17,0 


75. 8.26,4 


20. 


1,2 


-4- 


39,7 


-25, 


1 . 26 


75. 8.38,5 


81.29.24,8 


20. 


3,6 


H- 


49,9 




1.38 


81.29.44,4 


81.29.24,8 


20. 


52 , 2 


-h 


49,9 




1.38 


81. 28. 55, « 



Octobre 14. 

b(i"-i) 8 

l>(2«— S) 8 

4537 A -4- 21" 8 

4544 A -h 21'» 8 

P Verseau 8 

435o A-4-23* 8 

445o A-h24" 8 

e Pégase 8 

4627 A -4- 21'» 8 

a Verseaa 8 

5095 A -4- 20" 8 

8572 Berlin 8 

4509 A -h 23- 8 

4745 A -4- 21" 8 

4656 A -4- 22^ 8 

5i86 A-4-20*» 8 

4632 A -4-24" 8 

4597 A -+-23* 8 

46o5 A -h 23*» 8 

4869 A -4- 21» ; 8 

5273 A -4- 20" 8 

4685 A -H 23" 8 

Y Poissons 8 



Observateurs J. Cuatelu el Brandicourt. 
— 15«,25 — o«,oi5(T — 23'',4). Correction moy. de coll. = — 25',o. 



57;66 


59:67 




107.37.43,4 


20. 


4,2 


-+-i32,7 


21. 8.44,45 


107.39.26,2 


58,91 


60,92 




107.37.43,4 


20. 


20,7 


H-l32,6 


21. 8.45,70 


107.39. 9,6 


48,41 


5o,o5 




68.28.21,4 


20. 


2,0 


-h 


3o,o 


21.19.34,83 


68.28.23,5 


43,93 


45,57 




68.14.37,7 


20. 


1,8 


-4- 


29,7 


21. 22. 3o, 35 


68.14.39,5 


46,53 


48,39 


-i5;3o 


93.58.21,3 


20. 


1,8 


■4- 


82,3 


-25,1 21.26.33,17 


95.59.15,7 


19,00 


20,63 




66.3i.5i,8 


19. 


59,5 


.-^ 


27,6 


21.32. 5,41 


66.31.53,2 


8,45 


10,07 




65.25.41,1 


20. 


1,3 


-H 


26,2 


21.35.54,85 


65.25.39,8 


44,60 


46, 3i 


-15,27 


80.33. 8,9 


20. 


1,3 


-4- 


47,8 


-25,2 21.39.31,09 


80.33.29,3 


43,81 


45,45 




68.18.19,5 


20. 


0,2 


H- 


29,8 


21.45.30,22 


68.18.23,3 


7,56 


9,37 ' 


-i5,28 


90.46. 7,9 


20. 


ï,9 


-4- 


68,3 


-25,5 22. 0.54,14 


90.46.47,9 


20,34 


21,98 




68.49.58,6 


20. 


0,9 


-h 


3o,5 


22. 7. 6,75 


68.50. 2,3 


3,29 


4,92 




67.20. 3,2 


20. 


1,8 


-h 


28,6 


22.10.49,69 


67.20. 3,7 


38,54 


40,17 




66.3o.2o,4 


20. 


2,1 


-H 


27,6 


22.15.24,94 


66.30.19,5 


3i,i3 


32,77 




68.22. i5,o 


20. 


L,2 


H- 


3o,o 


22.19.17,54 


68.22.18,1 


0,89 


2,52 




67.10.28,5 


20. 


0,5 


-4- 


28,4 


22.27.47,28 


67.10.30,0 


5i,i3 


52,77 




68.47. 8,8 


20. 


1,1 


-4- 


3o,5 


22.31.37,53 


68.47.11,9 


39,88 


41, 5o 




65. 6.46,6 


20. 


0,9 


■+- 


25,9 


22.35.26,26 


65. 6.45,2 


49,40 


5l,02 




65.45.49,7 


20. 


1,0 


■+- 


26,7 


22.39.35,78 


65.45.49,1 


40, 40 


42, o3 




65.54. 3,0 


20. 


2,3 


-h 


26,9 


22.42.26,79 


65.54. 1,5 


3,26 


4,90 




67.53.20,0 


20. 


2,6 


■4- 


29,4 


22.56.49,66 


67.53.20,9 


25,78 


27,42 




69. 1.12,7 


20. 


6,0 


-4- 


.30,8 


23. 1.12,18 


69. 1.11,3 


5,49 


7,12 




66. 6.20,3 


20. 


2,0 


H- 


27,2 


23. 5.51,87 


66. 6.19,0 


27,96 


29,73 ■ 


-i5,82 


87.13.35,6 


20. 


1,3 


-+- 


60,5 


-24,8 23.12.14,48 


87.14. 8,8 



GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN, - 1904. 



B.81 



Nqois. 



Passage 
N. obserTé. T. 



S- 



Lecture. 



Microm. 



Correct. Asc. droite Dist. app. 
Réfract. decoll. apparente. au pôle nord. 



Octobre 14. 

4728 A -h 23° 8 

82i3B.A.C.-o'",37 .. 20 

Nadir à o**©" 

» 

94 A-+-2i°....*. .... 8 

8 Poissons 8 

i35 A-+-23° 8 

t Poissons 8 

i5i A-f-2i° 8 

i59 A-+-2r 8 

Tj Poissons 8 

arCi*'— I) 8 

2r(2«— S).. 8 



Observateurs J. Cbatelu et Brandicourt. 
— i5*,25 — o',oi5(T — 23*,4). Correction moy. de coll. = — 25',o. 



7.6, 3i 


27.94 


28,3 


3a, a 


32,80 


34,44 


58,96 


60,69 


5i,94 


53,57 


14,53 


16,26 


28, o3 


29,67 


44,91 


46,55 


37,90 


39,58 


46, 81 


48,53 


5o,i4 


5i,86 



-i5!2o 



-l5,2I 



-i5,27 



/ H 

66. 3o. 12,5 


t 
20. 


0% 


-+- 


27^7 




h m t 
23.16.12,69 


/ „ 
66.3o.i3,i 


. 3.14. 8,8 


20. 


2,1 


— 


45,5 


-26:4 


23 . 27 


3.12.55,8 


221. 10. i5, 5 


20. 


0,8 












221.10.17,0 


20. 


2,2 












68.10. 6,0 


20. 


1,0 


-f- 


^9,8 




0.39.19,17 


68.10. 8,6 


82.55.29,7 


20. 


1,8 


-f- 


52,2 


-24,6 


0.43.45,42 


82.55.54,1 


65.49.48,0 


20. 


2,2 


-f- 


26,8 




0.53. 38, 3o 


65.49.46,4 


82.36.51,7 


20. 


1,0 


-f- 


5i,6 


-24,3 


0.58. 0,99 


82.37.16,1 


68.39.18,0 


20. 


0,4 


H- 


3o,4 




I. 3.i4,4o 


68.39.22,1 


68.10. 7,2 


20. 


3,5 


-+- 


^9,8 




I. 6.31,27 


68.10. 7,3 


75. 8.25,6 


20. 


1,0 


4- 


39,4 


-24,1 


1.26.24,30 


75. .8.38,2 


8ï.32.2o,5 


20. 


4,1 


-f- 


49,7 




1.37.33,25 


81.32.39,6 


81.32.20,5 


20. 


5i,4 


H- 


49,7 




1.37.36,58 


8i.3i.52,4 



Octobre 15. 

bCi'-I) 8 

t) (2«— S) 8 

4537 A-f-2i" 8 

4555 Ah- 21" 8 

4957 A -f- 20" 8 

4600 A -H 21" ^ 8 

46i5 A4-2I^..:... '8 

463o A-+-2r 8 

a Verseau 8 

Verseau 8 

Y Verseau 8 

y\ Poissons 8 

rci'-i) 8 

zr(2*— S) 8 



Observateurs E. Viennet et J. Chatelu. 
— 15",57 — o",oi5(T — 23*»,o). Correction moy. de coll. = — 24', 9. 



107.37.46,7 20. 3,9 -m32,5 21. 8.42,89 107.39.29,2 

107.37.46,7 20.23,1 -f-i32,5 21. 8.44, i3 107.39.10,0 

68.28.21,9 20. 1,7 -f- 3o,o 21.19.34,85 68.28.24,1 

68.13.54.4 20. 1,1 H- 29,7 21.24.39,20 68.13.56,9 
68.49.36,7 20. 2,3 -h 3o,5 21.28.58,78 68.49.39,1 
68.29. 0,4 20. 0,2 -+• 3o,o 21.37. <>,oi 68.29. 4,ï 
68.15.36,3 20. 0,5 -i- 29,8 21.42. 5,3i 68.i5.39,6 

68.10.52.5 20. 1,4 -h 29,7 21.46.12,98 68.10.54,7 
90.46. 7,5 20. 2,4 -h 68,3 -24,8 22. 0.54,09 90.46.47,3 
98.14.18,9 20. 2,8 H- 89,6 -24,8 22.11.49,07 98.15.19,6 
91.51.10,9 20. 1,8 ■+■ 71,0 -25,8 22.16.44,80 91.51.53,9 
75. 8.26,3 20. 1,6 -f- 39,6 -24,2 1.26.24,28 75. 8.38,3 
81.35.11,3 20. 1,3 -+- 5o,o 1.37. 2,77 81.35.34,1 
81.35.11,3 2o.5o,5 H- 5o,o 1.37. 6,10 81.34.45,0 



56, 40 


58,43 




57,64 


59,67 




48,76 


50,39 




53,12 


54,75 




12,70 


14,33 




i3,93 


i5,56 




19,23 


20,86 




26,90 


28,53 




7,84 


9,65 


-15,57 


2,74 


4,63 


-i5,6i 


58,54 


60, 36 


-i5,53 


38,21 


39,89 • 


-15,57 


16,66 


18, 38 




19,99 


20,71 





Observateurs E. Viennet et Brandicourt. 

Cj, = — 17*,07 — o%oi8(T — 27'*, 5). Correction moy. de coll. = ~ 3i',6. 
Octobre 19. 

b(i*' — I) 8 55,35 57,25 107.37.56,4 20.4,7 -+-i3i,8 21.8.40,20 107.39.30,9 

t>(2«— S) 8 56,56 58,46 107.37.56,4 20.23,1 h-i3i,8 2I.8.4i,4i 107.39.12,5 

4369A-h22" 8 49,18 50,73 67.40.28,2 20.0,8 -f- 28,8 21.15.33,68 67.40.23,3 

4535A-4-2i° 8 39,34 40,89 68.37.58,6 20.0,6 -H 3o,o 21.19.23,84 68.37.55,6 

442oA-h22" : 8 49,19 50,73 66.54.49,5 20.0,4 -H 27,9 21.28.33,68 66.54.44,2 

4587A-H21" 8 36,90 38,44 68.28.0,4 20.0,9 -+-29,8 21.33.21,39 68. 27. 56^7 

sPégase 80. 33. 33, o 20.18,8 -f- 47,4 -3i ,4 21.39 80.33.28,8 

4647A-+-2r 8.36,78 38,33 67.51.49,3 20.1,0 -h 29,1 21.51.21,27 67.51.44,6 

a Verseau 8 9,39 11,10-17,07 90.46.14,6 20. 1,9 -1-67,8-31,722.0 90.46.47,6 

4724A-+-21" 8 6,14 7,69 68.27.40,1 20. 1,0 -1-29,8 22.12.50,62 68.27.36,3 

Y Verseau... 8. 0,11 i, 83 -17,05 91.51.18,3 20.2,1 -f- 70,5 -32, i 22.16 91.51. 53, 6 

Observations de Paris, 1904. B.Il 



B.8a 



GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN. - 1904. 



Noms. 



Passage 
N. obscTTé. T. 



Correct. Asc. droite Dist. app. 
Lecture. Microm. Réfract. de coll. apparente. aap61enord. 



Observateurs E. Vibnnbt et Brandigourt. 
Cp = — i7',o7 — ©•,oi8(T — 25l^5). Correction moy. de coll. = — -3I^6. 

Octobre 19. ^ ^ o , , t p . h m » o , . 

(C(i"— I)-+-o"',99. 8 36,55 38,4© 99.22'.28"8 20. 3,4 H- 93*1 22.27.21,33 99.23'.25*6 

5245AH-20» 8 4,28 5,84 ' 69.2.21,6 20.1,2 -f- 3o,6 22.50.48,76 69.2.18,2 

4752A-+-22» 8 59,54 61,09 66.44.53,7 20.1,1 -+-27,7 22.55.44,01 66.44.47,4 

4767 A H- 22» 8 12,91 i4,46 67. 8. 0,8 20. 5,0 -H 28,2 . 22.58.57,38 67. 7.5i,3 

Y Poissons 8 29,89 3i,57 -i7;o9 87.13.44,0 20.2,7 4- 60,0 -31^3 23.12 87.14.8,7 

Observateurs J. Cbatelu et Brandigourt. 

Cp = — 17*,53 — o',oi8(T — 23\5). Correction moy. de coll. = — 3i',5. 
Octobre 20. 

C(i^— I)-f-o"i99. 8 29,60 3i,44 95.45. 3,1 20. 0,6 -h 80,6 23.14.13,91 95.45.5o,4 

X Poissons 8 19,64 21,35-17,53 89.15.22,0 20.3,7 -f- 63,9 -3i, 7 23.22 89.15 

t Poissons 8 19,81 21,49-17,52 84.52.56, i 20.3,2 -+- 54,9 -3i, 2 23.35 84. 53 

CJ, = — i9",o9 — o",oi8(T — 1\4). Correction moy. de coll. = — 3o',o. 
Octobre 23. 

e Poissons 8 18, 5i 20,17-19,10. 82.36.59,4 20. 1,7 -+-50,3-29,9 o.58 82.37 

Tj Poissons 8 41, 85 43,46-19,10 75.8.32,5 20. 1,8 -f- 38,4 -3o,o 1.26 75.8 

C(i*'-I)-^-i",o5. 8 22,63 24,36 8.10. 2,3 20.10,2 -h 53, i 1.35. 5,27 84.10.14,0 

pBélier 8 41,41 4^,99-19,06 69.39.24,6 20.0,7 -h 3i,o -3o,o 1.49 69.39 

C^ = — 2o;26 — o',oi8(T — 3^6). Correction moy. de coll. = — 26^7. 
Octobre 26. 

a Baleine 8 37,76 39,45-20,33 86.16.32,2 20. i,5 -f- 58,5 -26,2 2.57.19,20 86.17.0,8 

T) Taureau 8 9,23 10,79-20,25 66.11.26,9 20. 1,1 -f- 27,2 -26,5 3.4i.5o,53 66.11.24,5 

C Persée 8 28,68 30,22-20,25 58.24.12,1 20. 0,4 -f- 18,1 -27,5 3.48. 9,96 58.24. 2,4 

XTaureau 8 43,83 45,46-20,21 77.46.31,7 20.1,2 +43,3-26,7 3.55.25,19 77-46.45,3 

C (2*— S)— 1'»,28. 8 58,83 60, 5o 74.19.58,3 20. 3,i -h 38,1 4- 9.4o,23 74.20. 5,6 



c; = 

Octobre 27. 

i3 Baleine 6 

94 A-+-21" 6 

112 A H- 20" 6 

e Poissons 6 

174 A -4- 22" 6 

178 A -4- 20" 6 

171 A-^23" 6 

201 A H- 20" 6 

2r(i*'-i) 

r(S) 

V Poissons 6 

287 A -+- 20* 6 



Observations faites à Tœil et à l'oreille. 
Observateurs ë. Viennet et J. Chatelu. 
: — i9',6o — o',oi8(T — 2^,7). Correction moy. de coll. = — 26',5. 



39,48 


41,32 


-19,65 


37,23 


3«,99 




9,10 


10,76 




18,93 


20,67 


-19,59 


5o,43 


52,09 




i5,88 


17,55 




3o,4o 


32, o5 




3,73 


5,40 




17,23 


18,97 




47,40 


49,16 


-19,57 


9,52 


11,18 





94. 6.12,2 20. 2,9 "f- 77,0 -27,7 0.30.21,76 94. 6.58,6 

68.10. 7,4 20". 2,0 -+- 29,7 0.39.19,43 68.10. 7,4 

68.47.41,5 20. 1,4 -h 3o,5 0.45.51,19 68.47.43,1 

82.36.54,8 20. 1,6 -h 5i,5 -27,3 0.58. 1,10 82.37.17,4 

67.16.24,0 20. 0,7 -h 28,6 1. 1.32,52 67.16.24,2 

69. 2.12,1 20. 1,2 -h 3o,9 I. 8.57,98 69. 2.14,4 

66.11.17.7 20. 1,4 -H 27,3 1.12.12,48 66.11.15,8 
68.53.31,4 20. 1,2 -+- 3o,7 i.i5.45,83 68.53.33,4 
82. 9.35,7 20. 3,0 -+- 5o,7 1.30.59,39 82. 9.55,9 
82. 9.35,7 20.5i,9 •+- 5o,7 i.3o 82. 9. 7,1 

84.59.10.8 20.2,9 -+-56,0-26,4 1.36.29,58 84.59.36,2 
68.48.54,3 20. 0,9 -+- 3o,6 1.42.51,60 68.48.56,5 



GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN. — 1904. 



B.83 



Noms. 



Passage 
N. observé. 



T. 



Correct. Asc. droite Dist.app. 
Lecture. Microm. Réfract. de coll. apparente. au pdle oord. 



Obsbrvatbubs E. Visnnbt et J. Chatblu. 
CJ, = — i9',6o — o%oi8(T — 2*',7). Correction moy. de coll. = — a6%5. 

Octobre 27. , • , o , » t p , bas 

25oAh-2II° *.. 6 11,35 i3,oi 68.28!54'5 20.1,0 -h 3©' 2 1.47.53,43 

287A-h24" 6 32,90 34,55 65.22.10,6 20. 1,0 -f- 26,3 1.53.14,96 

298A-4-22° 6 37,45 39,11 67.35.3,4 20.0,3 -H 29,0 1.58.19,52 

3o8A-4-24' 6 49,00 5o,65 65.37.32,3 20.2,0 -h 26,6 2. 3.3i,o6 

3o3A-f-2r 6 43,20 44,86 67.50.38,2 20.0,2 -1-29,4 2.9.25,27 

4o6A-h22" 6-3o,o5 3i,7i 67.46.55,7 20.0,8 -H 29,3 2. 5o. 12,11 

4i8A-4-24* 6 0,27 1,92 64.54.57,5 20.0,6 H- 25,8 2.53.42,32 

4o5A-h2i' 6 52,28 53,94 68.23. i3,o 19.59,6 -H 3o,i 2.57.34,34 

5i4oB.A.C-PI+o",36. 20 28,0 22,1 357.37.36,9 20. 3,2 — 55,6 i5. 9 

47iA-Ha4* 6 9,73 11,38 65.48. 9,4 20. 0,2 4- 26,9 3.14.51,77 

$ Taureau 6 19,33 21,07-19^53 80. 35. 38, 5 20.1,6 -h 48,2 -25^2 3.22.1,46 

5o3Ah-24° 6 55, 3o 56,95 65. 4.14,1 20.1,8 -f- 26,0 3.25.37,34 

473A-+-23" 6 7,25 8,90 65.5i.22,5 20. i,5 -h 27,0 3.28.49,29 

523Ah-24° 6 15,72 17,37 . 65.4îi.4ïï2 20.0,9 -1-26,8 3.32.57,75 

532A-t-22** 6 59,08 60,74 67.31.3,2 20. 1,0 -1-29,1 3.36.41,12 

5ioA-+-23" 6 5,97 7,63 66.i5.5o,9 20.0,8 -H 27,5 3.39.48,0'i 

Nadir 221.10.20,0 20. 4,3 

» 221.10.16,1 20. 0,2 

728A-+-22" 6 35, i5 36, 81 67.10.28,6 20. 1,3 -H 28,6 4.34.17^18 

692A-4-2r 6 1,73 3,39 68.3i.i5,7 20.0,1 -H 3o,3 4.38.43,75 

«* Orion 6 58,93 60,68-19,61 83.ii.56,2 20.2,0 -+-52,9-26,4 4.44.41,04 

Tc» Orion 6 36,13.37,91-19,62 87.42.23,3 20.2,0 -1-61,8-26,0 4.49.18,27 

C(2*— S) — i'",i9. 6 48,20 49,9', 72.34.42,6 20.18,3 -^ 35,8 5. 4.3o,3o 



68.28.56,1 
65.22. 8,4 
67.35. 4,4 
65.37.29,1 
67.50.39,8 
67.46.56,6 
64.54.55,1 
68.23.15,8 
2.23.49,0 
65.48. 8,3 
80.35.57,2 
65. 4.10,7 
65.5i.2o,4 
65.42.39,4 
67.31. 3,7 
66.15.49,7 



67. 10*. 28,1 
68.3i.i8,3 
83.12.19,7 
87.42.55,4 
72.34.33,0 



c;,= 

Octobre 28. 

4618 A -h 22" 8 

4746 A -+-21» 8 

i\ Verseau 8 

4799 A H- 21" 8 

Ç Pégase 8 

4647 A -h 24" (I'';- 8 

4849 A-f-2i" 8 

4869 A -+-21° 8 

4671 A H- 23" 8 

4681 A-f-23" 8 

4696 A -+- 23" 8 

Y Poissons 8 

4914 A-1-21'' 8 

5320 A H- 20* 8 

82i3B.A.C.+o"',oi .. 20 

Il A-+-ii» 8 

a4 A-f-21*» 8 

34 A-+-21" 8 



Observations faites au Chronographe. 
Obsbrvatburs E. Viennet et Brandicourt. 
— 2o',89 — o', oi8(T — o*',o). Correction moy. de coll. = — 25'', 2. 



33,14 


34,66 




67.24.48,1 


20. 


1,0 


H- 


28,7 




22.16.13,80 


67.24.49,3 


42,61 


44, i3 




67.56.43,7 


20. 


2,5 


-+- 


29,4 




22.19.23,27 


67.56.43,9 


47,41 


49, 'o 


-20,84 


90.35.42,9 


20. 


1,9 


-f- 


67,9 


-25, 


,8 2i. 30.28,24 


90.36.22,3 


25,33 


26,85 




68.13. 6,1 


20. 


1,0 


-h 


29,8 




22.33. 5,99 


68.13. 9,0 


2,61 


4,21 


-20, 85 


79.39.28,0 


20. 


1,3 


-H 


46,3 


-25, 


,7 22.36.43,34 


79.39.46,4 


8,71 


10,22 




65.30.44,4 


20. 


0,8 


-f- 


26,4 




22.40.49,35 


65. 30.43, 6 


^7,71 


59,^3 




68.30.40,3 


20. 


0,8 


-+- 


3o,2 




22.49.38,36 


68.30.43,3 


8,91 


10,43 




67.53.18,2 


20. 


1,4 


■+- 


29,4 




22.56.49,56 


67.53.20,0 


25, 61 


27,12 




66.37.12,4 


20. 


1,1 


-+- 


27,8 




23. 0. 6,25 


66.37.13,1 


9,40 


10,91 




66.18.18,3 


20. 


1,7 


-h 


27,4 




23. 4.5o,o4 


66.18.17,8 


28,60 


3o,ii 




66.26.44,5 


20. 


1,1 


-f- 


27,6 




23. 8. 9,24 


66.26.44,1 


33,66 


35,32 


-20,92 


87.13.36,9 


20. 


2,3 


-f- 


60,5 


-25, 


,1 23.12.14,44 


87.14. 9,1 


4,70 


6,22 




68.21.46,5 


20. 


1,4 


-h 


.3o,o 




23.15.45,34 


68.21.48,4 


24,49 


26,02 




69. 2.58,3 


20. 


1,3 


-+- 


3o,9 




23.19. 5,14 


69. 3. 2,2 


3o,9 


35,1 




3.14. 4,8 


20. 


3,0 


— 


45,5 


-26, 


,1 23.27 


3.i2.5o,8 


8,49 


10,01 


' 


68.17.52,5 


20. 


1,6 


-i- 


3o,o 




0. 8.49,12 


68.17.54,9 


27,40 


28,92 




68. 9-25,5 


20. 


0,7 


-H 


29,8 




0.14. 8,o3 


68. 9-28,3 


0,53 


2,o5 




67.43. 1,5 


20. 


0,8 


H- 


29,2 




0. 18.41, i5 


67.43. 3,9 



B.84 



Noms. 



GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN. - 1904. 



Passage 
N. obscrré. 



Lecture. 



Micro m. 



Correct. Asc. droite Dist. app. 
Réfract. de coll. apparente. ao pôle nord. 



Observateurs E. Viennet et Brandigourt. 
C^=^2o",89 — o',oi8(T — o^o). Correction moy. de coll. = — 25',a. 

Octobre 28. , , o , , t p , h m • 

46Ah-2I° 8 4,78 6,3o 68.25.41,7 20.0,8 -h 3o,2 0.22. 45, 4o 

74A-h22'' 8 47,33 48,85 67:33.55,4 20.1,0 -f- 29,0 0.26.27,95 

67A-h2i'* 8 27,80 29,32 68.19.46,6 20.0,6 H- 3o,o 0.30.8,42 

77A-h2i° 8 20,74 22,26 68. i.3i,8 20. 1,1 4-29,6 o.33. i,36 

g6A-h20^ 8 9,11 10,64 69.3.13,3 19.59,3 -f- 3i,o 0.39.49,74 

ÔPoissons 8 4,74 6,36 -2o;87 82.55.3o,i 20.2,2 -h 52,2 -24 ';8 o. 43. 45, 46 

i7iA-l-20« 8 33,73 35,25 68.47-54,9 20.1,6 H- 3o,6 i.6.i4,34 

189A4-21" 8 40,93 42,45 68.27.21,9 20.1,0 -f- 3o,2 1.19.21,54 

TjPoissons 8 43,75 45,32-20,95 75.8.25,1 20.1,1 4-39,5-24,6 1.26.24,40 

2;(i-r_i) 8 49,19 5o,8i 82.12.20,1 20.4,2 -H 5i,o 1.30.29,89 

2;(îi«— S) 8 52,56 54,18 82.12.20,1 20.52,0 4- 5i,o 1.30.33,26 

vPoissons 8 48,84 50,48-20,89 84.59.8,0 20.2,3 -h 56,2 -24,6 1.36.29, 56 

271A-+-22" 8 59,88 61,40 67.42.49.9 20.0,9 4-29,3 1.42.40,48 

25oA4-2i« 8 12,79 14, 3i ■ 68.28.56,8 20.6,0 -+- 3o,3 1.47-53,39 

263A4-2I* 8 6,o5 7,57 68.32.56,3 20.1,6 4- 3o,4 1.53.46,65 

Nadirà2»'o"^ 221.10.15,6 20. 1,2 

^ 221. 1 0.17,5 20. 3,2 

* c), = — 22",24 — o',oi8(T — i*',3). Correction moy. de colI. = — 26'o. 

Octobre 31. ^ ro 

sPoissons 8 21,64 23, 3o -22,23 82.36.58,9 20. 1,0 4-5i,5-26,4 0.58.1,07 

7j Baleine .• 8 9,28 11,11 -22,22 100.40. 2,5 20. 2,6 4-98,8-26,1 i. 3.48,87 

2;'(iT_i) 8 23,48 25, 14 82.20.25,3 20.3,3 4- 5i,i 1.29.2,90 

^(2«— S) 8 26,88 28,54 82.20.25,3 2o.5i,i 4--5i,o 1.29.6,30 

vPoissons 8 5o,i4 51,82-22,22 84.59.9,7 20.2,3 -u 56,0 -26,0 1.36.29,58 

Poissons 8 43,61 45,26-22,27 81.18.53,9 20.1,8 4-49,3-25,6 1.40.23,01 

243 A -h 21*» (1™).... 8 14,70 16,28 68.11.46,0 20.0,3 4-29,8 1.44.54,03 

270 A4-2r........ 8 11,09 12,67 68.21.12,5 20.1,6 4- 3o,o 1.56. 50,42 

3o3A4-23" 8 19,56 21, i3 66.10. i, 5 20. o, 3 4-27,2 2.9.58,87 

329A4-22" 8 57,24 58,82 67.16.15,6 20.1,1 4-28,6 2.13.36,58 

334 A4- 22" 8 5,74 7,32 67.33.39,1 20. 0,9 4-29,0 2.16.45,06 

347A4-22" 8 56,91 58,49 67.32.56,5 20.1,2 -f- 29,0 2.21.36,23 

358A4-24» 8 25,71 27,28 65.11.14,3 20.1,2 4-26,0 2.25.5,02 



68.î5.44,6 
67.33.57,3 

68.19.49,7 

68. 1.33,6 

69. 3.19,3 
82.55.53,9 
68.47.58,2 
68.27.24,3 
75. 8.37,6 
82.12.40,3 
82.11.52,6 
84.59.35,7 
67.42.52,3 
68.28.55,0 
68.32.59,4 



82.37. 
100.41. 
82.20. 
82.19. 
84.59. 
81.19. 
68.11. 
68.21. 
66.10. 
67.16. 
67.33. 
67.32. 
65.11. 



17,1 
11,6 
46,0 
58,3 
36,4 
14,2 
48,0 
i3,5 

1,1 
i5,5 

40,4 
57,5 
11,8 



Novembre 3. 

Ç Pégase 8 

4762 A 4- 22" 8 

5273 A 4- 20" 8 

Y Poissons 8 

4916 A4-2i"(2-)... 8 

4824 A4-22"...' 8 

4777 A 4- 24" 8 

4854 A 4- 22" 8 

4958 A 4- 21'' 8 



Observateurs E. Viennet et J. Chatelu. 
-23',ii — o',oi8(T — o**,i). Correction moy. de coll. = —23', 3. 



4,73 

4,64 

33,61 

35,74 

28,01 

48,61 

3,96 



6,37 -23,08 

6,22 
35,20 
37,44 -23,10 

29,59 

5o,i9 
5.53 



3o,3o 3i,88 
6,00 7,58 



79.39.26,2 20. 2,6 

67.10. 2,5 20. 0,6 

69. I. 4,7 20. 1,3 

87.13.34,1 20. 2,1 

68.33. i3, 6 20. 0,9 

67.16.18.7 20. 0,8 
65. 3. 5,4 20. 0,5 
66.52.5o,9 20. 0,7 

68.38.18.8 20. 0,2 



-f- 47,5 -23,7 22.36.43,29 

4- 29,1 22.57.43,13 

-H 3i,6 23. 1.12,11 

-r- 61,9 -23,5 23.12.14,35 



3i ,0 
29,3 
26,5 
28,8 
3i,i 



23.16. 6,49 
23.19.27,09 
23.22.42,43 
23.27. 8,78 
23.31.44,48 



79.39.46,3 
67.10. 6,4 
69. 1.10,6 

87.14. 9,5 
68.33.19,5 
67.16.22,6 
65. 3. 6,9 
66.52.54,4 
68.38.25,4 



GRAND INSTRUIVŒNT MÉRIDIEN. - 1904. 



B.8d 



Noms. 



Passage 
N. observé. 



T. 



Cf 



Correct. Asc. droite Dist. app. 
Lecture. Microm. Réfract. de coll. apparente. au pôle nord. 



Observateurs £. Yibnnet et J. Chatelu. 
Cp = — 23%ii — o',oi8(T — o*»,i). Correction moy. de coll. =— 23', 3. 

Novembre 3. ' . „ , „ i. ™ . « ' 

t Poissons 8 25, 3i 26,99-23,12 84.52.45,6 20. 2,6 -h 57,2 -23, o 23.35. 3,89 84.53. i5, 9 

4894A-h22" 8 16,74 18, 32 67. 8.21,0 20. 1,1 H- 29,2 23.38.55,22 67. 8.24,5 

492oA-h'22'' 8 38,86 40, 44 67.26.9,6 20. 1,7 -+-29,5 23.48.17,34 67.26.12,7 

5002A-I-2I* 8 5o,5o 52, 08 68. 9.23,3 20. 0,4 -+- 3o,5 23.52.28,97 68. 9.28,9 

4872AH-24*' 8 22,96 24,53 65.18.57,0 20.2,2 -h 26,8 23.55.1,42 65.18.57,3 

4i65B.A.C.-PI-o"',o2 20 4,2 58,1 358.i4.5i,i 20. 0,9 — 55,6 12.14 1.46.29,3 

8 Poissons 8 6,94 8,60-23,12 82.55.27,1 20.2,2 -h 53,4 -23, i .0-43.45,48 82.55.54,2 

i3oAh-23* 8 42,88 44,46 66.33.16,9 20.1,2 4-28,4 o.5i.2i,34 66.33.19,6 

e Poissons 8 22,55 24,21-23,14 82.36.5o,o 20. 2,1 -+- 52,8 -23,i o.58. 1,08 82.37.16,5 

145A-I-21** 8 33,75 35,33 68.31.7,7 20.2,1 -f- 3i,o 1.1.12,20 68.3i.i2,2 

149A-+-23'' 8 54,166 56,23 • 65.59. ï4,o 20. 1,1 -^ 27,7 1.4. 33, 10 65.59.16,0 

i7iA-H23° 8 34,26 35,83 66.11.12,6 20. 1,2 4-27,9 1.12.12,70 66.11.14,7 

i83A-t-2i' 8 41, 58 43,16- 68.10.49,8 20. 1,5 -h 3o,5 1.17.20,03 68. 10. 54, 4 

223Ah-22^ 8 23, 3o 24,88 67.31.34,6 20.0,6 -4-29,7 1.20. 1,75 67.31.39,2 

226A-h2o* 8 13,59 i5,i8 68.45.43,8 20. 1,5 -h 3i,3 i.23.52,o5 68.45*49,4 

^(i"— 1) 8 0,10 1,76 82.28.8,9 20.2,9 -1-52,6 1.27.38,63 82.28.34,4 

2r(2'— S) 8 3,45 5,11 82.28. 8,9 20.53,1 H- 52,6 1.27.41,98 82.27.44,3 

22oA4-2i* 8 47, 5i 49»o9 67.55.34,0 20. 1,5 -h 3o,2 1.32.25,95 67.55.38,2 

V Poissons 8 5i,o4 52,72-23,11 84.59. 5,6 20. 2,1 -f- 57,5 -23,4 1.36.29, 58 84.59.36,6 

3ooA-h22' ^. 8 28,15 29,73 67.45. 3,8 20. 1,9 -+-30,0 1.59. 6,59 67.45. 7, '4 

287A-+-23" 8 14,64 16,22 63. 3o. 55,6 20. o, 5 -+-28,4 2.2.53,07 66. 3o. 58,9 

3o5A-h2i' 8 8,o5 9,63 68.12.31,7 20.0,1 -h 3o,6 2.9.46,48 68.12.37,8 

322AH-2I** 8 2,48 4,06 68,3i.55,5 20. 1,4 -+-3i,o 2.13.40,91 68.32.0,7 

332Ah-21° 8 33,45 35, o3 67.58.18,8 20.0,7 4- 3o,3 2.18.11,88 67.08.24,0 

Nadir à 2** 30"* 221.10.16,7 20- 3,7 

» 221. 10. i5, 7 20. 2,2 



Novembre A. 

4673 A -h 22*» 8. 

; Pégase 8 

4869 A-+-2I" 8 

.>279 A 4- 20" 8 

Y Poissons 8 

4800 A -h 22" 8 

4824 A -h 22'» 8 

X Poissons 8 

4846 A -h 22" ,. 8 

5354 A 4- 20" 8 

4962 A H- 21" 8 

4976 A -h 21" 8 

49^9 A 4- 22" 8 

4930 A 4- 22° 8 

4872 A 4- 24" 8 

4i65B.A.C.-P]-o'",o3 20 



Observateurs E. Yibnnet et Bhandicourt. 

— 23",55 — o',oi8(T — o*,i). Correction moy. de coll. = — 23', 8. 



16.98 


18, 56 






67.12.18,3 


20. 


0,6 


4- 


28,8 




22.31. 55, o4 


67.12.20,9 


5,i5 


6,79 


-23 


,52 


79.39.25,4 


20. 


1,2 


4- 


46,9 


-23, 


,8 22.36.43,27 


79-39-45,9 


11, 5o 


i3,o8 






67.53.16,0 


20. 


0,5 


4- 


29,7 




22.56.49,55 


67.53.20,6 


25,18 


26,77 






68.53.17,4 


20. 


1,2 


4- 


3i,o 




23. 4. 3,24 


68.53.22,8 


36,23 


37,93 


-23, 


,60 


87.13.34,8 


20. 


1,9 


4- 


61,2 


-23, 


,9 23.12.14,40 


87.14. 9,5 


57,14 


58,72 






67.13.42,9 


20. 


1,2 


4- 


28,9 




23.15.35,19 


67.13.45,7 


48,96 


50,54 






67.16.20,2 


20. 


0,9 


4- 


29,0 




23.19.27,00 


67.16.22,9 


25, 5o 


27,21 


-23, 


,5i 


89.15.11,5 


20. 


2,0 


4- 


65,7 


-24: 


,1 23.22. 3,67 


89.15.50,1 


16,66 


18,24 






67.22.17,9 


20. 


0,9 


4- 


29,1 




23 . 24 . 54 , 70 


67.22.20,4 


45,08 


46,67 






69. o.38,8 


20. 


1,6 


4- 


3l,2 




23.29.23,13 


69. 0.43,4 


16,26 


17,84 






68.11.40,3 


20. 


0,8 


4- 


3o,i 




23. 32.54,30 


68.11.44,3 


34,01 


35,59 






68.24. 2,4 


20. 


0,5 


4- 


3o,4 




23. 38. 12, o5 


68.24. 7,5 


i3,53 


i5,ii 






67.32.57,9 


20. 


1,1 


4- 


29,3 




23.47.51,57 


67.33. L,6 


36,55 


38, i3 






67. 4.42,4 


20. 


0,9 


4- 


28,7 




23.51.14,58 


67. 4.45,2 


23,38 


24,95 






65.18.56,3 


20. 


1,4 


4- 


26,5 




23.55. 1,40 


65.18.56,8 


4,3 


58,2 






358.i4.5o,o 


20. 


0,8 


— 


55,0 




12.13 


1.46.30, 2 



B.86 



GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN. — 1904. 



Noms. 



Passage 
N. observé. 



Correct. Asc. droite Dist. app. 
Lecture. Microro. Réfract. de coll. appareote. aa pàlt Dord. 



MoTembrè 4. 

S Poissons 8 

128A-4-20" 8 

e Poissons 8 

181 A -4-22» 8 

I56A-4-23» 8 

170 A -+-23* 8 

i83 A-^2i» 8 

23o A -4- 22* 8 

y(i«^— I) 8 

I'(2*— S) 8 

V Poissons 8 

287 A -+- 2o* 8 

33o A-+-20» -8 

286 A -4- 21* 8 

298 A-f-2i« 8 

321 A H- 21" 8 

33i A-^2i" 8 

Nadir à 2*'3o'" 

» 



Obsbi^vateurs £. Vibnnbt et Bbandicourt. 
23',55 — o',oi8(T — o^^). Correction moy. de coll. = — 23',8. 



7,36 


9i02 


-23*55 


f « 
82.55.28,2 


t 
20. 


.'.8 


H- 52*8 


-23' 8 


0.43.45,46 


82.55.54,4 


9,i3 


10,72 




68.52.41,9 


20. 


1,0 


-^ 3i,i 




0.51.47,16 


68.52.47,7 


22,95 


24,61 


-23,54 


82.36.50,8 


20. 


1,4 


-h 52,2 


-23,6 


0.58. 1,04 


82.37.16,5 


22,81 


24,39 




67.21. 9,8. 


20. 


0,9 


-^ 29,1 




I. 4. 0,82 


67.21.12,6 


3i,6o 


33,17 




66. i.3o,o 


20. 


0,7 


-h 17, i 




I. 7. 9,60 


66. i.3i,3 


6,48 


8,06 




66.17.48,6 


20. 


0,6 


-+- 27,8 




1.11.44,49 


66.17.51,2 


41,91 


43,49 




68.10.49,6 


19- 


59,6 


-+- 3o,2 




1.17.19,92 


68.10.55,0 


58,88 


60,46 




67.10.57,2 


20. 


1,2 


-+- 28,9 




1.21.36,89 


67.10,59,6 


33, i3 


34,79 




82.30.41,5 


20. 


4,2 


-+- 52,1 




1.27.11,22 


82.31. 4,6 


36, 5o 


38, 16 




82.30.41,5 


20. 


52,3 


■^ 52,1 




1.27.14,59 


82.30.16,5 


5i,5o 


53,18 


-23,57 


84.59. 5,9 


20. 


l>6 


-h 56,8 


-23^6 


1.36.29,60 


84.59.36,3 


13,59 


i5,i8 




68.48.50,0 


20. 


0,9 


■+- 3i,o 




I. 42.51, 60 


68.48.55,6 


1,98 


3,57 




68.55.25,3 


20. 


1,4 


+ 3l,2 




1.58.39,99 


68.55.3o,3 


32,71 


34,29 




68.39.53,2 


20. 


1,1 


-4- 3o,9 




2. 3.10,70 


68.39.58,3 


•;i2,33 


23,91 




68.27.40,2. 


20. 


0,6 


-H 3o,6 




2. 7.. 0,32 


68.27.45,8 


36,74 


38,32 




68.32.23,2 


20. 


0,9 


-4- 3o,7 




2.13.14,73 


68.32.27,6 


1,44 


3,02 




68. 9.25,7 
221.10. i5, 5 
221.10.16,9 


20. 
20. 
20. 


0,6 
2,1 
4,0 


-f- 3o,2 




2.17.39,43 


68. 9.30,4 



Obsebvatburs e. Yiennet et J. Chatblu. 
C';, = — 24',6o— o',oi8(T-— 2\6). Correction moy, de coll. = — 23',2. 
MoTembre 6. 

y(ier_I) g 40,49 42,20 82.35.34,7 20. 2,6 -h 52,1 1.26.17,62 

Jr(2«) 8 43,59 45, 3o 1.26.20,72 

Ç« Baleine 8 29,78 3i, 48 -24,58 81.57.33,6 20.1,3 4- 5 1,0 -23,6 2.23.6,88 

123 Piazzi 8 i5,63 17,34-24,64 83.33.34,9 20.2,5 -h 54, o -23,2 2.30.52,74 

Y Baleine 8 45,96 47,70-^4,59 87.9.20,7 20.2,3 4-61,1-23,1 2.38.23, 10 

s Bélier 8 10, 23 11,87-24,58 69. 2.19,1 20. o,5 h- 3i, 3 -23,0 2.53.47,26 

Cp = — 27*,79 — o',oi8(T — 2*',o). Correctionmoy.de coll. = — 28', 7. 

NoTembre 12. 

y(|e'_-I) 8 i3,33 i5,09 82.49.16,4 20.3,1 H- 52,o i.23.47,3i 

jM^^'— S) 8 16,68 18,44 82.49.16,4 20.49,9 -h 52,o 1.23.50,66 

V Poissons 8 55,61 57,39-27,78 84.59.13,4 20.2,2 4-56,2-29,4 1.36.29,61 

Poissons 8 49,06 50,80-27,79 81.18.57,2 20. 1,9 4-49,4-28,7 1.40.23,02 

P Bélier 8 5o,i5 51,81-27,81 69.39.21,9 20.0,9 4-31,8-29,1 1.49.24,02 

329A4-22* 8 2,73 4,38 67.16.17,5 20. 1,3 4-28,8 2.13.36,59 

334A4-22" 8 11,24 12,90 67.33.42^,4 20. 1,2 4-29,1 2.16.45,10 

404A4-20*' 8 22, o5 23,70 68.49.49*4 20.0,8 4- 3o,8 2.23.55,90 

348A4-21" 8 i5,75 17,40 68.24.51,1 20. 1,6 4- 3o,2 2.26.49,60 

455A4-20» 8 50,70 52,35 68.47-ï8,o 19.59,9 -+- 3o,7 2.39.24,55 

484A4-20» 8 i3,39 i5,o5 69.2.24,9 20.0,6 4-3i,i 2.53.47,24 

«Baleine.. 8 45,25 47, o4 -27,77 86. 16. 36, o 20.3,9 4-58,9-27,7 2.57.19,23 

416A4-21*» 8 38, o3 39,68 68.28.3,1 20.0,6 4- 3o,3 3.5.11,87 

465A4-22*» 8 5i,58 53,24 67.13.24,6 20.1,0 4-28,7 3. 11. 25, 43 



82.36. 0,1 
82.35 
81.57.59,3 
83.34. 2,2 
87. 9.55,2 

69. 2.25,6 



82.49.35,7 
82.48.49,0 
84.59.37,5 

81.19.14,7 
69.39.23,3 
67.16.15,0 
67.33.40,5 
68.49-49,8 
68.24.49,9 
68.47.19,2 
69. 2.25,7 
86.17. 1,1 
68.28. 3,0 
67.13.22,2 



GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN. - 1904. B.87 

Passage Correct. Asc. droite Dist.app. 

Noms. N. observé. T. G^. Lecture. Microm. Réfract. de coll. apparente. aupÀleiiord. 

Observateurs E. Viennbt et Brandicxiiirt. 

C;, = — a8',ii — o',oi8(T — o*,8). Correctlop moy. de coU. = — 26^4. 

NoTembre 13. , , © , , t p h m • o 

4767A-l-a2*' 8 23,55 20,20 67. 7'.5o'6 20. 1,1 4- 28*8 22.58.57,12 67. 7.'5i,"o 

Y Poissons 8 40, 58 42,37-28^15 87.13.38,7 20.2,1 -H 61, 3 -27^2 23.12.14,29 87.14.10,6 

48o8A-h22" 8*55,96 57,61 67.25.34,8 20.0,8 -f- 29,2 23.15.29,53, 67.25.35,4 

5320AH-20'» 8 3i,33 32,99 69- 2.59,7 20. 0,6 -♦- 3i,3 23.19. 4, 91 69. 3. 3,4 

X Poissons 8 29,88 31,69-28,09 23.22.3,61 89.16 

4798A-+-24" 8 55^75 57,39 65.14.17,5 20.0,9 -h 26,4 23. 3Ô. 29,30 65. 14.15,6 

iPoissons 8 3o,o6 3 1, 83 -28,06 84.52.5o,8 20.2,6 -h 56,5 -27,7 23.35. 3,74 84.53.17,7 

4994AH-21' 8 27,44 29,09 68. 3.i6,o 20. 0,4 h- 3o,o 23. 5o. 1,00 68. 3. 18, 3 

5406A-4-20" 8 11,53 i3,i8 68.46.33,9 20.0,5 -+- 3i,o 23. 53. 45, 09 68.46.36,8 

i4A-H22° 8 33,33 34,98 • 67. 3.19,9 20. 1,1 -H 28,7 o, 7. 6,88 67. 3. 20,1 

29A-t-22" 8 3,85 5,5o 67.29.48,0 20. i,3 -H 29,3 0.10.37,40 67.29.48,4 

25A-t-2i* 8 58,35 60,00 68. 2.45,2 20. 1,0 -t- 3o,o o.i5. 31,90 68. 2.47,0 

58A-!-22*' ,8 9,63 11,28 67.34.48,7 20.0,7 -f- 29,4 0.20.43,18 67.34.49,9 

65A-4-23* 8 37,24 38,88 65.54.58,6 20. 1,0 -+-27,3 0.25.10,78 65.54.57,3 

82A-+-22' 8 5,90 7,55 67.16. 1,4 20. 0,5 H- 29,0 0.28.39,45 67.16. 2,0 

75A-h2i*» 8 3,26 4,91 67.50.49,8 20.0,9 H- 29,8 0.32. 36, 80 67.5o.5i,o 

loi A-+-20».. ...... 8 59,99 61, 65 69. 1. 2,5 20. 1,2 -H 3i,3 0.41. 33, 54 69. 1. 5,o 

116A-+-23* 8 55,06 56, 70 66.41.24,3 20.1,7 ^- 28,3 0.45.28,59 66.41.23,0 

i38Ah-21* 8 49, i5 5o,8o 68.42. i5,o 20. 1,7 H- 3o,9 0.58.22,69 68.42.16,5 

ar(i«'— I) 8 5o,36 52,12 82.51.17,3 20.2,8 -+-52,8 1.23.24, 00 82.51.39,8 

2r(2«— S) 8 53,75 55, 5i 82.51.17,3 2o.5o,9 -+-52,8 1.23.27,39 82.5o.5i,8 

Poissons 8 49,36 51,10-28,09 81. 18. 53, 2 20. 1,8 -+- 5o,o -25,5 1.40.22,97 81.19.13,9 

244A-+-21*» 8 23,88 25,53 68.18.8,6 20. 1,0 -+- 3o,4 1.44.57,40 68.18.10,7 

285A-I-22' 8 13,26 14,91 67.9.56,8 20. 1,1 -+-29,0 1.50.46,78 67.9.51,0 

263A-+-2I" 8 i3,2i 14,86 68.32.55,9 20.1,2 ^- 3o,8 1.53. 46, 73 68.32.58,5 

33oA-+-20' 8 6,44 8,09 68.55.27,3 20.0,6 -h 3i,3 1.58.39,96 68.55.3o,6 

295A-i-23" 8 28,94 3o,58 65.55.23,1 20. o, 3 H- 27,4 2.6.2,45 65.55.22,5 

67 Baleine 8 41, 3i 43,20-28,12 96.50.43,1 20.2,4 -+-86,8-26,2 .2.12.15,06 96.51.39,9 

404A-H20" 8 22, 3i 23,96 68.49.45,7 20.0,2 -+- 3i,2 2.23.55,82 68.49.49,4 

353A-+-21** 8 38, 5o 4o,i5 68.43.27,5 20. o, 5 H-3i,o 2.29.12,01 68.43.3o,9 

Y Baleine. 8 49i5o 5r, 29 -28,15 87.9.28,5 20.2,8 -+- 6i,5 -25,6 2.38.23, i5 87.9.54,9 

484A-+-20" 8 i3,74 i5,4o 69.2.22,0 20.0,9 -h 3i,4 2.53.47,25. 69. .2.24,7 

'5i4oB.A.C-PI+o",2i. 20 3i,9 29,38 357.37.29,8 20. 1,9 — 56,5 i5. 9 2. 23. 56, o 

Nadirà3*i5" 221.10.18,4 20.2,9 

» • 221.10.17,0 20. 1,5 

Observateurs J. Cuatelu et BRANnicouRT. 

C;, = — 28''47 — o%oi8CT — 23\5). Correction moy. de coll. =— 24',4. 
Novembre 14. 

Y Poissons 8 41 ,00 

4728 A H- 23" 8 39,34 

X Poissons 8 3o,23 

4943 A -h 21'» 8 2,23^ 

4872 A -1-22"....,.. 8 5i,25 

4783Ah-2i« 8 24,98 

9105 Berlin 6 8,89 

5394 A -h 20" 8 35,44 



42,79 ■ 


-28,58 


87.13.14,7 


20. 


0,4 


-h 61,6 


-25, 


,2 23.12 


87.14.10,7 


40,98 




66. 3o. 10,8 


20. 


1,3 


-h 28,2 


• 


23. 16. 12, 5l 


66.3o.ii,9 


32, 04 


-28,45 


89.15.12,4 


20. 


1,4 


-+- 66,2 


-25,6 23.22 


89.15.51,5 


3,88 




67.47. 8,6 


20. 


1,3 


H- 29,8 




23.25.35,41 


67.47. n,ï 


52,89 




66.59.36,4 


20. 


1,4 


-h 28,8 




23.31.24,42 


66.59.38,2 


26,62 




66.32.32,7 


20. 


1,3 


H- 28,2 




23.34.58,15 


66.32.34,4 


10,53 




67. 5.45,1 


20. 


3,2 


-h 29,0 




23.44.42,06 


67. 5.45,0 


37,09 




68.49.23,5 


20. 


1,0 


H- 3l,2 




23. 5o. 8,61 


68.49.28,5 



B.88 



GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN. - 1904. 



Noms. 



Passage 
N. observé. 



T. 



Correct. Asc. droite Dist. app. 
Lecture. Microm, Réfract. decoll. apparente. au pôle nord. 



Observateurs J. Chatelu et Brandicocrt. 

Cp = --28',47 — o^ol8(T--23^5). Correction raoy. de coll. = — 24', 4. 



Noyembre 14. • . • 

ru Poissons 8 52,63 54,39-28,39 

3 A -4- 21*» 8 48,44 5o,o9 

4i65B.A.C-Pl-o",49. 20 12,1 8,4 



83.39.16.4 20. 2,1 H- 54,5 -24,7 23.54 83.39.43,5 

68.34.12.5 20. 0,5 -h 3o,9 O. 4.21,61 68.34.17,7 
358. 14. 5i, 4 20. 2,9 —55,4 • I2'.i4 i.46.3i,9 



Observations faites à Toeil et à Toreille. 
C;, = — 27',66 — o',oi8(T — 2\o). 



74 A -+- 22» 6 

67 A -h 21" 6 

90 A -H 23* 6 

i35 A -h 23" 6 

e Poissons 6 

2r(i*'-i).... 4 

zr(2'— S) 6 

247 A -+- 22" 6 

222 A-f- 2i*- 6 

V Poissons 6 

Poissons : 6 

294 A H- 20" 6 

263 A -H 21° 6 

J« Baleine 6 

123 Piazzi 6 

Y Baleine 6 

400 A -+- 24" 6 

378 A -f- 23° 6 

418 A-h24** 6 

4o3 A-H2ï° 6 

457 A-+-24" 6 

539 A -+- 20° 6 

Nadir à 3" 30"" 

» 



53,70 


55,44 






67.33.53,3 


20. 


0,2 


-h 


29,6 




0.26.27,81 


67.33.57,4 


34,40 


36, 14 






68.19.45,4 


20. 


• 0,2 


-f- 


3o,6 




o.3o. 8,5i 


68.19.50,3 


18,82 


20,55 






66. 5.17,8 


20. 


0,0 


-+- 


27,7 




0.34.52,92 


66. 5.19,7 


4,28 


6,01 






65.49-43,4 


20. 


1,0 


-4- 


27,4 




0.53.38,37 


65.49-44,2 


26,82 


28,65 


-27; 


:62 


82.36.52,2 


20. 


2,1 


-4- 


52,7 


-24,6 


0.58. 1,01 


82.37.17,1 


27,28 


29," 






82.53.14,5 


20. 


2,1 


H- 


53,3 




1.23. 1,46 


82.53.40,8 


3o,5o 


32,33 






82.53.14,5 


20. 


48,9 


-j- 


53,3 




1.23. 4,68 


82.52.54,2 


40,90 


42,62 






67. 5. 0,8 


20. 


2,6 


-+- 


29,1 




1.29.14,97 


67. 5. 1,6 


i6,o5 


17,79 






68.35.39,1 


20. 


0,4 


-+- 


3i,i. 




i.32.5o,i4 


68.35.44,3 


55,57 


57,42 


-27 


,81 


84.59. 6,4 


20. 


2,1 


-+- 


57,4 


-23,9 


1.36.29,77 


84.59.36,4 


48,85 


50,67 


-27 


,66 


8i.i8.5o,6 


20. 


ï,2 


-f- 


5o,5 


-24,1 


1.40.23,02 


81.19.14,5 


48, o3 


49,77 






68.57.34,1 


20. 


ï,7 


-h 


3i,6 




1.45.22,11 


68.57.39,1 


12,63 


14, 36 






68.32.53,3 


19- 


59,9 


-+- 


3i,o 




1.53.46,70 


68.32.59,5 


32,68 


34,5i 


-27: 


,57 


81.57.35,0 


20. 


3,3 


-4- 


51,7 


-23,8 


2.23. 6,84 


81.57.58,6 


18, 65 


20,49 


-27, 


,75 


83.33.39,4 


20. 


7,4 


-h 


54,7 


-23,4 


2.30.52,82 


83.34. 1,6 


48,82 


50,69 


-27, 


,54 


87. 9-21,3 


20. 


2,2 


-4- 


62,1 


-24,6 


2.38.23,02 


87. 9.55,9 


8,47 


10,18 






65. 3.38,o 


20. 


0,8 


-f- 


26,6 




2.44.42,51 


65. 3.38,6 


46, 18 


47,90 






65. 5o. 56,1 


19- 


59,9 


-H 


27,6 




2.48.20,23 


65. 5o. 58,0 


8,40. 


10,11 






64.54.52,2 


20. 


0,1 


-+- 


26,4 




2.53.42,43 


64.54.53,1 


24,70 


26,43 






68. 0. 0,4 


19- 


59,5 


-f- 


30,4 




2.56.58,75 


68. 0. 5,7 


3i,55 


33,26 






65.48.35,2 


20. 


2,1 


-f- 


27,5 




3.10. 5,Sr8 


65.48.35,3 


52,55 


54,28 






68.49.41,9 
221.10.17,8 
221. 10. i5, 7 


20. 
20. 
20. 


2,3 

3,1 
0,9 


-h 


3i,5 




3.14.26,60 


68.49.45,9 



Observations faites au Chronographe. 

Observateurs E. Viennet et J. Chatelu. 

Cj, = — 28", 59 — o",o2o(T — 23^,9). Correction moy. de coll. = — 24', 2. 
NoTombre 15. 

6 Pégase 8 57,45 59,11-28,56 80. 33. 8,5 20.2,2 -1-48,8-24,221.39.30,56 80.33.29,6 

16 Pégase 8 10,94 12,53-28,56 64.31.7,0 20.0,6 -h 25,7 -25,6 21.48.43,98 64.3i. 6,8 

a Verseau 8 20,49 22,24-28,58 90.46. ,6,3 20. 1,8 -h 69,9 -24,5 22. 0.53,69 90.46.48,9 

(C(i"^ — I)-+-o'",97. 8 55,33 57,24 100. 52. i3, 5 20.10,9 -4-101,7 22. 9.28,69 100. 53. 18,8 

41 A -4-21*» 8 16, 38 17,98 67.49. 3,5 20. 2,0 -+- 3o,o 0.20.49,38 67.49. 6,2 

65A-h23*» 8 37,80 39,39 65.54.55,3 20. o, 5 -4-27,6 0.25.10,79 65.54.56,9 

86A-h22*» 8 23,29 24,89 67.37. 7,3 20. 1,0 -h 29,8 0.29.56,29 67.37.10,7 

74A-4-21*» 8 57,36 58,96 68.36.3,6 20.1,2 -+- 3i,i o.32.3o,36 68.36.8,4 

96A-I-20*» 8 16,78 18,39 69.3.12,0 20.0,1 -f^ 3i,7 ■ 0.39.49,78 69.3.18,5 

ioiA-f-20" 8 0,58 2,19 69. 0.59,7 20. 1,2 -h 3i,6 0.41.33,58 69. I. 4,9 



Noms. 



GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN. ~ 1904. 



Passage 
N. observé. 



Lecture. 



Microm. 



Correct. 
Réfract. de coll. 



Asc. droite 
apparente. 



B.89 



Dist. app. 
au p^le nord. 



c;= 

NoTdmbre 15. 

112 A -f- 20" 8 

e Poissons 8 

lîi A -1-22'» 8 

170 A -h 23" 8 

r(i"— I) 8 

r(2*— S) 8 

204 A -4- 23* 8 

222 A 4- 23« 8 

256 A -f- 24" 8 

2451 A -h 21* 8 

3o2 A -+- 20" 8 

332 A. -h ai*» 8 

{' Baleine 8 

4i4 A -+-20** 8 

368 A-+-22«........ 8 

375 A 4- 22" 8 

366 A 4-21'» 8 

Y Baleine 8 

392 A -ft 22*" 8 

4o5 A-+-24'* 8 

412 A 4- 24"» 8 

485A4-20** 8 

5i4oB.A.C-PI-o^,o5. 20 
Nadirs, à 3»" 30".... 
» .... 



Obsbrvàtburs e. Yibnnbt et J. Ciiatblu. 
•28J59 — oJo2o(T— a3^9). Correction moy. de coll. = — 24^2. 



• 


t 




««** '« * 


t 


p 




H 


h m • 


f „ 


18,10 


19,71 




68.47.35,8 


20. 


0,5 


4- 


3i,3 


0.45.51,10 


68.47.41,5 


27,91 


^9,59 


-28; 56 


82.36.51,3 


20. 


2,2 


4- 


52,8 -24^0 


0.58. 0,98 


82.37.16,7 


27,84 


29,44 




67.21. 9,3 


20. 


1,3 


4- 


29,4 


I. 4. 0,83 


67.21.11,8 


11,54 


i3,i4 




66.17.48,8 


20. 


0,8 


4- 


28,1 


1.11.44,52 


66.17.50,7 


6,16 


7,84 




82.55.12,6 


20. 


3,1 


4- 


53,4 


1.22.39,22 


82.55.37,9 


9,35 


II, o3 




82.55.12,6 


20. 


5o,6 


4- 


53,4 


1.22.42,41 


82.54.50,5 


33,23 


34,83 




66.30.45,0 


20. 


0,7 


4- 


28,4 


1.28. 6,21 


66.30.47,2 


41,01 


42,60 




66.17.45,1 


20. 


1,4 


4- 


28,1 


1.36.13,98 


66.17.46,4 


57,34 


58,93 




65.37-58,2 


20. 


0,9 


4- 


27,3 


i.4o.3o,3o 


65.37.59,2 


49,48 


5i,o8 




68. 4.16,6 


20. 


1,1 


4- 


3o,4 


1.43.22,45 


68. 4.20,6 


39,63 


41,24 




68. 5o. 18,2 


20. 


1,4 


4- 


3i,4 


1.48.12,61 


68. 5o. 23,0 


38,95 


40,55 




67.58.18,7 


20. 


0,7 


4- 


3o,3 


2.18.11,91 


67.58.23,0 


33,89 


35,57 


-28,63 


81.57.34,1 


20. 


2,0 


4- 


5i,7 -23,7 


2.23. 6,93 


81.57.58,7 


53,79 


55,40 




69. 2.40,6 


20. 


1,0 


4- 


3i,7 


2.26.26,76 


69. 2.46,3 


42,40 


44,00 




67.26.54,4 


20. 


1,9 


4- 


29,6 


2.29-15,36 


67.26.56,5 


5i,24 


52,84 




67.16.57,6 


20. 


0,6 


4- 


29,4 


2.32.24,20 


67.17. 0,8 


33,43 


35, o3 




68. 9.42,9 


20. 


1,9 


4- 


3o,5 


2.36. 6,39 


68. 9.46,1 


5o,o5 


5i,77 


-28,62 


87. 9.20,4 


20. 


2,2 


4- 


62,0 -23,4 


2.38.23,13 


87. 9.55,0 


i6,38 


17,98 




67.26.14,2 


20. 


1,2 


4- 


29,6 


2.41.49,33 


67.26.17,0 


8,38 


9,97 




65.11.32,8 


20. 


0,5 


4- 


26,7 . 


2.46.41,32 


65.11.33,7 


45,88 


47,47 




65.39.55,8 


20. 


0,3 


4- 


27,3 


2.50.18,82 


65.39.57,3 


42,3i 


43,92 




68. 5o. 56,6 


20. 


0,0 


4- 


3i,5 


2.54.15,27 


68.51. 3,0 


35,4 


3l,2 




357.37.27,9 
221.10.14,3 
221.10.17,7 


20. 
20. 
20. 


2,5 

4,9 




57,0 


i5. 7 


2.23.56,6 



NoTembre 17. 

X Poissons 8 

i Poissons .'. 8 

C(i''— I)-f-o-,9i. 8 

u> Poissons 8 

4950 A 4- 22* 8 

14 A 4- 22".. 8 

i3 A 4- 21" 8 

40 A 4- 22» 8 

2r (!•'— I) 8 

zr(2--s) 7 

t\ Poissons 8 



Obsbrvàtburs J. Chatelu et Brandicourt. 
: — 29',56 — o',o2o(T — o^i). Correction moy. de coll. = — 23', 4. 



3i,3i 


33,11 


-29 


.55 


89.15.12,7 


20. 


3,5 


4- 66,6 


-24,2 


23.22. 3,56 


89.15.51,2 


3i,48 


33,25 


-29 


,52 


84.52.46,3 


20. 


3,4 


4- 57,2 


-23,1 


23.35. 3,70 


84.53.16,3 


43,11 


45,01 






93.32.25,9 


20. 


2,6 


4- 77,6 




23.43.15,46 


93.33.15,7 


53,84 


55,60 


-29 


63 


83.39.16,1 


20. 


3,7 


4- 54,8 


-23,0 


23.54.26,04 


83.39.42,9 


29,28 


3o,94 






67.15.25,3 


20. 


3,7 


-H 29,3 




0..0. 1,38 


67.15.26,0 


34,83 


36,49 






67. 3.16,6 


20. 


1,8 


4- 29,1 




0. 7. 6,93 


67. 3.19,6 


28,99 


3o,65 






68.14.26,2 


20. 


0,1 


4- 3o,6 




o.io. 1,09 


68.14.32,3 


57,41 


59,07 






67.38.35,3 


20. 


2,2 


.-+- 29,8 




o.i3.29,5i 


67.38.38,7 


24, 3o 


26,05 






82.58.53,1 


20. 


0,5 


4- 53,7 




1.21.56,46 


82.59.22,3 


27,59 


29,34 






82.58.53,1 


20. 


47,6 


4- 53,6 




1.21.59,75 


82. 58. 35 ,.2 


52,21 


53,91 


-29 


.54 


75. 8.22,6 


20. 


1,5 


H- 40,4 


-23,1 


1.26.24,32 


75. 8.37,5 



Observateurs E. Vibnnet et J. Cuatelu. 
C;, = — 29% 85 — o', o2o(T — 1^ 4 ). Correction moy. de coll. 



NoTembre 18. 

5345A4-20» 8 38,o8 39,75 

5357 A 4- 20'» 8 38, 4i 40,08 

Observations de Pofris, 1904. 



68.55.28,5 20. 1,6 4- 3i,4 
68.47.55,8 20. 1,8 4- 3l,2 



= — 2l',8. 

23.27. 9,94 68.55.35,5 
23.32.10,27 68.48. 2,6 

B.I2 



B.Qo GRAND INSTRUMENT MERIDIEN. - 1904. 

Passage Correct. Asc. droite Dist. app. 

Noms. N. observé. T. C. Lecture. Microm. Réfract. de coll. apparente. au pôle nord. 

ê 

Observateurs E. Viennet et J. Ch.vtelu. 

Cp = — 29*, 85 — o',o'2o(T — i^jO- Corrcclion moy. de coll. =— 21% 8. 

NoYeinbre 18. 

t Poissons 8 3i,8i 33., 58 --29; 86 84.52.5i,3 20.7,8 -^ 56,9 -22,7 23.35. 3,77 84.53.17,6 

49I5A-4-22" 8 i4,i3 i5,79 67.29.48,5 20.0,9 4-29,5 23.46.45,97 67.29.5:^,1 

4931A-H22" 8 46,11 47,77 67.38.27,9 20.0,9 -f- 29,7 23.51.17,95 67.38.33,7 

(0 Poissons 8 54, 01 55,77-29,81 83.39.14,4 20. 1,6 -i- 54,6 -23, o 23.54.25,95 83.39.44,6 

ioA-f-2i* 8 50,09 5i,75 67.58. 8,8 20. 1,4 -+- 3o,i o. 7.21,93 67.58.14,6 

29 A 4- 22** 8 5,60 7,26 67.29.42,9 20. 0,7 -f- 29,5 0.10.37,43 67.29,48,7 

22 A -T- 20** 8 0,14 1,81 69. 2.52,9 20. 7,6 •+■ 3i,5 o.i3. 31,98 69. 2.54, i 

r)5A-T-22" 8 16,54 18,20 67. 3.19,7 20. 1,1 -f- 28,9 0.22.48,37 67. 3.24,4 

(C(i"— I)-l-o™,96. 8 10,73 12,60 89.37. 3,1 20. 6,1 -f- 67,2 0.29.42,77 89.37.41,2 

5 Poissons 8 i3,49 15,24-29,84 82.55.25,9 20. 1,6 -h 53,2 -21,9 0.43.45,40 82.55.54,8 

i5iA-h24" 8 47,95 49,60 65.33. 0,4 20. o,3 4-27,0 0.52.19,76 65.33. i,i 

167A-+-24" 8 5,65 7,3o 65.38.39,8 20.0,8 -t- 27,2 0.57.37,46 65.38.43,3 

i1)A-i-2i" 8 40,33 41,99 68. 3i. 5,0 20. 0,9 -+- 3o,9 i. I.i2,i5 68. 3i. 12,0 

i56A-f-2i" 8 45,69 47,35 67.55.35,4 20.1,0 4- 3o,i 1.4.17,51 67.55.41,5 

i73A-i-2i^ 8 16,69 18,35 68.5.18,3 20.0,8 -f- 3o,3 i.i3.48,5o 68.5.24,8 

I86A4-23" 8 4,38 6,o3 66.io.i4,i 20.1,4 -f- 27,8 1. 18. 36, 18 66.10.17,5 

2r(i"^— I) 8 4,28 6,o3 83.0.40,3 20.3,1 -+-53,4 1. 21. 36, 18 83.1.7,8 

Zr(2'— S) 8 7,49 9,24 83.0.40,3 20.49,8 -4-53,4 1.21.39,39 83.0.21,3 

263A4-2I* 8 14,96 16,62 68.32.52,2 20.0,8 -f- 3o,9 1.53.46,76 68.32.59,6 

268A-4-2I'* 8 55,90 57,56 68.33.21,5 20. 2,8 -h 3o,9 1.56. 27, 70 68.33.26,9 

286A-4-2I" 8 38,93 40,59 68.39.52,0 20.2,2 -r-3i,i 2.3.10,73 68.39.57,1 

298A4-21* 8 28,64 3o,3o 68.27.38,4 2L0. 0,2 -H 3o,8 2. 7. 0,44 68.27.46,1 

310A4-21* 8 5,99 7,65 67.56.48,3 20.0,9 -t- 3o,ï 2.10.37,78*67.56.54,5 

3i6A4-2i** 8 47,^5 48,91 68. 0.19,2 20. 1,6 •+- 3o,2 2.15.19,04 68. 0.24,8 

^«Baleine 8 35, 06 36, 81 -29,86 81.57.32,5 20. 3,o h- 5i,5 -20,9 2.23. 6,94 81.57.58,4 

369AH-24** 8 39,41 41,06 65.3ï.24,2 20. 1,4 -h 27,0 2.29.11,19 65. 31.26,9 

Y Baleine 8 5i,23 53,02-29,86 87. 9.18,9 20. 2,5 -i- 61,8 -21,2 2.38.23, i5 87. 9.55,4 

377A-h2i* 8 18,93 20,59 68.10.25,9 20. 1,7 -i- 3o,5 2.42.50,71 68.io.3i,7 

477A4-20® 8 49,08 50,75 68.57.14,5 20. 1,2 -h 3i,5 2.51.20,87 68.57.21,9 

a Baleine 8 47, 4o 49,18-29,87 86.16.27,2 20. 2,2 -f- 60,0 -21,2 2.57.19,30 86.17. ^,9 

5i4oB.A.C-PÏ-o'»,o4. 20 35,6 3i,6 357.37.24,5 20. 1,8 — 56,8 i5. 7 2*23.56,7 

Nadir à 3'»35'" 221. 10. i5, 6 20.4,5 

» 221.10.12,6 20. 0,8 

CJ, = — 3i",44 — o",o2o(T — 2'*,o). Correction moy. de coll. = — 22',5. 
NoYembre 21. 

4929A-h22" 8 42,73 44,43 67.26.53,4 20.0,8 -h 29,0 23.5o.i3,o3 67.26 

(O Poissons « 55,55 57,35 -3i, 42 83.39. i5, 9 20.2,3 -i- 53,7 -22,8 23.54.25,95 83.39 

9A-^2i* 8 42,61 44, 3i 67.43.41,6 20. 1,2 -ï- 29,3 o. 7.12,91 67.43 

40A-+-22" 8 59,24 60,94 67.38.33,9 20.0,6 -h 29,2 0.13.29,54 67.38 

33A-t-2i** 8 14,55 i6,!i5 G8.i3.5j,3 20. 0,9 -f- 29,9 0.18.44,84 68.14 

63 A -r- 23** 8 35,26 36,96 66.^9.23,1 ao. 0,7 -f- 27,7 0.24. 5,55 66.29 

6iA-f-2o" 8 55,25 56,96 68.44.35,2 10. 0,2 -f- 3o,6 * 0.27.25,55 68.44 

7oA-f-2i". 8 57,55 59,26 68.^9.11,1 20.0,4 -f- 3o,3 0.31.27, 85 68.29 

8 Poissons 8 i5,o4 16, 83 -3i, 45 82.55.28,4 20.2,0 4- 52,3 -23, o 0.43.45,42 82.55, 

I36A-Î-22" 8 44,08 45,78 67.39.38,7 20.1,6 4-29,2 0.46.14,36 67.39. 

i5iA4-24" 8 49,40 5i,io 65.33. i,5 20. 1,4 4-26,6 0.52.19,68 65.33, 



.57.7 

.43,8 

46,o 

38,8 

0,7 
25,3 
42,2 

17,4 

55,3 

42,6 

3,1 



GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN. — 1904. 



B.g, 



Noms. 



Passage 
N. observé. 



T. 



^r 



Lecture. 



Microm. 



Correct. 
Réfract. de coll. 



Asc. droite 
apparente. 



Dist. app. 
au pôle nord. 



Novembre 21. 

167 A + 24" 8 

i56 A-^ai" 8 

2r (!"— I)-. 8 

2r(2' — S) 8 

238 A-+-22* 8 

247 A -+-22" 8 

258 A -+-20* 8 

V Poissons 8 

266 A -f- 22" 8 

3o2 A -h 20" 8 

368 A -f- 22" 8 

363 A -^ 21" 8 

Y Baleine 8 

392 A H- 22" 8 

378 A -+-23* 8 

391 A-h2i*» 8 

C (!••■- I) -4- o«,98. 8 

5i4oB.A.C-PI-o™,02. 20 

436 A-f-23- 8 

544 A H- 20" 8 

5 Taureau 8 

sÉridan., 8 

Nadir à 3''5o'" 



Observateurs E. Vibnnbt et J. Chatelit. 
— 3i%44 — o*,o2o(T — 2*»,o). Correction moy. de coll. = — 22', 5. 



s 


■ 




f n 


t 


p 




H 


h m • 


/ n 


7,18. 


8,88 




65. 38. 40,1 


20. 


0,8 


-r- 


26,7 


0.57.37,46 


65.38.42,4 


47,20 


48,90 




67.55.36,1 


20. 


0,9 


-+- 


29,6 


I. 4.17,48 


67.55.41,1 


8,45 


10,24 




83. 5.36,1 


20. 


2,9 


-\- 


52,6 


1.20. 38, 81 


83. 6. 2,4 


11,69 


i3,48 




83. 5.36,1 


20. 


5o,o 


4- 


52,6 


1.20.42,05 


sa. 5.15, 4 


6,95 


8,65 




66.47.53,0 


20. 


1,2 


-f- 


28,1 


1.24.37,22 


66.47.56,2 


44,81 


46, 5i 




67. 4.56,0 


20. 


0,9 


-H 


28,5 


1.29.15,08 


67. 4.59,8 


52, 61 


54,32 




68.48.16,0 


20. 


0,4 


H- 


3o,7 


1.32.22,89 


68.48.22,9 


59,24 


61, o5 


-3i;46 


84.59. 5,8 


20. 


1,2 


«i_ 


56,3 -22 ;6 


1.36.29,62 


84.59.37,3 


52 , 1 1 


53,81 




67.25. 4,1 


20. 


6,5 


-f- 


29,0 


1.40. 22, 38 


67.25. 2,7 


42,24 


43,95 




68.50. 16,5 


20. 


0,9 


-h 


3o,8 


1.48. 12, 5i 


68. 5o. 23,0 


4>,o5 


46,75 




67.26.51,6 


20. 


0,7 


-i- 


29,0 


2.29.15,30 


67.26.56,0 


22,76 


24,47 




68.43. 4,3 


20. 


0,9 


-H 


3o,7 


2.33.53,02 


68.43.10,7 


52,80 


54,62 


-31,46 


87. 9.21,0 


20. 


2,9 


H- 


60,8 -21,6 


2.38.23,17 


87. 9.55,3 


19,15 


20, 85 




67.26.12,5 


20. 


0,5 


-+■ 


29,0 


2.41.49,40 


67.26.17,2 


5o,2i 


5i,9i 




65. 50.54, 8 


20. 


i,ï 


-+- 


27,0 


2.48.20,45 


65. 50.57,0 


7,40 


9,,ïo 




68.11. 6,7 


20. 


5,2 


-h 


3o,o 


2.51.37,64 


68.11. 7,8 


6,18 


8,00 




78.31.24,5 


20. 


13,7. 


■+- 


44,9 


2.55.36,54 


78.31.31,9 


39,2 


34,6 




357.37.23,3 


20. 


3,0 


— 


55,9 


i5. 7 


2.23.58,8 


16, 3i 


18,01 




66.15.56,3 


20. 


1,7 


-f- 


27,6 


3.12.46,55 


66.15.58,3 


3o,58 


32,29 




68.54. 9,0 


20. 


0,9 


-H 


3o,9 


3.16. 0,82 


68.54.15,6 


3i,45 


33,22 


-3i,4i 


80.35.34,7 


20. 


1,0 


H- 


48,4 -21,6 


3.22. 1,75 


80. 35. 58,2 


57,40 


59,33 


-3i,46 


99.45.42,5 
221. 10. i5, 4 

22I.;0.l3,2 


20. 
20. 
20. 


1,6 
3,1 
1,9 


-+- 


96,1 -23,5 


3.28.27,86 


90.46.53,5 



NoTembre 22. 

9io5 fierlin 8 

4920 A -+- 22" 8 

5399 A -+■ 20** 8 

w Poissons 8 

9 A-i-2i" 8 

29 A -h 22" 8 

65 A -H 22" 8 

70 A -h 23° 8 

74 A -h 20» 8 

8 Poissons 8 

136A-+-22" 8 

124 A -h 21° 7 

6 Poissons 8 

i55A-^2o" 8 

149 A -+-23" 8 

i56 A-h23" 8 

201 A -H 24" 8 

zr(i''— I) 8 

îr(2'— S) 8 



Observateurs E. Viennet et Brandicourt. 
: — 32',oi — o«,o2o(T — o^5). Corrcction moy. de coll. = — 21', 9. 



12,44 


14,14 






67. 5.41,6 


20. 


1,2 


-+- 


28,4 


23.44.42,14 


67. 5.45,4 


47,40 


49,10 






67.26. 7,9 


20. 


0,9 


-+■ 


28,9 


23.48.17,10 


67.26.12,4 


19,16 


20,87 






68.54. 2,2 


20. 


1,1 


-+- 


3o,8 


23.51.48,87 


68.54. 9,3 


56,11 


57,91 


-3i 


,99 


83.39.21,7 


20. 


9,1 


4- 


53,6 


-21,8 23.54 


83.39.43,5 


43,20 


44,90 






67.43.40,6 


20. 


1,0 


-f- 


29,3 


0. 7.12,90 


67.43.46,1 


7,68 


9,38 






67.29.42,2 


20. 


0,5 


4- 


29,0 


0.10.37,38 


67-29.47,7 


18,68 


20, 38 






67. 3.19,2 


20. 


0,9 


H- 


28,4 


0.22.48,37 


67. 3.21,0 


10, 48 


12,18 






66.26.17,4 


20. 


0,7 


4- 


27,6 


0.26. .10,17 


66.26.20,7 


5o,43 


52,14 






68.56.25,5 


20. 


1,0 


•-4- 


3o,8 


o^3i .20, i3 


(58.56.32,0 


i5,64 


17,43 


-32, 06 


82.55.27,3 


20. 


1,0 


-h 


52,3 


-22,7 0.43 


82.55.55,6 


44,65 


46,35 






67.39.38,5 


20. 


1,5 


-h 


29,2 


0.46.14,33 


67.39.43,2 


29,61 


3i,3i 






68.18.57,4 


20. 


0,5 


-h 


3o,o 


0.52.59,29 


68.19. 4,2 


31,19 


32,98 


-3i 


,99 


82.36. 5o, 8 


20. 


2,1 


-4- 


51,7 


-21,9 0.58 


82.37.17,1 


7,53 


9,24 






68.52. 4,0 


20. 


2,0 


-+- 


3o,8 


1. 0.37,22 


68.52. 9,4 


3,23 


4,93 






65.59.11,7 


20. 


1,1 


•4- 


27,1 


1. 4.32,91 


65.39.14,7 


39,89 


41,59 






66. 1.27,5 


20. 


0,8 


H- 


27,2 


I. 7. 9,57 


66. i.3o,3 


58,39 


60,08 






64.53. 2,1 


19.59,9 


4- 


25,8 


1.16.28,05 


64.53. 5,5 


5i,i5 


52,94 






83. 7. 5,3 


20. 


2,3 


4- 


52,7 


1.20.20,91 


83, 7.32,2 


54,48 


56,27 






83. 7. 5,3 


20. 


49,0 


_i- 


52,7 


1.20.24,24 


83. 6.45,6 



B.9^ 



GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN. — 1904. 



Noms. 



Passage 
N. observé. 



T. 



Lee tare. 



Microm. 



Correct. Asc. droite Dis t. a pp. 
Réfraet. de*coll. apparente. au pôle nord 



Observateurs E. Viennet et Brandicoirt. 
CJ, = — 32%oi — o%o2o(T — o'»,5). Correction moy. de coll. =—21 ",9. 

NoTeaibre 22. , ^ o , ;, t p , h m s o , , 

238A-^a2" 8 7,49 9,19 66.47'.5i'',9 20. i,5 -i- 28% 1.24.37,16 66.47!56,*o 

25iA-+-2o» 68.47.20,5 20. 0,1 -4- 3o,7 i.3o 68.47.27,7 

242A-+-24^ 65. 2.39,9 20. 1,1 H- 26,0 1.33 65. 2.41,0 

67 Baleine 96.50.41,0 20. 3,5 4-85,8-20*9 2.12 96.51.40,1 

326A-4-2i« 68. 0.18,9 20. 1,1 -H 29,7 2.i5 68. 0.24,4 

$3 Baleine 81.57.33,6 20. 2,4 -4-50,6-22,1 2.23 81.57.59,7 

C (!*'— I)-+-i'",o6. 6 43,32 45,12 75.38.7,7 20.5,6 -+- 40,3 3.48.i3,o4 75.38.19,8 

Observateurs J. Ciiatelu et Brandicolrt. 

C]» = — 32",8o — o%o2o(T-— 4",!). Correction moy. de coll. = — 2o*,5. 
Novembre 23. 

Tj Taureau 8 22,00 23,71 -32J78 66. 11. 18, 5 20. 1,1 -i- 27,7 -20,3 3.41.50,92 66.11.23,0 

X Taureau 8 56,70 58,47-32,82 77.46.25,8 20. 2,2 4- 44 »o -20,2 3.55.25,67 77-46.45,5 

^Taureau 8 54,91 56,66 -32, 81 74.35.55,9 20. 1,7 -4-39,1-20,5 4.14.23,86 74. 36. 11, 6 

Aldébaran 8 59,83 61,57-32,79 73.40.45,1 20. 1,2 -4-37,8-20,9 4.50.28,76 . 73.41. 0,0 

C (2*— I)— I'",i5. 8 56, 18 57,99 73.30.6,8 20.23,0 -4-37,5 4.45.25,18 73.30.0,0 



c;,= 

Décembre &. 

zr(i"— I) 8 

zr(2«) 8 

r, Poissons 8 

V Poissons 8 

Poissons 8 

294 A H- 20° 8 

282 A -4- 24".... 8 

3o2 A -4- 22" 8 

308 Ah- 24" 8 

309 A -h 21" 8 

376 A -4- 20" 8 

388A-f-20« 8 

33o A4-23° 8 

347 A H- 21» 8 

123 Piazzi 8 

366 A -i- 21» 8 

366 A4-23" 8 

377 A -h 21*» 8 

385 A -4- 21** 8 

412 A -4- 24" 8 

4i6 A-H22'» 8 

5i4oB.A.C-PI-a"',34. 20 

479 A -r 22" 8 

Ç Taureau 8 

Y Taureau *8 

686 A 4- 22" 8 

£ Taureau V 8 



■ 42% 1 3 — o*,o25(T — 2", 8). Correction moy. de coll. = — 27', o. 



5i,o3 


52,94 






83.21.17,2 


20. 


3,7 


-4- 


53,2 




1.17.10,85 


83.21.38,3 


54, o3 


55,94 


















1.17.13,85 


83.21 


4,56 


6,41 


-42, 


,i5 


75. 8.28,2 


20. 


1,6 


-4- 


39,6 


-27,6 


1.26.24,31 


75. 8.38,6 


9,66 


11,58 


-42, 


.07 


84.59.14,2 


20. 


3,5 


-1- 


56,3 


-27,8 


1.36.29,48 


84.59.39,0 


3,16 


5,o5 


-42 


,i3 


81.18.57,9 


20. 


3,7 


-4- 


49,5 


-27,0 


1.40.22,95 


81.19.15,7 


2,11 


3,92 






68.57.39,2 


20. 


3,4 


-4- 


3i,o 




1.45.21,81 


68.57.39,4 


11,18 


1^,97 






65.17. 7,4 


20. 


2,0 


-4- 


26,3 




i.5i.3o,86 


65.17. 3,2 


20,23 


22, o3 






66.54. 1,5 


20. 


0,3 


H- 


28,3 




1.59.39,9-1 


66.54. 1,5 


11,38 


i3,i7 






65. 37.31,0 


20. 


3,3 


-4- 


26,7 




2. 3.3i,o6 


65.37.26,8 


7,20 


9,01 






68.36.16,4 


20. 


5,3 


-4- 


3o,5 




2.10.26,89 


68.36.13,3 


27,78 


29,59 






68.56.15,5 


20. 


2,3 


-4- 


3i,o 




2.14.47,47 


68.56.15,9 


8,16 


9,97 






69. I. 5,1 


20. 


2,8 


-4- 


3i,i 




2.18.27,85 


69. I. 5,0 


4,06 


5,86 






66.33.20,5 


20. 


2,2 


-h 


27,9 




2.23.23,74 


66.33.18,4 


57,64 


59,45 






68.44. 9,2 


20. 


3,3 


-+■ 


3o,7 




2.26.17,33 


68.44. 8,9 


32,90 


34,81 


-42, 


,o5 


&3. 33. 42,9 


20. 


4,9 


-+■ 


S3,7 


-27,3 


.2.3o.52,68 


83.34. 4,0 


46,63 


48,44 






68. 9.47,2 


20. 


1,9 


-+- 


3o,o 




2.36. 6,3i 


68. 9.47,2 


57,14 


58,94 






66.13. 4,1 


20. 


1,7 


-1- 


27,5 




2.39.16,81 


66.13. 2,1 


3o,88- 


32,69 






68.io.3o,2 


20. 


0,0 


-h 


3o,o 




2.42.50, 56 


68.io.3i,o 


43,24 


45,o5 






68. 3.14,9 


20. 


1,1 


-4- 


29,9 




2.47. 2,92 


68. 3.16,0 


59,05 


60,84 






65. 40. 0,9 


20. 


^,0 


H- 


26,9 




2.50.18,71 


65.39.55,5 


48,38 


5o,i9 






67.32.59,1 


20. 


2,6 


-4- 


29,2 




2.55. 8,o5 


67.32.58,1 


47,7 


45,1 






357.37.23,6 


20. 


2,8 


— 


56,o 




i5. 7 


2.24. 3,4 


40,26 


42,07 






67.31.55,9 


20. 


2,5 


-4- 


29 >2 




. 3.16.59,93 


67.31.53,8 


42, i3 


44,01 


-42, 


,13 


80.35.41,0 


20. 


2,0 


-4- 


48,5 


-25,9 


3.22. 1,86 


80. 35. 58, 9 


4,33 


6,18 


-42, 


19 


74.36. 4,2 


20. 


2,6 


-i- 


39,0 


-27,6 


4.14.24,01 


74.36.12,5 


44,93 


46,73 






67.15.33,3 


20. 


3,5 


-4- 


29,0 




4.18. 4,56 


67.15.30,4 


45,34 


47,17 


-42, 


21 


71. i.5i,6 


20. 


3,8 


-4- 


33,9 


-2fi,l 


4.23. 5,00 


71. 1.53,5 



GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN. - 1904. 



B.93 



Noms. 



Passage 
N. observé. T. 



Correct. Asc. droite Dist. app. 
Lecture. Microm. Réfract. decoll. apparente. au pôle nord. 



Observateurs J. Cuatblu et Brandicolrt. 
CJ, = — 42*. 1 3 — ©•, 025 (T — 2'*, 8 ). Correction moy. de eoll 

Décembres. , , o , , i p 

657AH-21" 8 10,91 12,72 68.34.25,6 20.4,0 -4- 3o,7 

7i5Ah-22" 8 16, 65 18,45 67.9.11,3 20.3,6 -+-28,8 

'^2iA-+-22" 8 49,35 5i,i5 67.2.27,2 20.2,5 -+-28,7 

735A-4-22'* 8 43, o3 44,84 67.27.14,0 20.1,9 -t- 29,2 

683A-h24" 8 i3,46 i5,25 65.46.6,9 20.2,9 -+-27,1 

709A-+-2I'» 8 46,66 48,47 68.i3. 3,3 20.0,9 -f- 3o,2 

Nadir à 4*" 50" 221.10.19,3 20. 2,7 

» 22ï.io.i6,5 19.59,7 

Observateurs E. Viennbt et J. Chatelu. 

Décembre 18. 

3o3Ah-23« 8 45, 3o 47,01 66.10.3,3 20. i, 3 -+-27,8 

Ç« Baleine ".. 8 53,25 55,07-48^20 81.57.41,5 20.2,8 -i- 5 1,4 -28^4 

C(i*— I)-M",o3. 8 37,68 39,54 80. 5.2.t,9 20. 6,8 -+- 48,2 



= — 27',0. 



4.26.30,55 
4.29.36,27 
4.33. 8,97 
4.36. 2,66 
4.39.33,07 
4.44. 6,29 



68.34.24,5 
67. 9. 8,4 
67. 2.24,5 
67.27.12,4 
65.46. 2,7 
68.13. 4,9 



2. 9 


66.10 


2.23 


81.58 


2.33 


80. 5 



c;,= 

Décembre 19. 

398 A -+-22" 8 

391 A4-2I*» 8 

a Baleine 8 

8 Bélier 8 

C(i""— I)-+-i'",o3. 8 

970 A-+-2.^° 8 

1 109 A -i- 22* 8 

ii35 A H- 22* 8 

V Orion 8 

i3o2A-f-2o" 8 

Y} Gémeaux 8 

1190 A-4-21" 8 

1204 A -4-21" 8 

1232 A -h 21" 8 

« 8 



Observateurs E. Viennet et Brandicourt. 
r — 48%57 — o%oi8(T — 4*»,6). Correction moy. de coll. = — 27',o. 



21, i5 


22,91 




66.55.10,5 


20. 


2,4 


■+■ 


28,7 




2.43.34,37 


66.55.^,6 


24,48 


26,24 




68.11. 7,7 


20. 


1,6 


-+- 


3o,4 




2.51.37,70 


68.11. 8,2 


6,09 


7,97 


-48,65 


86.16.35,9 


20. 


1,3 


-4- 


59,7 


-27,9 


2.57.19,43 


86.17. 5,8 


59,23 


6i,oo 


-48,56 


70.37.56,2 


20. 


1,4 


-+■ 


33,7 


-28,1 


3. 6.12,46 


70. 38. 1,0 


3,98 


5,86 




76.54.24,1 


20. 


7,4 


-+- 


42,8 




3.25.17,31 


76.54.31,3 


58,95 


60,70 




65.28. 1,0 


20. 


1,6 


-+- 


27,1 




5.43.12,11 


65.27.58,8 


9,88 


11,64 




67.10.36,4 


20. 


1,4 


-+- 


29,3 




5.5i.23,o5 


67.10.35,9 


3o,44 


32,20 




67. 6.28,9 


20. 


0,6 


-+- 


29,^ 


• 


5.54.43,61 


67. 6.28,9 


56,58 


58,38 


-48,56 


75.13. 8,6 


20. 


1,9 


-4- 


40,5 


-25,8 


6. 2. 9,78 


75.13.19,4 


3o,5o 


32,27 




69. 4.35,5 


20. 


1,1 


r^- 


3i,8 




6. 5.43,67 


69. 4.38,3 


56,35 


58,11 


-48,52 


67.28. 2,6 


20. 


0,9 


-+- 


29,7 


-26,0 


6. 9. 9,5i 


67.28. 3,5 


46,65 


48,42 




68.47. 4,3 


20. 


1,3 


■+• 


3i,4 




6.12.59,82 


68.47. 6,2 


28,80 


30,57 




68.45.33,4 


20. 


1,5 


-+■ 


3i,4 




6.15.41,97 


68.45.35,2 


48,35 


5o,ii 




68.i8.i3,7 


20. 


1,1 


-4- 


3o,8 




6.20. i,5i 


68.18.15,5 


10,39 


12, i5 




67.45.52,5 


20. 


1,2 


■+■ 


3o,i 




6.3o.23,55 


67.43.53,2 



Observateurs E. Viennet et J. Chatelu. 

CJ, = — 48',85 — o*,oi8(T — 4*,o). Correction moy. de coll. =— 24%o. 

Décembre 20. 

i23Pia2zi 8 39,79 41,65-48,96 83.33.37,4 20.2,5 -H 55, o -24,5 2.3o.52,83 «3.34.4,9 

35o Ah-23".. ...... 8 52,73 54,48 65.56.5o,2 20.1,0 -4-27,8 2.34.5,66 65.56.5i,8 

Y Baleine 8 10, i3 12,02-48,91 87. 9.24,3 20. 3,o -1-62,3-24,0 2.38.23,19 87. 9.58,5 

4I2A-+-24» 8 5,89 7,64 65.39.55,8 20.1,5 -i- 27,5 2-5o. 18,81 65.39.56,6 

48jA-i-20<» 8 2,43 4,19 68.50.57,1 20.1,6 -I- 3i,6 2.54.15, 36 68.5i. 2,2 

a Baleine 8 6,24 8,12-48,80* 86.i6.3i,o 20. 1,2 -+- 6o,5 -24,0 2.57.19,29 86.17. 5,o 



B.96 



GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN. - 1904. 



Noms. 



Passage 
N. obserré. 



T. 



Cr- 



Correct. Asc. droite Dist. app. 
Lecture. Microm. Réfract. de coll. apparente. aup61enord. 



Observateurs E. Yiennet et Brandicourt. 
C;, = — 55i*,o6 — o%oi8(T — 4**,o). Correction moy. de coll. = — 22", 3. 



Décembre 27. 

-39 A -t- 24". ....... 8 

825 A-}- 22» 8 

778 A -h 21° 8 

801 A-i-2i" 8 

899 A H- 23" 8 

Nadir, à 5*'3o'° 

» 

i3o2 A -+-20" 8 

ti Gémeaux 8 

1282 Ah-23» 8 

1291 A + 22" 8 

i338 A-i-23^ 8 

» 8 



53*49 


55,27 


/ n 

65. 9.36,4 


t 
20. 


0% 


-f- 27,0 


49,43 


5l,22 


67.37. 6,7 


20. 


1,1 


-4- 3o,i 


22,25 


24,04 


67-59. 2,9 


20. 


I»I 


-+- 3o,6 


45,64 


47,43 


68.23.20,8 


20. 


1,3 


-t- 3l,2 


38,7» 


40, 56 


65.59.17,0 


20. 


1,6 


-+- 28,0 






221.10.12,7 


20. 


0,1 






• 


221.10.15,7 


20. 


3,0 




34, i3 


35,92 


69. 4".3o,9 


20. 


1,0 


•+- 32,1 


59.94 


61,73 -52:04 


67.27.58,0 


20. 


0,6 


-H 29,9 


59,34 


61,12 


66. 5. 7,4 


20. 


0,4 


-+- 28,2 


i5,8i 


17,60 


67.47.35,6 


20. 


1,8 


-+- 3o,4 


39,34 


4l,I2 


66. 31.52, 9 


20. 


1,3 


-+- 28,7 


15,73 


17,52 


67.45. 3,9 


20. 


1,5 


-f. 36,3 



-21,9 



h m s 

4.58. 3,19 
5. 0.59,14 
5. 4.31,96 
5. 9.55,35 
5.14.48,48 



6. 5.43,82 
6. 9. 9>63 
6.12. 9,02 
6.i5.25,5o 
6.18.49,02 
6.29.25,41 



65. 9.39,3 
67.37.11,9 
67.59. 9,1 
68.23.27,6 
65.59.19,9 



69. 4.38,9 
67.28. 4,2 
66. 5.11,6 
67.47.40,3 
66.31.56,4 
67.45. 9,2 



POSITIONS MOYENNES 

POUR 1900,0 



DES ÉTOILES OBSERVÉES EN 1904 



AU GRAND INSTRUMENT MERIDIEN. 



Les observations se rapportent aux étoiles fondamentales et aux étoiles de 
repère du Catalogue photographique du Ciel, des zones de l'Observatoire de 
Paris. 

La lettre I, placée à la suite de la date, indique que l'observation a été faite 
au passage inférieur. 

Dans la colonne dateSy le premier nombre indique le mois et le second le jour 
du mois. 



Étoiles. 



Dates, 
M,-J. 



I A-+-2I" 10- 8 

i A-i-ai«...; ii-i4 

l4 A -h 22" II-l3 

11-17 

9 A -H 21" 11-21 

H -22 

10 A-+-21'» 10- 8 

11-18 
Y Pégase 8-28 

II A -h 21**. 10-28 

i3 Ah-21'* 11-17 

29 Ah- 22" ii-i3 

11-18 

11-22 

ij A-+-2I" 10- 8 

4o Ah- 22" 11-17 

11-21 
22 A -h 20" II-18 

24 A H- 21" 10-28 

25 A -h 21° 10- 8 

io-i3 

34 A H- 20" 10-10 

34 A H- 21» 10-28 

35 A-f-2i" 11-21 

observations de 



Ascensions 
droites. 

ti m s 
o. 3.54,26 

o. 4. 5,87 

o. 6,5i,o5 

5i,i4 

o. 6.57,19 

57 1 '9 
o. 7. 6,10 
6,17 
o. 8. 5,11 
o. 8.33,18 
o. 9-45,29 

0.10.21,52 
21,60 
21,59 

O. io.3o,6i 
o.i3.i3,63 

13,71 
o.i3.i6, i5 
o.i3.52,oi 
o.i5. 15,96 

15,96 
0.17.26,64 
0.18. 25, o5 
0.18.28,93 

Paris, 1904. 



Distances 
|>olaires. 

67.53.32,6 
68,36. 3,3 

67 . 5 . 5,8 

5,5 
67.45.31,8 

3i,9 
<>7-59-59,5 

60,3 
75.22.20,5 
68.19.39,2 
68.16.17,6 
67.31.33,7 

34,2 

33,3 
67.50.36,2 
67.40.23,8 

24,1 
69. 4.38,9 
68.11.12,2 

68. 4.3i,o 

Si, 8 
68.53.11,9 
67.44.47.5 
68.15.45,4 



étoiles. 



Dates, 
M.-J. 



Ascensions 
droites. 



58 A H- 22" II-I3 

41 A 4- 21* 10- 8 

ii-i5 

46 A -h 21".., 10^28 

65 A -h 22" 11-18 

11-22 
63 A -h 23" ' .9-25 

11-21 
65 A H- 23" ii-i3 

1I-I5 

1 2 Baleine 8-28 

53 Ah- 21® 10-10 

55 A -h 21** io- 8 

74 A H- 22" 10-28 

11-14 

70 A H- 23** 11 -22 

61 A H- 20*» LI-21. 

79 A H- 22" 9-25 

82 A H- 22" 'ii-i3 

86 A H- 22" 10- 9 

ii-i5 
67 A -h 21" 10-28 

11-14 

1 3 Baleine 9-25 



h II 

0.20, 



0.22. 
0.22. 

0.23. 

0.24. 

0.24. 
0.24 
0.25. 
0.26. 

0.26 
0.27, 
0.27, 
0.28, 
0.29 

0.29 

o.3o 



27,15 
33,32 
33,37 

^9 1^7 
32,33 
32,36 

49,47 . 
49, 5o 
54,62 
54,65 
56, 10 
.57,84 
i5,64 
11,73 
11,69 
,2^,08 
9,52 
.23,88 
23,28 
.40,07 
40,14 
.52, i8 
52,36 
. 6,o3 

B,i3 



Distances 
polaires. 

67*! 36. 34*, 2 

67.50.50,6 

5o,6 

68.27.27,7 

67. 5. 8,9 

8,6 

66.3i. 9,4 

9,8 
65.56.41,6 

41,3 
94.30.35,7 

68. 9. 8,5 
67.46.43,5 
67.35.40,0 

41,2 
66.28. 5,0 
68.46.25,9 
67.21.32,8 
67.17.45,6 
67.38.52,8 

54, V. 
68.21 .32,0 

33,6 
94. 8.35,8 



B.98 



ÉTOILES OBSERVÉES AU GRAND INSTRUMENT MERIDIEN. 



Étoiles. 



Dates, 



Ascensions 
droites. 



i3 Baleine lo- 8 

10-27 

86 A -h 24" lo-ii 

74 A -h 20" 11-22 

70 A -f- 21° 11-21 

72 A -4- 21" 10-10 

74 A-+- 21° ii-i5 

75 A-+-21" lo- 9 

I1-I3 
77 A-+-21* io-i3 

1 0-28 

90 A 4- 23° 11-14 

88 A -H 21° 9-aj 

10- 3. 
94 A 4-21° io-i4 

10-27 
96 A-+- 20° 10-11 

10-28^ 

ii-i5 
101 A -h 20" ii-i3 

ii-i5 
io3 A -4- 20" 10- 8 

10- 9 

1 89 Piazzi 9-25 

ô Poissons 10- 3 

10- 9 
10-10 
10-n 
io-i3 
10-14 
10-28 
11-3 

11- 4 
II-I8 

11-21 
I 1-22 

iiG A -+-23" 10- 8 

ii-i3 
1 12 A -4- 20" 10-27 

ii-i5 
i34 A-f-22" 10- 3 

io-i3 
i36 A -h 22° 11-21 

11-22 
i37.A-+-24° |o-n 

IO-I3 

i3o A -H 23* II- 3 

128 A 4- 20° II- 4 

i53 A-T-22" 9-25 

10- 3 
i5i A4- 24° 11-18 

11-21 



b a 
o.3o. 



o.3o 
o.3i. 
o.3i. 
o.3i. 

0.32. 

0.J2. 

0.32 

0.34 
0.37 

0.39. 

0.39 

0.41. 

0.41. 

0.43. 
0.43. 



0.45 
0.45 
0.45 
0.45 

0.49 

o.5i 
o.5i 
o.5i 



6,09 
6,i3 

^2^11 

4,oS 

i»t74 
40,27 
14,20 

20y6l 

20,59 

•45,07 

36,61 
39r53 
39,56 
. 2.80 

3Jo6 
33, 3i 
33,40 
a3,52 
17,25 
17,3(> 
•^7î09 
îi7,09 

8,25 

29,59 
29^57 
29,64 
29,36 

n 
29,54 
29,58 
29,61 
29,60 
29,61 
29,65 

» 
12, o3 
12,12 

34,75 
3,1,75 
46,02 

» 

57,90 
57,97 
•. 2,39 

» 

. 4,7J 

.30,67 

.51,79 

5i,79 

. 3,17 

3,11 



Dislances 
polaires. 

94. 8.35,.4 
37,0 
64^57.39,3 
68,58.15,3 
68. 3i. 0,7 
68, 14. 47 r3 
68.37.51,4 

67 . 5^2 . 32 ,3 

a4,i 

68. 3.i5,i 

i5,6 

66. 7, 2,9 
68.45.10,9 

12,9 

68.11.48,3 
48,2 

69* 5. 0,0 
0,3 
0,5 

69. 2.46,6 

46,6 
68.55..»7,7 

17,9 

.85. 13.59,4 

82.57.33,3 

S2,I 

32,4 
32,3 
32,7 
32,4 
32,4 
32,6 
32,8 
32,9 
33,3 
33,6 

66,43. 3,6 
4 5 

68.49.23,2 

22,7 

67.39.44,0 
44,1 

67.41.24,2 
24,8 

65. 4-54,0 
52,8 

66.34.59,6 

68.54.27,3 

67. 7.20,1 

20,1 

65.34.45,2 

44,2 



Étoiles. 



Dates, 
M.-J. 



124 A-i-2i° io-i3 

. 11-22 

126 A 4- 21" 10- 9 

127 A-+-21" 10-10 

i35 A -H 23" 10-14 

11-14 
167 A 4-24'» ^^5 

ii-i» 

11-21 
s Poissons fo- 3 

10-- 9 

lO-ïf 

IO-I3 
10-1 4 
1 0-27 
io-3i 
II- 3 
II- 4 
if-i4 
Iï-i5 
11-22 

-•ïi° ii-i3 

- 2u" 10-10 

io-i3 

-20° 11-22 

-21° 10-9 

■W II- 3 

11-18 

7^ A-+- 22° 10-27 

5i A 4- 21° 10- 3 

10-J4 

63 A -h 20° lo-ii 

t\ Baleine io-3i 

81. A 4- 22" II- 4 

ii-i5 

82 A -4- 22" 10- 9 

56 A -4-21° ii-i8 

M-21 

49 A H- 23" Il- 3 

u-22 
54 A 4- 23"....... IO-13 

71 A -+- 20" 10- 3 

10-28 

59 A -4- 21" 10-14 

56 A -+-23° II- 4 

• 11-22 

98 A 4-22" 10- 3 

78 A -+- 20" 10-27 

70 A 4-23° II- 4 

ii-i5 

171 A-+- 23" 10-27 

II- 3 



38 A- 
57 A- 

55 A- 

44 A- 

45 A- 



Ascensious 
droites. 

b m • 

0.52 » 

42,85 
0.53.12,85 
0.53.17,25 
0.53.21,63 

21,74 
0.57.20,71 

20,79 
20,81 
0.57.45,13 
45,10 
45,06 

» 
45,09 

45,17 

45, i5 

45,16 

45,12 

45, i3 

45,10 

» 

0.58. 6,i3 

I. 0.19,77 



. 0.20,70 
. 0.52,95 
. 0.55,56 
55,57 
. i.i5,8i 
. 2.57,91 

57,77 
. 2.59,51 
. 3.33,55 
. 3.44,08 
. 44, i3 
. 3.59,09 
. 4. 0,86 
0,84 
. 4.16,28 

16,17 
. 5 » 
.5.57,74 

57,66' 
, 6.14,57 
. 6.52,75 

52,79 
. 8.21,28 

. 8.41,27 
.11.27,58 

27,64 

1.11.55,57 

55,78 



Distances 
polaires. 

68.20.44,6 
.44,6 

68. 7.10,4 
67.56.41,1 
65. 51.24,0 

24,7 
65. 40. 22, 2 
23,3 
22,6 
82.38.53,3 
52,0 
53,0 
52,6 
52,8 
54,3 
53,9 
53,3 
53,3 
53,7 
53,3 
53,5 
68.43.55,7 

69. 4.12,3 

10,9 
68.53.48,5 
67.59. 2,7 
68.32. )0, 4 

5i,o 
67.18. 1,8 
68. 40. 58, 5 

58,1 

69. 4.19,9 
100.42.44,2 
67.22.50,4 
5o,3 
67.37.29,2 
67.57.20,9 

19,7 
66. 0.53,7 

53,6 
66. 0.17,3 
68.49.35,3 

35,0 
68.11.42,6 
66. 3. 8,7 
8,8 
66.56.45,9 
69. 3.5o,6 
66.19.27,7 

28,0 
66.12.51,6 

5i,i 



POSITIONS MOYENNES POUR 1900,0. 



B.99 



Étoiles. 



Dates, 
M.-J. 



Ascensions 
droites. 



•207 A -f- 251'* 10-9 

lO-II 

173 A -h 21" 10- 3 

ri-i8 

211 A-+- 2-2" IO-l3 

201 A •+■ 20" 10- 9 

10-27 

201 A -H 24° 1 1-22 

182 A -+-21" 10- 3 

i83 A -4- 21" I.I- 3 

II- 4 

186 A-f-23'» 11-18 

189 A 4- 21" 10-28 

223 A -4-22" II- 3 

23o A -+-22" 11- 4 

Polaire 11-25I 

226 A -h 20" 10- 9 

11- 3 
238 A-f-22" 11-21 

11-22 

r. Poissons io-i3 

10-14 

io-i5 

10-28 

• 11-17 

12- 8 

204 A -h 23" ii-ij 

247 A -+-22" 11-14 

11-21 

25i À H- 20"...... . 10-11 

11-22 

258 A -1-20" 10- 3 

11-21 

220 A-f- 21" II- 3 

222 A -4-21" 11-14 

242 A -+-24** 11-22 

222 A-^2li" II-l5 

V Poissons 10- 3 

10-27 
1 0-28 
10-3 1 
II- 3 

1 1- 4 
11-12 
11-14 
11-21 

12- 8 

266 A -+- 7.1". 1 1-7 1 

o Poissons i6-3 1 

11-12 
ii-i3 
11-14 



b 1 
I.I2. 

i.i3. 

I.i3 
i.il). 

1.16 
1.16 
1.17 

I.i8. 

1.19 
1.19. 
1 .21. 

1,22 
1.23 

1.24 
1.26 



1.27, 

1.28 

i.3o 

1.32 

1.32 
1.32 

1.33 
1.35. 
1.36 



1.40 
1.40 



.18,72 
i8;65 

.31,71 
31,72 

» 
.a8,90 
29,04 
.11 ,o5 
.59,25 
.3,17 
3,06 
.19,20 
. 4,68 
44,81 

19,9» 

1) 

.35,08 
35, i5 

.20,22 

20,16 

» 

7,84 
7,81 
7,88 
7,80 
7,90 
.49, »ï 
.57,90 
58,02 
.23,87 

» 

. 5,90 

5,92 

. 8,H9 

.33,13 

» 
.56,76 
.13,55 
i3,58 
i3,56 
13,57 
i3,56 
i3,58 
13,59 
13,75 
13^62 
i3,56 
. 5,20 

. 6,74 
6,73 

6,68 
6,73 



Distances 
polaires. 

o / » 
66.59.50,0 

00,7 

68. 7. 1,2 

1,4 
67.28.50,7 
68.55. 6,1, 

8,2 
64.54.4^3 
68.26.11,6 
68.12.29,5 
3o,2 
66.11.53,5 
68.28.58,6 
67.33.13,9 
67.12.33,9 
1.13.33,1 
68.47.21,6 

23,1 

66.49.31,1 

3o,9 

75.10.10,0 

9,7 

9,9 

10,0 

10,3 

II ,2 

66.32.21 ,1 

67. 6.35,0 

33,6 

68.49. «,6 

1,0 

68.49.55,3 

55,7 

67.57.10,1 

68.37.16,7 

65. 4.14,0 

66.19.18,4 

85. I. 6,0 

5,9 
5,4 
6,0 

6,1 
5,8 
6,7 

6,1 

6,8 

67.26.3:i,8 

81.20.43,4 

43,8 

42,9 
43,5 



Étoiles. 



Dates,. 
M.-J. 



Ascensions 
. droites. 



Poissons 12-8 

256 A -h 24" • I1-I5 

271 A -+-22" 10-28 

287 A -f- 20° 10-27 

II- 4 

242 A -H 21" ii-i5 

243 A-k2io(r*)... io-3i 

244 Ah-21'» ii-i3 

294 A -h 20" 11-14 

12-8 
25o A-+- 21" 10-27 

10-28 

302A-I-20» ^ ii-i5 

11-21 

3 Bélier 11-12 

«85 A -1-22° ii-i3 

282 A-f- 24" 12- 8 

287 A -1-24° 10-27 

263 A -h 21" 10-28 

ii-i3 
II- 1 4 
11-18 

268 A -+-21" 11-18 

270 A -f- 21" io-3f 

298 A -H 22" 10-27 

33o AH-20'» ^11- 4 

11-13 
3oo A-i- 22" II- 3 

302 A 4- 22" 12- 8 

a Bélier 9-27 

287 A -+-23" II- 3 

286 A-i-2i" ■ II- 4 

11-18 

308 A 4- 24" 10-27 

12- 8 

295 A -1-23"...^ ii-i3 

298 A -h 21° Il- 4 

11-18 

303 A -J- 21° 10-27 

3o5 A -h 21° Il- 3 

3o3 A-i-23' io-3i 

307 A -+- 21° ^ 12-22 

309 A -h 21*' 12- 8 

3 10 A -h 21° 11-18 

67 Baleine 9-27 

ii-i3 
11-22 

321 A-i-21*' Il- 4 

329 A -h 22° 10^3 1 

11-12 

322 A 4- 21" II- 3 

376 A -4-20'* 12- 8 



h I 
.1.40, 

1.40. 

1.42, 

1.42. 

i.43. 
1.44. 
1.44. 
.1.15. 



1.47 

1.49 
i.5o 
1 . 5 1 

1.52 

1.53 



1.56 
1.56 
1.58 
1.58 

1.58. 
1.59 
2. I. 
2. 2 
2. 2 



2. ') 
2. 6 

2. 9 
2. 9 
2. 9 
2. 9 
2.10 

2 .10 

2 . 1 1 



2,12 
2. -13 

2.l3 

2.14 



. 6,75 
•12,97 
.23,3o 
.34,52 

34,49 
. 5,26 
.36,85 
.40,21 

' 4,97 

4,76 

.36,27 

36,22 

.55,^2 

55,33 

. 6,86 

.29,42 

. i3,42 

.57,48 

.29,42 

29,45 

29,42 

29,48 

. 'o,'39 

.33,13 

. 2,18 

.22,71 

22,65 

.49,22 
.22,49 
.31,06 
.35,54 
.53,35 

53,35 
.?3,49 

i3,47 
■44,81 
.42,92. 

43,01 
. 7,83 
.29,02 
.41,25 
■46,38 

9,47 
.20,26 
.59,81 
59,08 

» 

,57,26 

19,03 

18,98 

,23,4'5 

,30,02 



Distances 
polaires. 

o f n 

81.20.43,8 
65.39.30,3 
67.4.1.21,3 
68.5o.25,3 
25,0 
68. 5.5o,7 
68. i3. 16,6 
68 ..19.40, 2 
68.59. 8,5 

9,4 
68.3o.23,6 

22,6 
68.5i.5i ,7 

52,0 
69.40.51,0 
67.11.19,1 
65.18.32,6 
65.23.34,6 
68.34,25,6 
' 25,7 

26,8 

27, « 

68.3^.53,6 
68.22.39,1 
67.30.29,3 
68.56.55,7 

56,5 
67.46.32,6 
60.55.28,3 
67. 0.37,3 
66.32.23,1 
68.41.22,5 
* 22 , 1 
65.38.52,5 

52,8 
65.56.46,7 
68.29. 8,9 

10,0 
67 52. 1 ,6 
68.14. 0,0 
66.11.23,1 
67.19.34,6 
68.37.36,7 
67.58.17,4 
96.52.58,0 

58,4 

57,6 
68.33.49,9 
67.17.36,4 

36,8 
68.33.21,8 
68.57.38,0 



B.ioo 



ÉTOILES OBSERVÉES AU GRAND INSTRUMENT MERIDIEN, 



Étoiles. 

326 A H- 22" 

334 A-H W 

329 A-+-21" 

33i A -+-21" 

332 A -h 21" 

388 A -4- 20*» 

347 A •+- 22^ 

Ç* Baleine 

330 A-i-23" 

404 A H- 20° 

358 A-+-a4° 

347 A -4- 2**» 

414 A-i-20" 

348 A 4- 21'» 

349 A -+-21" 

369 A + 24* 

353 A -h 2»" 

368 A H- 22" 

123 Piazzir 

3;5 A -1-22** 

363 A 4-21° 

350 A H- 2a" ' 

366 A 4- 21° 

Y Baleine * 



Dates, 


Asceosions 


DisUnces 


M.-J. 


droites. 


polaires. 




h m • 


/ « 


11-18. 


2,i5. 1,46 


68. 1.46,4 


11-24 


•» 


46,2 


io-3i 


2.i6,27y5o 


57.^5. 0,4 


11-12 


27,48 


1,3 


12-22 


• 2.i6.3i,46 


68.40.45,5 


II- ^ 


2.17.21^89. 


68.10.50,5 


II- 3 


2.17-54,32 


57.^.43^9 


ii-i5 


54, 3o 


43,6 


12- 8 


2.18.10,^35 


69. 2.26,0 


io-3i 


2.21.18,63 


67.34.16,1 


9-27 


2.22.50,46 


81.59.17,3 


II- 6 


50,44 


17,4 


i>-i4 


5o,36 


16,4 


11-15 


5o,45 


16,5 


11-18 


5o,45 ■ 


1.6,1 


11-22 


a 


17,2 


l>-22 


5o,48 


17,6 


12-27 


5o,55 


18,0 


12- 8 


2.23» 5,.95 


66.34.38,5 


11-12 


2.23.38,32 


68.51. 8,4 


ll-l3 


38,23 


8,1 


10-31 


2.îi4.47,i4 


65.12.29,3 


12- 8 


2.25. 59,^71 


68.45.27,5 


ii-i5 


2.26* 9,17 


69. 4. 4,2 


11-12 


2.26.31,86 


68.26. 4,4 


12-22 


2.26.f2,46 


68. 6.29,5 


11-18 


2.28.53,21 


65.32.44,4 


II-I3 


2.28.54,37 


68.44. 47r9 


12-27 


54,43 


48,6 


II-I5 


2.28.57,59 


67.28.13,6 


ii-21 


57,51 


13,4 


9-27 


2.3o.35;75 


83.35.25,2 


II- 6 


35,82 


25,1 


11-14 


35f86 


24,1 


12- 8 


35,70 


•^5,4 


12-20- 


35,92 . 


25 y6 


12-29. 


35,78 


25,0 


11-15 


2.32. 6,37 


67.18.17,0 


12-27 


6,39 


.ia,o 


11-21 


2. 33.35, 3o 


68.44.26,6 


12-20 


2.33.47,7^ 


65.58. 8,9 


11-15 


2.35.48,62 


68.11. 1,1 


12^ 8 


48, 5o 


2,9 


1-26 


2.38. 7,17 


87.11, 8,5 


iw6 


7,08 


7,8 


11-13 


7,10 


7,1 


11-14 


.6,96 


8,1 


U-l^ 


7,07 


7,ï 


ii-r8 


7,08 


7,3 


U-21 


7,10 


7,0 


12-20 


7,17 


7,9 


12-27 


7,07 


8,3 



Étoiles. 
366 A 4-23" 

455 A-f-2o° ; 

392 A -4- 22° 

393 A 4- 24" 

377 A -h 2!" 

398 A-h27r 

41 Bélier. 

400 A 4-24" 

405 A 4- 24" 

385 A4-2r .,, 

378 A 4- 23" 

406 A 4- 22" 

412 A 4- 24" 

477 A 4- 20" 

391 A 4- 21" 

4ia A4-24" 

484 A 4- 20" 

a Bélief 

485 A 4- 20" 

416 A4- 22" 

4o3 A 4- 21" 

X Baleine 

4o5 A4- 21" 

43l A 4- 22" y., 

433 A 4- 22" 

441 A 4- 24" 

4i3 A4-2r 

416 A4-21" 

8 Bélier 

451 A 4- 24" 

426 A 4- 21" 

457 A 4- 24" 



Date», 


Ascensious 


DisUnces 


M.-J. 


droites. 


polaires. 




b m • 


, a 


12- 8 


2.38.58,77 


66.14.17,1 


11-12 . 


2.39. 6,82 


68.48.32,8 


11-13 


2.41^31,44 


67.27.30,1 


11-21 


3i,48 


3o,6 


12-22 


3i,48 


3l,2 


li-27 


2.41.59,20 


65.43.18,5 


11-18 


2.42.32,86 


68.11.44,6 


12- 8 


32,68 


45,4 


12-19 


2.43.16,40 


66.56.22,3 


1-26 


2.44. 5,79 


63. 9. 6,4 


11-14 


2.44.24,33 


65. 4.50,8 


ii-i5 


2.46.23,13 


65.12.45,3 


12- 8 


2.46.44,98 


68. 4.28,1 


12-27 


45,10 


» 


11-14 


2.48. 2,09 


6J.52. 8^ 


11-21 


2,28 


8,3 


10-27 


2.49.54.34 


67.48. 5,7 


II-I5 


2.5o. 0,65 


65.41. 7,6 


12- 8 


0,49 


6,9 


12-20 


o,63 


9,1 


11-18 


2.5i.^3,oi 


68.58.31,9 


11-21 


2.51.19,69 


68.12.17,8 


12-19 


19^76 


18,8 


12-22 


.'9,78 


19.6 


10-27 


2.53.24,!ft 


64.56. a, 8 


11-14 


24,14 


a, a 


11-12 


2.53.29,40 


69. 3.34,5 


1I-I3 


29,42 


33,6 


1-26 


2.53.29,54 


69. 3.34,4 


II- 6 


29,49 


34,» 


ii-i5 


2.53.57,10 


68.5-2.11,8 


1 2-20 


57,46 


i.,8 


12-8 


2.54.49,98 


67.34. 7,5 


12-22 


50,09 


9.» 


11-14 


2.56.40,77 


68. i.i3,5 


12-27 


40,93 


» 


1 0-26 


2.57. 3,i5 


86.18. 8,5 


II-I2 


3,o3 


8,0 


11-18 


3,06 


8,4 


12-19 


3,18 


9,9 


12-20 


3,04 


9,0 


10-27 


2.57.16,59 


68.a4.aa,4 


1 2-22 


a. 59. 53, 46 


67.17.41,3 


12-27 


53,33 


V 


12-20 , 


3. 0.25,21 


67. 7.32,6 


1 2-22 


3. 2.58,3o 


65. 0.46,3 


12-20 


3. 4.20,63 


68.38. 1,2 


11-1-2 


3, 4.53,90 


68.29. 7,8 


12-19 


3. 5.54,58 


70.39. 6,1 


1 2-22 


3. 7.t4,74 


64.51.38,4 


I 2-20 


3. 7.28,40 


63.43.48,3 


II-I4 


3. 9-47, 2> 


65..i9.38,5 



POSITIONS MOYENNES POUR 1900,0. 



B.ioi 



Étoiles. 



Dates, 
M.-J. 



Ascensions 
droites. 



Distances 
polaires. 



465A-f-22" II-I2 

ia-22 

429 A 4- 23** i-i5 

436 A-t-23'* ii-ai 

539 A -h 20" n-14 

1 2-20 

442 A 4- 23"....... 12-22 

443 A -+-23» 1-16 

47iA*H-24* 10-27 

544 A -H 20" 11-21 

479 A + 22" 12- 8 

476 A -H 24" I-l5 

446 A -+-21" 12-20 

447 A H- 21" 12-22 

459 A -h 21" 12-20 

{ Taureau i-i5 

i-j6 

1-17 

. 10-27 

11-21 

12- 8 

12-22 

459 A -h 23" 12-20 

503 A -+-24" 1-17 

10-27 
12-27 

462 A -4- 23" J2-22 

465 A H- 23" 1-16 

469 A -+- 23" 12-20 

e Éridan i-i5 

11-21 
473 A -H 23" 10-27 

12-27 

477 A 4- 23" 1-^17 

487 A-t-21" 12-22 

519 A -+- 22" Ï2-20 

489 A-t-2i" i-r(5 

52! A + 22" i-i5 

523 A 4- 24" ... 10-27 

l>-27 

526 A -+-22" i-»7 

489 A-t-23"....... 12-20 

532 A 4- 22" 1-^9 

1 0-27 

504 A-I-2I"..... .. 1-16 

616 A -1-20" 1-17 

540 A -h 24" 12-24 

5o4 A H- 23" 12-20 

5ioA-i-23" ïo-27 

5i2 A-4-23'' 1-19 

517 A-f-23" 1-17 

526 A H- 23" c-i5 



3.11 



3.11 
3.12 
3.14 

3.14 
3.14 
3.14. 
3.15 
3.16 
3.16 
3.17 
3.18. 
3.20, 

3.21 



3.24 
3.25 



3.25 
3.26 
3.27, 
3.28 

3.28 

3.29 
3.3o 
3.3i 
3.3i 
3.32 
3.32 

3.33 
3.35 
3.36 

3.36 
3.36 
3.38 
3.38 
3.39 
3.39 
3.39, 
3.40 



1 • 
7,2(3 

7,26 
,14,23 
28,20 
8/58 
8,76 
29,67 
29,70 
33,62 

42,74 
4i,6i 
41, 83 
24,00 
45,67 
5o,54 
44,94 
44,99 
44,96 
44,84 
44,86 

44,90 
44,92 
11,38 
.19,15 
«9,04 
19,16 
48,91 
55,57 
57,62 
,i3,i5 
i3,ii 
31,07 
3i,i3 
5,i5 
,40,52 
. 6,20 

3>.,79 
3o,74 

39,49 
39,47 
40, 36 
28,59 
,22,96 
23,07 
34,00 
.51,62 
. 3,00 
.28,83 
29,73 
.40,81 
55,39 
42,74 



o / 
67.14. 

66.20. 
66.17. 
68. 5o. 

66.40. 
65. 5o, 
65.49. 
68.55. 
67.32, 
65.29. 

68.47. 
68.18. 
68.24. 
80.36. 



66. 9. 
65. 5, 



66.41. 
66.38. 
66. 3o. 
99.47 

65.52. 

66.48. 
68.33. 
67.41, 
67.58. 

67.49' 
65.43. 

C7.29. 
66. 5o. 
67.31. 

68. 5o, 
69. 2 
65.45. 
65.55, 
66.16, 
65.58. 
66.16. 
66.12, 



Étoiles. 



55o A •+- 22". 
528 A -h 23». 
53o A -h 23". 
556 A -+- 22". 
i\ Taureau . . . 



559 A 
576 A 



23" 

-22" 



578 A-^24". 
537 A-H2r". 
541 A-+-21". 
588 A H- 22". 



î Persée 

584 A H- 23". 

595 A 4- 24". 
555 A H- 21". 

589 A -f- 23". 
56o A-f- 21". 

608 A 4- 22". 

681 A-f- 20". 
X Taureau... 



584 A -h 21"» 
611 A-i-:*3". 
588 A-+-21". 
63o A-f- 22". 
592 A 4- 21". 
594 A -h 21". 
637 A -h 22" ( 
1235 B. A. C. 



2') 



6<rt A -4- 21" 
6o3 A-+-2r 

650 A 4- 22" 

65 1 A H- 22" 
610 A 4- 21" 
663 A -+- 22" 
641 A 4- 24" 
Y Taureau. . 



Dates, 


Ascensions 


Distances 


M.-J. 


droites. 


polaires. 




h- m f 


/ • 


ï- 9 


3.40 44,47 


67.23.28,0 


12-27 


3..41. 7,83 


60.18.52,3 


1-16 


3.41.14,23 


66.31.43,8 


12-20 


3.41.28,90 


67.23.13,5 


10-26 


3.41. 32, 3i 


66. 12. 14, î 


11-M 


32, 3i 


M,2 


1-19 


3.43.15,89 


66.25. 9,3 


«- 9 


3.44.26,08 


67.37.33.1 


12-20 


26,13 


32,7 


12-27 


26,10 


33,1 


1-17 


3.44.30,00 


65.48.29,7 


i-i5 


3.44.37,15 


68. 2.55,1 


1-16 


3.45.51,35 


68. 0.20,0 


1-19 


3,47.26,03 


67.10.31,2 


i-24 


25, .96 


29,6 


10-26 


3.47.50,64 


58.2Î.48,5 


i-i5 


3.49. 4,5i 


66.20.14,0 


12-27 . 


3.49. 7,53 


65.11.19,5 


J- 9 


3.5o. 2,88 


68.31.29,8 


1-17 


2,87 


29,2 


1-16 


3.50.40, 85 


66.41.45,9 


1-19 


3.5i. 3,93 


68.22.41,6 


î-24 


3. 5c. 50,98 


67.21.55,3 


1 2-27 


5l,02 


54,6 


i-i5 


3.54. 6,89 


68.54.43,1 


I- 9 


3.53. 8,34 


77.47.31,7 


1-16 


8,36 


32,2 


r-17 


8,3o 


3i,8 


1-19 


8,34 


3i,6 


1-24 


8,3« 


3i,9 


I ï-26 


8,29 


3i,6 


11-23 


8,37 


3i,3 


12-27 


8,3i 


3q,8 


i-i5 


3.58.34,72 


68.20.24,9 


1-17 


3.58.52,41 


66.45.55,4 


1-19 


3.09.25,63 


68.12. 5i, 2 


r-iG 


3. 59. 44 ,-62 


67.28. 8,5 


i-i5 


4. 2.i8,4î 


68.49.. 46,1 


i-M 


4. 2.22,20 


68.44.58,3 


r-17 


4. -2.50,39 


67. 9.57,1 


1 2-20 


4. 5 » 


4.42.33,0 


12-22 


» 


3i,5 


12^27 


^ 


32,1 


1-16 


4. 5.14,19 


68.22.33,4 


r-19 


4. 5.27,07 


68.11.57,9 


l-2i 


4. 7- 7,94 


67.10. 0,8 


1-13 


4. 7.16,76 


67.17.50,4 


1-19 


4. 9. '7,85 


68. 9. «8,9 


I-16 


4.10. 3,55 


67.16.59,5 


1-24 


4.11.55,29 


65. 40. 5,9 


I- 9 


4.14. 6,14 


74.36.49,4 


i-i5 


6,08 


5o,4 



B.Ï02 



ÉTOILES OBSERVÉES AU GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN. 



Étoiles. 
Y Taureau 



74(3 A-f-20". 
086 A-4-'29.". 
r>83 A -f- ^3"; 
639 A -h il". 

688 A-f--2'2". 

692 A -+- •>i3^ 

644 A-r 9.1". 

699 A -i-'i'i". 
G98 A -+-9.3". 
e Taureau . . . 

701 A-i-23". 

702 A -+- 23". 
6)7 A -h 21". 

660 A 4- 21°.^ 

7 1 o A -f- 22".. 
710 A -h 23". 
7 1 ) Ah- 22° . 
668 A-+-21". 
Aldébaran . . . 
672 A -t- 24°. 
721 Ah- 22". 

725 A-+- 22". 
728 A -h 22". 

735 A^-22^ 

737 A-+-;ii2". 

738 A -h 22'*. 

736 A-i-23". 
738 A H- 23". 
G92 A 4-21", 
683 A H- 24". 
742 A -h 23". 
754 A -h 22". 
702 A -4- 21". 

689 A-f-24". 
709 A -f- 21". 
7:' Orion . . . , 



695 A -+- 24" 



Dates, 
M.-J. 

1-16 
I-I7 
1-19 

11-23 

12- 8 
12-9.0 
1 2-22 
12-27 

1-^4 

12- 8 

1 2-22 

I- 9 

1-19 

i-i5 

1-16 

1-17 

1 2-22 

1-24 

I- 9 
12- 8 

I-17 
1 2-22 

i-i5 
12- 8 

I- 9 
1-16 
1-2 i 
1 2-22 
12- 8 
1-17 

11-23 

'- 9 
12- 8 
12-22 

1-24 
10-27 
12- 8 
1 2-22 

1- 9 

1-24 

îi- 4 

io-î>.7 

12- 8 

1- 9 

1-16 

1-19 

I- 5 

12-8 

1-24 

10-27 

1 2-22 

1-19 



Ascensions 
droites. 

h m t 
4.l4- ^,10 
6,o5 
6,12 
6,ro 
6,11 
6,07 
6,08 
6,i3 

4.17.1^,89 
4.17.45,75 
4.17.55,98 
4.18. 5,93 
4.18.31,35 
4.19.50,67 

5o,6i 
4.20.22,81 
4. 21. 18, 58 
4.22. 18,24 
4.22.46,56 

46,63 
4.24.21 ,65 
4.9.5.12,90 
4.26.12,00 

11,86 
4.27.26,39 

26,40 
4.28.33,95 

4.28.47,18 
4.29.17,38 
4.29.39,49 
4. 3o. 10,87 
4.32. 5,89 
4.32.50,04 
5o,j3 
4.33.14,38 

4.33.58,97 
4.35.43,79 
4.36. 12,01 
4.36. 16, 3o 
4.38. 9,99 
4.38 » 
4-38.25,71 
4.39.13,95 
4.40.44,10 
4.41.28,36 
4.41.49,36 
4.4'^.3o,o3 
4.43.47,50 
4.44.24,66 
24,62 
24,67 
4.45.10,43 



Dislances 
polaires. 

o , , 

74.36.49,5 

5o,o 

5o,3 

49,5 

5o,i 

49,0 

49,4 

48,6 

69. 1.29,1 

67.16. 7,1 

65.55.44,5 

68.4i.3i,7 

67.29.24,2 

66.39.54,1 

. 54,7 
68.45.24,3 
67.13.43,8 

66. 6.18,9 
71. 2.29,2 

27,7 
66.37.48,8 

66.52.12,2 

68.34.56,6 

57,4 

68.32.40,3 

41,0 

67.9.9.54,4 
65.57.49,2 

67. 9.40,0 
68.11. 9,4 
73.41.30,4 
65.38.51,2 

67. 2.54,6 

53,4 
'67.32.47,6 
67. 10.56,6 
67.27.41,2 
67.14.56,8 
66.55.23,9 
66.34.25,5 
66. 6.10,3 
68.31.45,3 
65. 46. 3o,o 
66. 5i. /h,7 
67.52.34,5 

68. 2.24,0 
65.26. 2,5 
68.i3.3o,*i 
83.12.47,6 

47,3 

46,8 

65.52.49,2 



Étoiles. 



Dates, 
M.-J. 



715 A-i- 21" 1-16 

rJ Orion 10-27 

12-22 

12-27 

726 A H- 21" 1-19 

1- 4 

776 A -h 22" I- 5 

782 A -h 23"....,.. 2- 4 

2- 6 
790 A-f- 22" 1-9 

784 A -H 23" 12-22 

722 A 4- 24" 1 2-27 

797 A-f- 22" I-IQ 

804 A 4- 23" 2- 4 

739 A -f- 24" 12-27 

824 A -+-23" I- 9 

828 A -4- 23" 12^0 

754 A -+-21" I- 5 

1-19 

818 A-t-22" 2- 6 

837 A -H 23"....... 2- 4 

825 A 4- 22" 12-27 

829 A -f- 22". ...... 1-17 ' 

883 A 4-20'» 1-9 

766 A 4- 21" 2- 6 

1 2-20 

863 A 4- 23" 1-19^ 

2- 4 

778 A 4- 21" ia-27 

872 A 4- 23" 1-17 

785 A 4- 21" 12-20 

848 A 4- 22" 2- 6 

782 A4- 24" I- 5 

2- 4 
792 A 4- 21" 1- 9 

I -24 
856 A 4- 22" 1-19 

2- 6 

881 A 4- 23". 12-20 

864 A 4- 22'» 1-17 

801 A4-2r 12-27 

885 A.4-23" 1-16 

888 A 4- 23° I- 9 

i-i5 

874 A 4- 22" 1-24 

8i3 A4-210 1-17 

2- 6 

816 A 4- 24" 12-20 

899 A 4- 23" 12-27 

902 A4-23°(r*)... 2- 6 

884 A 4- 22" 1-16 

886 A 4- 2*2" I- 9 



Ascensions 
droites. 

b m • 
4.46.22,19 

4.49- a,5i 
^',49 
2,53 

4.49-«7,i5 
» 

4.50. 6,04 

4 . 52 » 

48,23 
4.53.12^88 
4.53.29,19 
4.54. 9,59 
4:54.32,93 
4.56 » 
4.57.43,78 
4.57.47,73 
4.58.17,55 
4.58.23,67 

2.3,61 

4. 59. 3), 49 
4.59 » 

5. 0.40,06 
5. I. 9,27 
5. i.4{,o6 
5. 1.56,66 

56,68 
5. 3.36,83 
n 

5. 4.i2,9'^- 
5. 4.56, o5 
5. 5.17,82 
5. 5.19,38 
5. 6. 5,73 

» 
5. 6.43,71 
.43,67 
5* 8.17,53 

17,52 
5. 9.10,23 
5. 9.26,98 
5. 9.36,36 
5.10.35,21 
5. r 1.26,41 

26,55 
5.ii.3o,i3 
5.12.32,06 

32,06 
5.13.20,89 
5. 14.29,12 
5.14.49,81 
5. i5.55,74 
5.16.31,09 



Distances 
polaires. 

o f n 

68. 4. 0,3 
87.43.22,0 

» 

22,2 

68.18.46,2 

45,5 

67. 34. 56,6 

66.19. 1,5 

• 2,1 
67.24.36,2 
66.24. 1,0 
65^ o.5o,7 
67.32. 2,6 
66. 7. 0,5 

65. 9.58,7 

66. 3.3o,9 
66.36.48,7 
68.29.50,5 

5o,2 

67. 4.36,7 
66.20.24,6 
67.37.-^9,6 
67.44.23.9 

69. 3.54,3 
68.25.39,3 

38,1 
66.49.32,2 

3i,5 
67.59.25,2 
66.55. 2,2 

68. 0.27,3 
67.45.41,7 
65.5o.35,2 

33,5 

68.17.26,8 

27,0 

67.27.24.4 , 

25, I 

66.17. 3,8 
67-49-47î2 
68. 23. 4 1,2 
65.59.39,9. 
66. .5.53,3 

53,4 
67.16.50,0 
68.18.53,0 

53,0 
65.27.23,1 

65. 59.31 .5 

66. 3.55,3 

67. 8.42,1 
67.55.35,0 



POSITIONS MOYENNES POUR 1900,0. 



B.i()3 



Étoiles. 

826 A -+- 24". . 
Y Orion 



900 AH-22'*(r*). 

914 A -h 23" 

914 A -4- 22" 

924 A + 22" 

c Orion 



902 A-+-2I"(2*). 

S Orion 



906 A- 
973 A - 



■ 21'. 

■23". 



988 A -+-23°. 
91 3 A H- 2',". 
918 A 4-24". 

935 A -4-21". 
937 A -+-21". 
1000 A -f- 22" 
931 A-^2r. 
9i6 A-+-21». 
ioi5 A -h 22" 
I02J A-f- 22" 

983 A + 21". 

984 A 4- 21". 
io32 A -+-22". 
961 A4- 24'. 
968 A 4- 24-. 
970 A4-2f .^ 
973 A 4- 24-. 
io52 A 4- 22" 
1059 A 4- 22" 
1072 A4- 22". 
995 A4-2f 
ro25 A 4- 21». 



1027 A - 
1039 A- 



21" 
21" 



Dales, 
M.-J. 



-ID 

- 5 
-«7 
-J9 
-24 
-20 
-16 

- 9 
-i5 

-24 

- 5 

- 9 
-i5 
-16 
-»7 
-•9 
^26 

- 6 

- 9 
-i5 
-iG 
-«9 

-17 
-26 
i-i3 
[- 6 
-26 

-'9 
-i3 
-16 

- 9 
->4 

- 6 
-26 
i-i3 
^-19 

- 9 
-26 

2-1 3 
1-24 
2- 6 
2^19 
2-19 
2-1 3 
1-2G 
i-2i 
2- 6 

2-l3 

2-19 

2-23 

I-2G 



Ascensions 
droites. 



Distances 
polaires. 



b m 
5.17, 
5.19. 



5.20. 
5.20 
5.22 
5.24 
5.26 



5.3o 
5.3i 



5.3i 
5.3i 

5.33 
5.34 
5.34 

5.36 
5.36 
5; 36 
5.37 
5.37 
5.38 
5.40 
5.41 
5.41 
5.41 
5.41 
5.42 
5.42 
5.43 
5.44 
5.4Î 
5.46 
5.46. 
5.47 

5.47 
5.49 



52,70 
46,04 
46,01 
46,00 
46,00 

45,98 

2,86 

10,98 

23, i3 

38,88 

53,86 

53,90 

53,81 

53,85 

53,86 

53,89 

53,88 

25,91 

. 8,36 

8,34 

8,3[ 

8,33 

8,28 

24,89 
32 , 62 
32,63 
48,8> 
10,19 
58, 10 
58, II 
4,08 
5,86 
12,56 
19,13 

22,48 

35, i5 
7.46 
i,o5 

9,34 
25,76 
40,59 
27,01 
52,70 
i3,i8 

0,04 

54,37 
22,07 

23,17 
i5,5i 
i5,5o 

36,49 
i5/)7 



65. 8 
83.44 



67.15 
65 . 59 
67.20 
67. 4>- 
90.22 



68. 4 
91.15 



C8.17 
66.55 

66.21 
65.31 
65.42 

68.28 
68.28 
67.40 
65.57 
68.37 
67. I 

67. lô 
68.21 

68. 9 
67. 6 
65.57 
65.29 
65.27 
65.48 
67.28 
67.31 
67.17 
65.53 
68.28 

68.52 
68.56 



0,8 
27,4 
26,9 
26,6 
26,6 
26,6 
45,3 
4o,o 
24,3 
.19,3 

.23,2 
23,1 
22,9 
22,6 
22,6 
23,1 

23,3 
. 8,4 
.56,2 
56,3 
56,2 
56,8 
55,6 
.41,4 
.21,4 
21', 4 
.35,5 
. 1,5 
.12,4 
i3,i 
.26,7 
.13,7 
.43,8 
.41,8 
.51,3 

.25,1 

. 4,1 

.46,9 
.42,8 
.04,3 
.17,8 
.28,8 
.57,0 
.39,2 

.32,2 
.2J,4 
.46,8 
.41,1 

.56,4 
56,8 
. 0,9 
.28,9 





Dates, 


Ascensions 


Dislances 


Étoiles. * 


W.-J. 


droites. 


polaires. 


• 




b m s ' 


/ a 


iii3 A 4- 23".... 


.. 2-l3 


5.50.15, 34 


66.16.11,6 


1109 A4- 22" 


2-19 


5.5i. 3,90 


67.10.30,9 




2-23 


3,95 


3o,6 




12-19. 


3,89 


3o,4 


1072 A 4- 21°.. . . 


.. 2-l3 


5. 53.39,40 


68.24.12,4 


ii35 A 4- 22" 


1-26 


5.54.24,45 


67. 6.21,5 




2-23 


24,59 


22,0 




12-19 


24,44 


21,9 


io55 A 4- 24" 


.. 2-19 


5.54.25,33 


65.13.43,1 


ij6i A4- 23° 


.. 2-l3 


5.56.45,90 


66.40.11,9 


Il 55 A -f- 22" 


2-19 


5.57. 3,3o 


67.37.54,9 


1099 A 4- 21" 


1-26 


5.58. 5,77 


68. 3o. 9,8 




2-23 


5,80 


10,0 


1192 A 4- 23". . . . 


. . 1 2-22 


6. 0.42,87 


66.21. 7,1 


1173 A -+-22" 


.. 2-23 


6. I. 8,60 


67.53. 0,4 


V Orion 


... 1-24 


6. i.5i,74 


• 75.13.10,1 




1-26 


5 1,68 


10,4 




1-29 


51,76 


11,0 




2-24 


51,71 


10,5 




2-28 


51,73 


10,4 




12-19 


51,72 


9,1 


II98 A-^22" 


12-22 


6. 3.30,66 


67.47.37,5 


II43 A 4- 21".... 


.. 2-l3 


6. 5.18,02 


68.24.57,7 




2-23 


18,00 


58,3 


i3o2 A 4- 20".... 


.. 12-19 


6. 5.24,80 


69. 4.26,2 




. «2-27 


24,85 


26,8 


1146 A4- 21".... 


1-26 


6. 5.5o,45 


68. 6.37,2 


1161 A 4- 24° 


2-24 


6. 6.41,63 


65.32.58,3 


1247 A 4- 23" 


.. 1-24 • 


6. 6.44,10 


66.56.10,0 


1226 A -+-22" 


2-28 


6. 6.51,09 


67.30.4*5,0 


r^ Gémeaux 


1-29 


6. 8.5o,45 


67.27.51,1 




2-29 


5o,43 


5i ,0 




12-19 


• 50,43 


49,9 




1 2-20 


50,42 


49,3 




12-27 


5o,45 . 


5o,5 


1271 A 4- 23".... 


. . 1-26 


6.10. 1,37 


66.46.27,4 


1178 A 4- 21" 


.. 1-24* 


6. II. 1,40 ^ 


68.20.36,2 


1282 A 4- 23" 


. . 12-27 


0.11.49,63 


66. 4. 56,5 


1283 A 4- 23".... 


. . I 2-20 


6.12.16,06 


66. 8.46,5 


1190 A4- 21" 


.. 12-19 


6.12.40,92 


68.46.5o,9 


1291 A 4- 22" 


.. 12-27 


6.i5. 6,36 


67.47.23,8 


1204 A 4- 21" 


. . •12-19 


6.15.23, 08 


68.45.18,6 




1 2-20 


23,%0 


18,5 


i3o6 A 4- 22" 


. . 2-19 


6.17.19,39 


67.57.44,8 


i338 A4- 23".... 


.. 12-27 


6.18.29,71 


66.31.38,4 


i34o A 4- 23".... 


2-2 î 


6.18.36,75 


66.47.34,0 


i323 A 4- 22°.... 


1-26 


6.19.31,80 


67.29.14,0 




2-23 


3i,83 


14,0 


i332 A 4- 21° 


.. 12-19 


6.19.42,57 


68.17.56,9 


i326 A4- 22" 


2-19 


6.20.13,85 


67.13.27,1 


i25i A4- 21". . . . 


1-16 


6.22.38,18 


68.21. 0,1 


1342 A 4-22" 


.. 2-24 


6.22.5o,56 


67.25. 3,5 



B.io4 



ÉTOILES OBSERVÉES AU GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN. 





Dates, 


Ascensions 


Distances 




Dates, 


Ascensions 


Distances 


Étoiles. 


M.-J. 


droites. 


polaires. 


Étoiles. 


M.-J. 


droites. 


polaires. 






h m s 


/ # 






h m s 


/ w 


1252 A + 21'' 


2-23 


G. 22.56,54 


68.21.19,9 


i587 A -h 23".... 


2-28 


6.59. 7,48 


66. 8.49,3 


i35a A-f-a2" 


.. 1-26 


6.24.19,451 


67.23.18,5 


i566 A -+-22".... 


.. 1-17 


6.59.17,17 


67.12.45,3 




2-19 


19,46 


19, î 


1576 A -+-22" 


.. 1-26 


7. 1.17,23 


67.20.12,1 


J294 A^-24^. .. 


.. I- 9 


6.24.43,32 


65.32.51,6 


ij34 a -+-24".... 


2-24 


7. 1.44,60 


65. 24.50, 4 


iiG8 A -4- 21° 


.. 1-17 


6.24.57,22 


68. 7.38,6 


i587 A-4-22'' 


1-29 


7. 2.14,73 


67.55.23,6 


i389 A -4-23".... 


2-23 


6.26.36,67 


66.48.33,3 


1324 A-+-2r 


.. 1-16 


7. 3.26,78 


• 68.14.53,4 


1280 A -+- 21". . . . 


2-24 


6.26.54,11 


68.29.58,9 


1396 A -h 22"... . 


.. 1-17 


7. 3.44, '-î 


67. 28.31, a 


1379 A -h 22" 


.. I-16 


6.27.24,49 


67.22.42,6 




1-26 


44,10 


3o,3 


1287 A 4- 21" 


.. a-19 


6.28.21,53 


67.28.48,5 


i528 A-+-ai° 


. . 2-28 


7. 4-10, 59 


68.34.46,3 


i3oo A -h 21" 


.. 1-24 


6.30.26,98 


68.36.40,9 


i556 A-+-24\... 


.. 1-19 


7. 6.21,78 


65.39. 2,4 


i326 A-f-2/r 


2-24 


6.3i. 0,27 


65. 3i. 6,2 


i54o A-+-21" 


.. 3-14 


7. 6.42,07 


Ç8. 51.54, 8 


Y Gémeaux 


.. I- 5 


6. 3i. 56,09 


73.30.54,8 


1612 A-+- 22". .. . 


2-24 


7. 6.45,01 


67.56.19,6 




ï- 9 


56, 06 


54,4 


1542 A-+-21**.... 


1-26 


7. 6.49,10 


68.28.46,5 




1-16 


56,04 


54,9 




1-29 


49,18 


46,9 




1-17 


56,15 


55,3 


1579 A -4- 24° 


.. 1-16 


7. 8.34,00 


66. i.ao,8 




1-19 


56,. 1 3 


54,1 




1-17 


34,11 


20,9 




• 1-26 


56, i3 


55,1 


1621 A-+- 22». . .. 


2-28 


7-9.38,23 


67.40. 4,2 




1-29 


56, i5 


54,6 


1622 A -4- 22".... 


.. 1-26 


7- 9.39,49 


67.17.13,8 




2-23 


» 


54,8 


i585 A -4- 24°.... 


.. 3-14 


7. 9.54,52. 


65.26.13,4 




2-29 . 


56,19 


55,5 


i56o A-+-21" 


a-24 


7.10.58,77 


68. 4. 6,8 


i3ji9 A-i-2i\... 


1-29 


6.34.44,82 


68.58. 8,0 


i566 A -4- 21".... 


., 3-16 


7.11.41,79 


68.31.57,0 


1428 A H- 22" 


. . 1-24 


6.34.52,20 


67. 2.42,1 


1572 A-^2r.... 


.. 3-14 


7.13.16,74 


68. 5i. 18,0 


ï455 A-+-23-.... 


2-24 


6.34.52,83 


66:44. 0,0 


i574 A -4- 21".... 


a-28 


7.13.58,78 • 


68.41.17,4 


i353 A -+-24".... 


. . 2-23 


6.35. 3,82 


65.15. 5,1 


1627 A-+-a4" 


a-24 


7.i5. i,3o 


65.10.59,1 


i365 A-f-24° 


.. 1- 9 


6.36.17,10 


65. 9.35,5 


1632 A -4- 24".... 


.. 3-16 


7.15.44,52 


. 65.57.36,8 


1369 A-f-24^... 


.. 1-17 


6.36.54,21 


65.46. 0,7 


i658 A -4- 22" 


.. 1-19 


7.16.44,77 


67.44. 5,8 


j448 A-i-22" 


.. I-J9 


6.37.18,66 


67.24.21,7 


1586 A -4- 21».... 


2-28 


7.17.41,42 


68.13.57,5 


i4>o A -h 22" 


.. 1- 5 


6.37.43,43 


67.26. 8,1 


^ Petit Chien 


.. 1-24 


7.21.43,74 


8i.3o.3i,5 


1453 A H- 22" 


1-29 


•6.38.22,63 


67.19.14,2 




1-29 


43,74 


32,1 


i38i A-h24^... 


. . 2-23 


6.38.28,02 


65.48.21,1 




2- 2 


43,68 


» 


1491 A 4- 23".... 


.. I-I7 


6.40. 6,34 


66.3i.32,3 




2-23 


» 


3i,6 


1372 A-h2l" 


.. 2-24 


6.40.16,90 


68.21.47,7 




2-24 


43,67 


32,8 


1401 A + 24° 


.. 1-^ 9 


6.41. 7,i3 


65. 3.2|,8 




2-28 


43,63 


32,2 


i382 A-+-2r 


.. 1-19 


6.41.45,43 


68.29.16,0 




3-14 


43,71 


32,3 


1477 A4-22\.. . 


1-29 


6.42.19,81 


67.32.25,9 




3-18 


43,69 


32,8 




2-23 


19,75 


25,1 


1706 A -4- 22" 


1-26 


7.25.22,99 


67.30. 7,3 


1490 A -4- 22". , . . 


.. 1-17 


'6.43.50,70 


67.48.37,1 




2-^3 


22,99 


7.6 


1458 A-h2'>".... 


2-24 


6.44.36,08 


64.57.52,7. 


1708 A -4- 22" 


2-2 


7.25Î58,33 


67.28.44,7 


i4o5 A-T- 21".... 


1-29 


6.45.33,49 


68. 7.15,0 




2-24 


58,38 


44,5 


j52o A-i- 23". . . . 


.. 1-19 


6.46.36,83 


66.52.11,1 


1629 A -4- 21"... . 


. . 2-28 


7.26.27,57 


68.41. 0,3 


i5ï8 A-f-22" 


. . 2-24 


6.49.20,55 


67.46.16,9 




3-18 


27,62 


0,9 


1467 A-+-24^... 


. . . 2-28 


6.3o.4j,48 


65.34.24,0 


1689 A H- 24°.... 


1-24 


7.26.32,16 


65.41.59,8 


1437 A 4- 21".... 


1-29 


6.5o.5i,3o 


68.54.11,5 




3-16 


32,10 


60,0 


i55o A -+-23" 


.. t-19 


6.5i. 7,99 


66.32. 9,5 


i63o A -4- ai" 


. . 3-14 


7.26.38,57 


* 68.22.44,5 


1337 A H- 22" 


.. I-16 


6.53.21,72 


67.34. 8,5 


i638 A-4-2i° 


. . 1-26 


7 . 28 . 28 , 70 


68. 9.17,5 


1539 A 4-22" 


2-24 


6.53.31,23 


67.37. 1,4 




2-23 


28,65 


17,4 


5i Céphée 


.. I-2{ 


6.53.43,5 


2.47.41,4 


1766 A -4- 23".... 


2- a 


7.30.40,44 


66.10.57,6 




2-23 


44,9 


40,0 


1646 A -+-21".... 


1-25 


7.31. 7,82. 


68.36.5i,o 


149» A -+-24'» 


1-29 


6.54.46,54 


65.22.48,7 


1647 A-4-2I° 


.. 3-16 


7.31.17,95 


68.24.13,7 


1549 A-f- 22" 


2-28 


6.54.53,84 


67.50.43,5 




3-18 


18, o3 


14,3 


1 5 1 2 A -H 24'' ... . 


2-24 


6.57.27,47 


65.13.38,4 


1735 A -+-22" 


1-26 


7.31.42,25 


67.26. 6,3 


i5i3 A-+-24^... 


1-29 


6.57.36,85 


65.28.28,1 




1-29 


42, 3o 


6,6 



POSITIONS MOYENNES POUR 1900,0. 



B.ioS 





Dates, 


Ascensions 


.Distances 


Étoiles. 


M.^. 


droites. 


polaires. 






h m s 


/ » 


1740 A -1-22" 


1-24 


7.32.30,98 


68. 2.49,8 


I7{i A -h 22'» 


2-23 


7.32.34,93 


67.27.57,5 


1744 A-4-22'' 


3-22 


7.33.31,20 


68. 4.52,1 


Procydn 


2-24 


7.34. 4,08 


84.31. 7,1 




2-28 


' 4,08 


6,4 


1749 A H- 22" 


2- 2 


7.35. 2,24 


67.58.20,4 




3-20 


2,35 


20,8 


1661 A-h2I° 


1-26 


7.35.17,28 


68.19.13,4 




3-18 


17,33 


14,6. 


1790 A -h 23* 


3-16 


7.35.56,10 


66.43. 5,9 


1746 A-f-24" 


1-24 


7. 36.46, 8î 


65.38. 0,8 


1755 A -4- 24*^ 


2-23 


7.37.56,05 


65.31. 5,51 


1801 A H- 23» 


3-18 


7.38.32,27 


66.24.56,8 




3-20 


32,25 


56,8 


1762 A H- 22" 


2-28 


7.38.52,76 


67.55.33,5 


1764 A -h 24" 


3-22 


7.39. 5,39 


65.37.58,6 


Pollux 


1-26 


7.39.11,79 
7.39.28,42 


61.43.54,4 
65. 1.23,0 


1751 A -1-25° 


3-16 


1765 A-f-22"...... 


2- 2 


7.39.28,87 


67.10.46,2 


1679 A -+-21° 


3- I • 


7 40.13,62 


68.38. 7,9 


i683 A-f-2io 


1-24 


7.4.1. 6,56 


69. o.38,6 


1686 *A -h 21" 


3-18 


7.41.53,45 


68.49. 5,4 


1780 A -h 22° 


2-23 


7.42.42,79 


67.50.38,3 


1C93 A -h 21" 


1-25 


7.42.52,38 


68.57.30,6 




1-26 


52,37 


3o,4 


1818 A-f-23° 


2-28 


7.43.31,77 


66.28. 7,4 


1822 A-^23" 


2- 2 


7.44.23,35 


66.57.39,2 


1790 A -h 22» 


3-16 


7.45. o,64 


67.36.23,9 


1791 A -4- 2-2".. 


3-18 


7.45. 6,29 


67.29.57,2 


1791 A H- 24" 


3-22 


7.46.22,06 


66. 4.37,0 


9 Navire 


2-23 


7.47 » 
7.47. 4,76 


103.37.57,3 
67.24.30,8 


l8o3 A -4-22" 


.1-25 




3-20 


4,76 


3o,2 


1785 A-4^25*» 


2-28 


7.47.51,22 


64.56.35,4 


1840 A -h 23" 


3-18 


7.48.15,16 


66.14. 9 ,.6 


1843 .A -1-23" 


2- 2 


7.49.30,15 


67. 6.11,3 


1794 A -h 25*». 


1-26 


7.49.59,77 


65. 4.i5,o 




3- I 


59,76 


i5,4 


1719 A-h2l" 


3-16 


7.50,22,67 


68.55. 4,2 


1810 A-+- 22" 


3-20 


7.50.23,28 


67. 9.37,3 


•1720 A -4-2^(1").. 


3-22 


7.50.27,90 


68.12.46,6 


1724 A -h 21" ; 


1-25 


7.51.13,37 


68.46. 2,4 




3-18 


i3,3i 


1,9 


1864 A -h 23*» 


3-20 


7.53.49,40 


66.38.27,9 


J734 A -h 21" 


2- 2 


7.54.36,70 


68.22.47,7 


i832 A -+-22" 


3-18 


7.5s. 9,67 


67.42. 5,3 


i834 A -+-22*» 


3-22 


7.55.27,18 


67.-21.58,7 


1867 A H- 23" 


3-16 


7.55.49,41 


66.52.35,2 


1839 A H- 22" 


3-2 i 


7.56.39,25 


67.51. 2,5 


i835 A H- 24" 


3-28 


7.57. 8,18 


65. 7.52,7 


6 Écrevisso 


2-18 


7.57.22,65 


6i.55.3o,6 


2320B.A.C 


2-24 


7.57.64,4 


I. 3.62,3 


OLservatio/is de Paris, 1904. 





Étoiles. 
2320 B. A, C 

1843 A -h 24".... 

1847 A -+-24".... 
i854 A -h 24** 

1886 A -+-23".... 

1887 A -+-23" 

1888 A H- 23° 

1862 A -h 22" 

1867 A H- 24".... 

1769 A H- 21° 

1907 A -+-23° 

1880 A H- 22" 

1881 A -4- 24" 2 

1886 A -h 22*» 

P Écrevisse 

1914 A -+-22° 

1822 A -4- 21" 

1915 A -h 22" 

1916 A -+-22" 

194 1 A -4- 23°... 
1929 A -4- 22" 

i835 A -4- 21° 

i838 A -h 21° 

1842 A -4- 21" 

1844 A-h.2I° 

1941 A -h 22° 

1965 A -h .23° 



Dates, 


Ascensions 


Distances 


M.-J. 


droites. 


polaires. 




h m jB 


/ • 


2-28 


7.57.66,1 


I. 3.63,0 


8-I3I 


60,8 


60,6 


8-16I 


» 


60, <î 


8-1 81 


» 


58,8 


8-19I 


» 


59,3 


8-27 1 


6i,5 


59,0 


8-28 1 


62,4 


60,5 


9-41 


59.3 


59,2 


9- 51 


» 


59,8 


9-11I 


61,8 


60,8 


3- I 


7.58.43,20 


65.23.19,5 


3-18 


43,33 


19^4 


3-20 


43,23 


21,1 


2- 2 


7.59.28,23 


65.31.27,6 


3-22 


8. 0.14,07 


66. 4.3o,3 


3-16 


8. 0.22,43 


66.21. 6,1 


3-24 


8. 0.22,97 


67. 4.44,8 


3-27 


8. 1. 0,55 


66.56.12,7 


3-18 


8. 1.52,82 


68. 7.40,1 


3-20 


52,80 


40,4 


3-28 


8. 2.13,24 


66. 1.20,7 


2- 2 


8. 3.37,34 


68.20.23,3 


3-18 


8. 6 25,60 


66. 8.42,5 


3-7 


8.. 6.55,08 


67.19.16,0 


3-24 


55,33 


16,5 


2- 2 


8. 7.32,55 


65.47.32,5 


3-20 


8. 7.56,98 


67.25. 8,8 


2- 2 


8. M. 5,53 


80. 3o » 


2-18 


5,54 


22,0 


2-24 


5,59 


21,2 


2-28 


5,63 


21 ,5 


3-7 


5,58 


22,0 


3-20 


5,61 


22,3 


3-22 


5,57 


22,0 


3-24 


5,60 


21,4 


3-28 


5,58 


22,6 


2-18 


8. 15.12,72 


67.39. 7,6 


3-16 


ii,7o 


7, a 


3-22 


8.15.23,01 


68.32.15,5 


3-2| 


8.15.36,25 


67.46.24,8 


2- 2 


8.i5.4i,02 


68. 5.14,4 


î-28 


41 .10 


i5,i 


3-7 


8.16.16,19 


66.10.37,9 


2-18 


8.19.27,06 


67,19.20,7 


3-24 


27,12 


21,1 


2- 2 


8.19.54,47 


68.29. 2,1 


3- 7 


8.20.50,34 


68.23.17,4 


3-28 


8.21.43,24 


68.12.32,5 


3-27 


. 8.22.17,77 


68.31. 5,5 


2-18 


8.24. 5,67 


67.38.13,1 


3-24 


- 5,85 


«3,9 


3-7 


8.24.3o,5o 

B.il 


67. 1.58,9 
ï 



B.io6 



ÉTOILES OBSERVÉES AU GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN. 





Dates, 


Ascensions 


Distances 


Éioile». 


M.-J. 


droites. 


polaires. 






k m « 


/ ê 


1949 A 4- 2-2" 


3-17 


8.26. 9,88 


67.57.52,4 


ïj Ëcre visse 


3-20 


8.26.55,G5 


69.13. 8,6 


« 


3-22 


55,63 


9,0 




3-28 


55,61 


8,2 


1951 A-h^j- 


2- 2 


8.28.14,32 


65. 3.53,8 




2-18 


14,26 


54,4 


1952 A-i-aS" 


3-7 


8.28.31,52 


65. 7-47,9 


1866 A-f-îi" 


1- 5 


8.28.49,06 


68. 9.50,8 




3-18 


5o,o6 


5i,6 


1974 A-f-'23^...- 


3-24 


8.29.24,99 


66.56.21,9 


ÔHydre 


1- 5 


8.32.21,77 


83.56 » 




2- 2 


21,78 


» 




■ 2-18 


21,83 


5ô,9 




2-24 


21,84 


5o,4 




3-7 


21,79 


5o,9 




3-14 


21,78 


5i,i 




3-18 


21,81 


5i,3 




3-20 


21,78 


5l,2 




3-22 


21,79 


5l,2 




3-24 


21,79 


5i,i 




3-28 


21,79 


5i,i 




4-23 


21,79 


5i,o 


1992 A-f-atS" .. 


3-7 


8.36.28,02 


66.40.19,6 


1896 A-i-2i«...:.. 


3-24 


8.37.31,20 


69. 2.27,0 


1899 A 4- 21" 


3-18 


8.38.32,88 


68.45.42,5 


1983 A -H 22^ 


*-24 


8.39. 6,39 


67.46.52,0 




3-22 


6,41 


53,0 




3-28 


a, 43 


S3,o 


t Hydre. «- 


I- 5 


8.41.28,87 
28,87 


83. 12. 31 5 




2-18 


5o,9 




3-7 


28,82 


5l,2 




3-18 


28,83 


5i,i 




3-24 


28,87 


51.4 




4-23 


28,87 


5i,7 


1997 A -4-22'* 


2*-24 


8.43. 5,37 


67.25.4-1,4 


1998 A -+-22° 


3-22 


^.43. 9,91 


67.23. 6,9 


1920 A -h 21° ., 


3-28 


8i.44. 0,01 


6a.4i.i3,o 


1926 A-t-2l° 


. 3-24 


».45.36,8(> 


68.32.44,4 


1928 A -H 21° 


. 3-7 


8.45.54,63 


6a. 55. 5,9 


201 3 A H- 22° 


3-17 


a.4a.i5,4i 


67.19- 3,3 


2014 A 4- 22° 


. 3-1,8 


8.48.31,79 


67.24.15,8 


201 5 A-f-22° 


3-20 


a.48.4>,2P 


67.47.59,0 


2009 A 4-24° (1™)- 


2-24 


8.49. 8,07 


65.34.^4,4 


2009 A-h24°(2«). 


3-22 


a.49-ïo,88 


65.34.22,7 


2021 A -h 22* 


3hi4 


8.50.12^79 


67.55.32,6 


2025 A 4- 22". .... . 


3-28 


8.50.36,98 


67.45.28,7 


2021 A 4- 24° 


3-7 


8.52.41,36 


65.24. 3,3 


a Écrevisse....... 


I- 5 


8.53. 1,17 


77.45.17,6 




2- 2 


i.,i7 


» 




2-28 


1,16 


. 17,6 




3- 2 


i,i5 


18,3 




3-17 


i,i3 


, 18,1 



Étoiles. 

a Écrevisse: 

1962 A4- 21",. .. . 

2023 A 4- 24" 

•2025 A 4- 24". . .. . 
2029 A4- 23** 

2039 A 4- 22" 

2041 A 4-22" 

1965 A 4- 21°...*.. 
2049 A 4- 22" 

•20 )0 A 4- 22" 

2040 A4- 24° 

1969 A 4- 21" 

2045 A 4- 23° 

x Écro visse 

2o63 A 4- 22° 

2o65 A4- 22" 

1989 A 4- 21"..... 

2o53 A 4- 24" 

2o63 A 4- 24" 

2062 A 4- 24" 

'2001 A 4- 21" 

2068 A4-24M1''). 
83 Écrevisse 

201 i A 4- 21° 

2082 A 4- 22" 

2018 A4- 21° 

2089 A 4- 23" ..... 

2090 A 4- 23" 

2092 A4- 23" 

2097 A 4- 23° 

a Hydre 

2io3 A4-2Î" 

2o36 A 4- 21" 

2100 A 4- 22° 

2041 A 4- 21" 

2io5 A4-23" 

2047 A -h 21° 

2099 A4- 24". .'. . . 



Dates, 


Ascensions 


Distances 


M.-J. 


droites. 


polaires. 




h m t 


« f » 


3-18 


8.53. 1,10 


77.45.17,8 


4-23 


1,17 


18,4 


3-20 


8.53.11,38 


68.26.44,2 


2-24 


8.54.16,74 


65.14.12,2 


3-28 


8.54.40,82 


65.58. 6,4 


3-24 


8.54.42,60 


67. 8.3i,i 


3- 2 


8 57. o,25' 


08. 5.i5,4 


2-28 


8.57. 4,68 


67.20.49,4 


3-17 


4,60 


5o,4 


3-20 


8.57.52,49 


O9. 3. 1,8 


3-7 


8.59.32,80 


68. 2.57,4 


3-28 


9. 0.53,08 


67.35. 8,6 


3-22 


9. 0.53,44 


65.12.38,2 


3-24 


53,59 


38,3 


3- 2 


9. I. 1,08 


69. 5. 6,0 


3-20 


1,01 


5,4 


2-28 


9. i.i5,|4 


66.16.18,8 


2- 2 


9. 2.19,87 


78.55 » 


2-24 


I9>90. 


44,7 


2-29 


19,90 


44,8 


3.-17 


19,93 


.45,7 


4-6 


19,86 


45,4 


3- 2 


9. 4.36,21 


67.35.51,4 


I- 5 


9- 4.45,95 


67.55.20,1 


2-28 


46, o5 


19.4 


3-24 


46,05 


20,8 


3-7 


9. 7.41,25 


68.34.50,3 


4-6 


9. 7-47,11 


65.3i.5o,7 


2-28 


9. 9-35,93 


65.48.54,2 


3-17 


35,76 


54:2 


3-22 


9. 9.36,16 


65.36.38,9 


3-28 


9.10. 58, 64 


68.57.35,9 


3-24 


9.11.33,21 


65.55.40,9 


2-^9 


9.13.24,07 


71.52.14,5 


3-2 


24,07 


i4,9 


4-6 


24, o3 


.14,2 


2-28 


9.13.59,05 


69. 1.53,0 


3-24 


9.16.17,62 


68. 4.33,7 


3-22 


9,16.43,50 


68.33.31,3 


3-28 


9.17. 0,32 


66.15.39,4 


4- 6 


9-17-57,15 


66.44.45,9 


3- a 


9.19.18,24 


66.46.12,5 


3-22 


9.20.36,83 


66.55.26,4 


3-12- 


9.22.40,39 


98.13.30,2 


3-28 


9.22.45,59 


66.27.22,3 


4-1 1 


45,55 


23,5 


3- 2 


9-23.43,71 


68.38.56,6 


3-24 


9.24.43,20 


67.44.54,9 


4-10 


9.25. 7,60 


68.31.29,6 


2-24 


9.25.27,52 


66.21.29,3 


3-22 


9.25.54,05 


68*49. II.,2 


4- 6 


9.26.21,13 


65.46.32,3 



POSITIONS MOYENNES POUR 1900,0. 



B. 
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Étoiles. 

2099 A -f- 24" . 
2102 A -+-22". 
20JI A 4- 21". 

2104 A -+-22**. 

2126 A H- 25". 
2125 A^-23^ 

2127 A -h 23°. 

2068 A-t-2l». 

2112 A -+-22°. 

2i3o A -+- 25*». 
o Lion 

2118 A^-24^ 

2118 A -1-22*'. 

2119 A-+- 22°. 

2122 A-+- 2Î". 

2124 A -h 22". 
^E LioQ 

2096 A-î- 21**. 

2099 A-+- 21**. 

2100 A -h 21°. 
'xiij A-t-24". 
2147 A -H 23". 
2108 A -h 21". 

21 1 1 A-+- 21". 

21 13 A H- 21". 
21 35 A -4-22". 
211 5 A -4- 21*. 

[x Lion 

214 1 A -h 22". 
2142. A-f-22**. 

2120 A-+- 21". 

2128 A -h 21". 
2i3o A H- 21". 

2147 A 4- 22*». 
7c Lion 



Dalcii, 


Ascensions 


Distances 




Dates, 


AsceosioiiS 


Distances 


M.-J. 


droites. 


polaires. 


Étoiles. 


M.-J. 


droites. 


polaires. 




b m • 


• / • 


% 




b m * 


/ » 


4-II 


9.26.21,11 


65.46.32,7 


ic Lion 


3-17 


9.54.55,75 


81.28.33,1 


3-17 


9.26.32,82 


67.42. 8,6 




3-20 


55,77 


33,0 


3-20 


9.26,54,68 


68.47. »5, 3 




3-28 


55,78 


32,4 


3-28 


54,64 


14,4 




3-3o 


55,79 


33,8 


3-7 


9-27.34,26 


67.22 56,7 




4- î 


55,79 


33,1 


2-2 i 


9.3i.5i,56 


65. 9.1.^,5 




4-6 


55,79 • 


33,6 


3-7 


9.32.25,71 


66.35.41,6 




4-11 


55,77 


34,0 


3-20 


îi5,84 


42,5 




4-13 


55,74 


33,5 


4-1 1 


9,32.58,65 


67.. 2. 6,7 




4-20 


55,77 


32,9 


3-28 


9.33. i,i8 


• 68.23.48,2 




4--^4 


55,80 


33,2 


3-17 


9.33. 2,75 


68. 0.37,0 


2160 A -h 22* 


4-IO 


9.56.31,44^ 


67.49.39,0 


3-3o 


2,71 


39,0 


2167 A -h 22" 


.. 3- 7 


9.58.5o,i2 


67.21.40,8 


4-6 


9.33.12,34 


65.11.57,2 


2169 A -h 22°. ... 


.. 3-lA 


9*58.57,91 


68. 3.20,8 


3-12 


9,35.48,87 


79.39* 9,3 




4-i3 


57,83 


20,6 


3-22 


48,91 


9,2 


2171 A -1-22°.... 


4-20 


9.59. 5,26 


67.52,î?7,o 


3-24 


48,88 


9,5 


2173 A -4-22°.... 


. . 4- i 


9.59.31,72 


67.41,25,5 


3-3o 


48,87 


9,3 


2174 A 4- 22".... 


.. 3-30 


9.59.37,10 


67.32.35,6 


4-10 • 


48,96 


9,7 


u« Hydre 


.. 3-i3 


10. o.i5,33 


102.34.47,1 


2-24 


9.36. 1,83 


65.39.50,3 


21 5o A -4- 21°.... 


4-IO 


10. 0.29,53 


68.56.28,1 


3-7 


9.36.38,88 


67.48.19,7 




4-11 


29,4 î 


28,3 


4-11 


9.36.49,45 


67.45.20,1 


2179 A -+-22" 


.. 3-2 


ïo. 0.37,56 


67.59.59,8 


4- 6 


9.37.34,28 
9.38.16,55 


63.17.10,0 


Régiilus 


3-14 


10. 3. 2,83 


77.32.37,6 
67.43.10,4 


3-28 


67.28.29,5 


2i85 A-+- 22° 


.. 3- 2 


10. 3.37,67 


3-22 


9.40. >o, 56 


65.45.54,0 




3-12 


37,68 


10,8 


3-7 


9.40.23,42 


68.ii.47r3 


2186 A 4-22*» 


.. 3-7 


10, 3.58,10 


67.42.28,3 


3-24 


23,54 


47,5 




4- I 


58, i5 


28,0 


4-10 


23,54 


48,2 


2i58 A4-2I" 


.. 3-i3 


10. 4.51,09 


68.33.47,7 


3-i3 


9.40.33,40 . 


68.43.38,8 




3-18 


5 1,08 


49,0 


3-14 


33,38 


• 38,4 


2159 A-f-21" 


3-20 


10, 5.36,5o. 


68.48.29,0 


3-12 


9.40.37,68 


69. 3. 0,4 


2189 A -+-22" 


4-10 . 


10. 5.54,09 


67.46.24,3 


2-24 


9.40.44,01 


65.35.40,3 


2190 A -4-22".... 


. . 3-3o 


10. 6.33,56 


68.12.26,0 


4-1 1 


9.41.22,24 


66.53:53,5 




4-11 


33,49 


26,0 


3-3o 


g^-i. 6,79 


68.55.67,5 


2191 A -4- 22". . , . 


.. 3-2 


10. 6,47,20 


67.17.42,8 


4-6 


6,68 


57,0 


2186 A-i-23° 


.. 4-i3 


10. 6.49,75 


67. 8.15,2 


3-12 


9.43.57,96 


68.44.19,0 




4-20 


49,80 


i5,o 


3-14 


57,^8 


18,9 


2192 A -4-22". . . . 


.. 4- I 


10. 7. 8,52 


68.11.16,8 


3-i3 


9.14.i4,3f 


68.21. ï5, 8 


2193 A -4- 22". . . . 


.. 3-12 


10. 7.40,33 


' 68. 5. 5,5 


4-10 


9.44.44,37 


67.24.10,6 


2164 A-+-2I^... 


.. 3-7 


10. 8.5o,8o 


69. 4. 8,8 


4-1 1 


9.45.16,53 


68:44. 0,1 


2i65 A-h2i" 


.. 3-i3 


10. 8.59,56 


68.20. 3,1 


2-29 


9.47. 4,72- 


63.31.19,0 




3-i8 


59,61 


3,4 


4-10 


9.48.51,44 


68. 4.32,4 


2194 A -h 22" 


.. 3-2 


10.10.12,72 


67 58.19,7 


4-n 


9. 49. n, 72 


68. 7. 8,6 


2197 A 4- 22*» 


. .. 3-12 


10.11.28,59 


67.35.16,3 


3-3o 


9.50.43,98 


68.16.39,8 


2200 A-4-22' 


.. 3-i3 


ro. 12.27,57 


67.31.53,5 


3-12 


9.51.22,42 


68.44.48,8 


2201 A4-22°. ... 


.. 3-7 


10.12.53,07 


67.35. 4,7 


4- I 


9. 5r. 35,23 


68.54.56,2 




4-1 1 


53,07 


5,8 


4-6 


35,25 


56,1 


2203 A 4- 22° 


. . 3-3o 


io.i3.i5,i6 


67.23. 0,4 


4-10 


9.52.54,81 


.67.12.35,8 




4- I 


i5,o8 


0,4 


2- 2 


9.54.55,83 


81.28 » 


2204 A -4- 22°.... 


4-îo 


10.13.38,98 


67.27.19,4 


3-7 


. 55,83 


33,1 




4-20 


39,01 


19,» 


3-12 


55,83 


33,3 


2172 A -4- 21" 


.. 3-18 


10.13.42,28 


68,56. 7,« 


3-i3 


55,78 


33,5 




4-i3 


•42,23 


6,4 


3-14 


55,78 


33,9 


2175 A-4-2I».... 


. 3- 2 


10.14.25,04 


69. 5.38,6 



B.io8 



ÉTOILES OBSERVÉES AU GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN. 





Dates, 


Ascensions 


DisUnces 


Étoilesw 


M.-J. 


droites. 


polaires. 






b m t • 


0" / 4 


2208 A-+- 22" 


5-12 


10.14.44,48 


67.29. 8,5 


2210 A -h 22" 


4- I 


10. 16. l3, 22 


68, 6. 7,7 


2212 A -+-22" 


3-7 


10.16.20,48 


68. 8.55,2 


2195 A-+-21" 


3- 2 


10.21.30,73 


69. 3.23,8- 


2217 A-i- 22» 


3-i3 


10.21.52,82 


67.52.30,3 




3-i8 


52,83 


3o,o 


2220 A H- 22** 


3-7 


10.23.16,72 


67.53,51,4 




4-11 


16,73 


52,1 


2223 A -4- 22" 


4-10 


10.23.57,92 


67.40.35,0 




4-i3 


57,78 


34,8 


2201 A -h 21" 


3-12 


10.24.30,24 


68.48.36,3 


4-* 


3o,28 


37,1 


2202 A4-2l''(l")-. 


4-20 


10.24.38,19 


6a. 4i- 6,5 


p Lion i . 


3- 2 


110.27.32,80 


80.10.43,2 




3-7 


32,80 


43.1 




3-i3 


32,77 


43,2 




S-17 


32,86 


42r9 




3--i8 


32,81 


43,3 




3-2D 


32,76 


4'2,9 




3-3o 


32,74 


43,0 




4- I 


32,77 


43,1 




4-10 


32,80 


43,5 




4-11 


32,78 


43,4 


' 


4-i3 


32,79 


43,5 


, 


4-20 


. 32,77 


43,6 




4-^4 


32,83 


43,5 




4-25 


32, 81 • 


43,4 




4-^7 


32,86 


43,5 


2208 A-i-2I° 


3-12 


10.28.13,11 


68.44. 4,5 


2240 A ^22" 


3-18 


10.29.51, ÏO 


68. 6. 9,4 




3-24 


5r,o8 


9,9 


2243 A -h 22" ■ 


4-IO 


10.31.15,78^ 


67.52.33,6 


2216 A -h 21° 


4- i 


10. 3i. 32, 18 


68.32. 1,7 


2247 A -h 22* 


3-L2 


10.32.33,29 


67.24.25,0 


2248 A -4- 22° 


4-u 


10.32.46,80 


67.38.47,7 


225i A + 22" 


3-îa 


10.33.52,04 


67.52.35,0 


2252 A -H 22". 


3- 2 


10.33.54,77 


67.16.57,5 


, 


3-i3 


54,65 


57,6 


2253 A -4- 22" 


4-10 


10. 34. 19. V 


68. 3.60,8 




4-i3 


19,29 


•59,9 


2255 A -h 22" 


3-1,2 


10.34.52,26 


a?. 39.^,9 




4- 1 


52, 3i 


35,1 


2262 A-f- 22" 


4-i3 


10.37.55,38 


a7.36.3i,3 


• 


4-20 


55,38 


. 3i,3 


2264 A -h 22" 


4-6 


10.38.19,00 


67.59 1.5,6 




4-24 


18,96 


l5,A 




4-25 


18,99 


i5,9 


223o A -+-21° (2*).. 


4-27 


1.0.39.15,33 


68.46.11,6 


2232 A -h 21" 


3-1 3 


10.39.49,67 


68. 16. 10,1 


37 Sextant 


3-12 


10. 40. 53, 3i 
53,40 


83. 5.58 6 


*^ y K^^^*»» **»* w • »••••••• 


3-18 


58,7 




3-20 


53, 3i 


58,9 



Étoiles. 
37 Sexlant 

2273 A -f- 22° 

2275 A4- 22** 

2240 A 4-21° 

/ Lion 

2^78 A -h 22" 

2246 A-Hai° 

2285 A 4- 22" 

225l A-+-2i° 

2286 A 4- 22° 

2259 A 4- 21* 

22G2 A 4- 21° 

2290 Art- 22" 

2291 A 4- 22° 

2292 A 4- 22* 

2293 A 4- 22" 

2295 A 4- 22" 

2296 A 4- 22" 

2269 A4- 21° . 

2270 A4-2I°(l''*>. 
2299. A 4- 22° 

23oo A4- 22" 

23o5 A 4- 22° 

2276 A 4-21° 

2279 A 4- 21° 

^ Lion 



Date», 


Asecosious 


Distances 


M;W. 


droites. 


polaires. 




b m s 


f n 


3-24 


10.40.53,33 


83. 5.58,6 


4- t 


53,36 


. 58,6 


4-1» 


53, 3i 


59,8 


4-11 


53,37 


59,4 


4-i3 


53,32 


59,1 


4-18 


53,33 


59,0 


4-io 


53,35 


60,6 


3-17 


10.42.55,22 


67.22.50,2" 


4-6 


10.43.14,68 


67.20.26,5 


3-1 3 


10.43.37,27 


68.34.53,5 


3-24 


37,35 


53,7 


3- a 


10.44. 0.14 


78.55.31,6 


4-24 


0,09 


32,2 


4-27 


0,09 


32,1 


4- 1 


10.44. 5,5i 


67.46.38,2 


4-i3 


5,48 


36,2 


4-10 


10.45.46,45 


68.38.29,2 


4-1 1 


10.47.30,7a 


67.19.36,2 


4-20 


30,75 


36,0 


4-6 


10.47.33,17 


68.24. 7,2 


4-13 


33,20 


6,4 


4-23 


10.47.36,56 


67.19.16,5 


4-27 


36,59 • 


18,1 


4- I 


10.49. 0,54 


68.27.35,2 


4-10 


0,60 


35,9 


3-1 3 


10.49.10,17 


68.41.38,8 


3^24 • 


10,22 


38,6 


4-24 


10,09 


39,2 


4- 6 


10.51.48,02 


67.39.19,2 


4- I 


10.53. 14, 5o 


67.35.44,8 


3-17 


10.53.15,17 


68.13.33,9 


4-10 


i5,i4 


34,2 


4-18 


J0.53. 19, 5o 


67.57.19,8 


3-1 3 


10.53.29,79 


67.47.34,8 


4-i3 


29r74 


35,1 


4-20 


29,79 


35,1 


3-24 


10.54.40,63 


67.26.14.6 


4-M 


40,66 


14,5 


4-M 


10.54.53,38 


68.39.55,4 


4-23 


53,29 


55,0 


4-27 


10. 55*52, 01 


68.22.18,0 


4-6 


10.56.36,46 


67.26.51,5 


4-25 


36,58 


5i,8 ^ 


4-i3 


10.56.54,07 


67.27.56,1 


4-1 3 


10.58.18,66 


67.30. 1,4 


4-20 


18,68 


«,7 


4-25 


1.8,70 


1,3 


4-24 


10. 58. 46, o3 


68.34.21,1 


4-10 


10.59.50,55 


68.39.21,5 


3-1 3 


10.59.51,60 


82. 7.23,4 


3-24 


5i,54 


23,7 


4-18 


5 1 , 56 


23,8 



POSITIONS MOYENNES POUR 1910O.O. 



B.109 





Dates, 


Ascensions • 


Distances 


Étoiles. 


M.-J. 




droites. 
1 m • 


polaires. 
/ g 


/.Lion 


.. ^-V 


10 


.59.51,56 


82. 7.23,9 


'>.9.Ho A -4- 21" 


.. 4-23 


10 


.59.51,96 


68.54.23,5 


23l3 Ah-22<'.... 


.. 4- 6 




. 1.32,76 


67.54. 7,1 


2286 A -4- 21".... 


4-20 




. 2.26^89' 


69. 2.55,8 




4-24 




26,84 


55,1 


23i7 A-f-22'' 


.. 4-27 




. a. 27,04 


67.23.17,6 


2288 A-4-2I« 


.. 3-12 




. 3. 4,49 


68.25. 3,.i 




4-13 




■ 4,46 


3,6 


2289 A-f-2I*... . 


-. 3-i3 




3. 7,86 


68.22.32,7 


2293 A-f-21" 


. . 4-^3 




. 4. 5,28 


6^.26.43,0 




4-2> 




5,3a 


43,6 


2324 A-f-22". .. 


-. 4-18 




. 4.5i,ii 


67.48.48,1 


2326 A H- 22*» 


. . 3-24 




5.3^,02 


68. 7.18,8 


2327 A -4- 22** 


.. 4-6 




. 6. 1,52 


• 67.47.27,7 




4-1 ï 




1,53 


28,2 


2329 A-f- 22*.... 


.. 3-12 




6.53,90 


67.24. 3,3 




4-1 3 




53,86 


4,2 


233i A H- 24*» 


4-ao 




8. 7,52 


65.33.15,7 




4-î^4 




7,38 


i5,i 


2297 A-+- 21° 


. . 4-23 




. 8.11,71 


68.52. 5,5 




. 4-27 




i»,7î> 


6yO 


2333- A -h 22*» 


.. 4-»8 




9. 6,76 


67.20.50,9 




4-2> 




6,8c 


51,5 


2334 A-t-22* 


.. 3-1 -i 




9-29,84 


67.58.49,0 




3-i3 




29,80 


48,4 


2323 A -+-23°..'.. 


.. 4-i3 




. 9-^5,75 


67.14. 8,9 


2359 A -4- 25** 


.. 4- 6 




10.59,77 


65.13.36,3 




4-11 




59 w 9 


36,2 


2340 A 4- 22" 


3-24 




11.48,93. 


68. 8.38,2 


• 


4-27 




48,89 


39,2 


2342 A -h 22" 


. . 4-24 




.12.40,18 


67.59. 7,1 




4-25 




40, 3 1 


8,1 


2343 A-f-22\... 


.. 3-12 




12.43,59 


67.16.21,2 




3-»3 




43,56 


24,3 




3-3o 




43,61 


25,0 


23o3 A -4- 21" 


4-20 




12.49,65 


69. 1. 3,8 




4-^3 




49,61 


3,0 


23o4 A -h 21° 


.. 4-18 




14.18,11 


68.43.41,3 


2347 A -H 22".... 


. . 4-27 




14.48,59 


67.32. lô.» 


2345 A -+-24".... 


., 4-11 




i5.3o, 12 


65 . ?5 . 22 , 


23o8 A-f- 21' 


. . 3-24 




l5.4'2,70 


68.37 » 


i350 A H- 22** 


. . • 3-3o 




i6.i3,36 


67.27.49,3 




4-23 




l3,20 


49,3 




4-2-5 




13,26 


49,2 


2337 A -+-23'..,. 


-^ 4-24 




.16.32,41 


66.46. 0,1 


2340 A -+-23" 


4-20 




.17.15,36 


66.36.43,5 


23l2 A -h 21" 


.. 4-27 




17.59,19 


68.45. 3,2 


23i6 A-+-21".... 


3-20 




.19.56,77 


69. i.5i,3 




3-3o 




5o,88 


5i,i 


2317 A-+-ai" 


.. 4-27 




20.58,97 


69. 3. 3,3 


23i8 A-f- 21".... 


. . 4-23 




21.12,57 


68.55.48,9 


83 Lion 


.. 4-18. 




21. 4' 1,64 


86.26.30,6 



Étoiles. 
83 Lion 

2362 A -4*22" 

2357 Ah- 24" 

236o A-f-24"(i"). 

2364 A ■+■ 22*» 

2365 A -h 22" 

236o A -4- 23" 

2374 A -1-22" 

2375 A -+- 22° 

233i A H- 21" 

2379 A -+- 22" 

238i A -+-22" 

2333 A -h 21" 

2384 A -4- 22" 

2385 A -+-22" 

23&7 A -+-22" 

2342 A 4- 21" 

2394 A -+-22" 

2375 A -h 23' 

a345 A -4- 21"...... 

2347 A-f- 21" 

2396 A -+-22" 

2385 A-f- 23- 

2420 A -4-2>" 

236o A 4- 21" 

2364 A -4- 21" 

3 Vierge 



2394 A -4-23" 

2414 A -4- 22" 

24o3 A -4- 24". ... 

2418 Ah- 22" 

2419 A-f- 22" 

2421 AH-22*»(r«). 
2 121 A H- 22" (2'')., 
2423 A -h 22" 



Dates. 


Ascensions 


Distances 


M.-J. 


droites. 


polaires. 




h m • 


/ • 


4-25 


11.21.41,68 


86.26.3i,4 


3-18 


ir. 21. 47,84 


67.35.34,8 


4-20 


IJ.22. 9,58 


66. 7.42,1 


4-24 


II. 22. 16, 3o 


65.25. 8,0 


4-23 


11.24.11,65 


68. 0.32,1 


4-27 


11,78 


32,6 


3-20 


11.25. 2,l5 


67.3{.23,9 


4-24 


11.26^42,88 


66.38.24,0 


4-27 


11.28. 7,24 


67.52.11,8 


4-18 


11.28.57,93 


67.25.26,4 


4-23 


• 57,88 


26,1 


3-20 


11.29.50,80 


69. 0.20,3 


4-20 


11.31.25,32 


67.08.27,1 


4-24 


11.31.28,33 


67.58.32,1 


4-^7 


11. 3i. 32, 22 


68.23.15,7 


4-18 


11.32.40,83 


67.42. 4,9 


4-23 


IX. 32. 58, 80 


67.34.27,8 


3-3o 


11.34.19,20 


68. 7.59,2 


3-20 


11.35.26,45 


68.24.32,3 


4- I 


26,43 


3i,9 


4-27 


26,49 


32,4 


4-20 


11.36.50,99 


67.56.24,7 


4-24 


50,87 


23,9 


4-18 


11.36.53,58 


67.13.58,1 


5- 4 


53,52 


58,3 


4-23 


11.37.38,70 


68.2i.5o,9 


3-3o 


11.38. 4,68 


69. 4.29,2 


4- I 


11.39.16,61 


C8. 4. 0,1 


5-7 


16,59 


1,8 


4-20 


11 41.34,65 


66.59.59,3 


4-24 


11.42.54,11 


65.12. 3,2 


4-18 


11.43.40,29 


68.34.31,0 


4-23 


40,29 


3o,6 


4-11 


11. U. 55, 01 


68.20.37,7 


3-3o 


11.45.29,21 


87.40.18,5 


4- I 


29,21 


18,2 


4-6 


29,18 


17, « 


4-10 


29,18 


.' 17,7 


4-i3 


29,14 


18,0 


5- 4 


' 29,24 


18,0 


4-20 


11.45.41,46 


66.30.29,4 


4-18 


II .47.25,23 


67.56.39,5 


4-24 


II. 47. f3, 09 


65.39.45,3 


4-23 


11.48.48,10 


67.22. 1,9 


4-27 


48, 10 


2 , •>. 


5-7 


48,20 


2,5 


4- I 


11.50.29,59 


67.17. 0,3 


4- -6 


29,49 


0,1 


3-3o 


11 .60.52,42 


67.27.41,7 


4-20 


II. 50.53, 32 


67.27.37,9 


4-IO 


11.52.36,44 


67.46. 0,1 


4-1 1 


36,38 


0,6 



B.iio 



ÉTOILES OBSEÏ^VÉES AU GRAND liNSTRUMENT MÉRIDIEN. 



Etoiles. 

••24>6 A -r- -ri". 
iV;g A -4- -21". 
t: Vierge 



Dates, 
M.-J. 

. 5- 4 
. j- 4 
.. 4-1 
. 3-3o 

4- 6 
4-11 
4-i3 
4-i8 

4--20 
4-'23 

4-M 

•^432 A -h 22" (!•*).. 4- I 

4-i3 

4-i« 

Vierge 3-3o 

4-6 
4-10 
4-n 

4-20 

5- 4 
5-1 5 

•2389 A -h 21" 4-^4 

2438 A -h 22" 4-23 

2442 A -+- 22" 4-6 

5- 4 
2396 A-f-21" 4-1 1 

2450 A -h 22" 4-IO 

4-i3 

2451 A -H 22" 5-4 

5-1 5 

24 >2 A -H 22" 4-6 

?.\ii A H- 23" 4-10 

4-i3 
5-i5 

2406 A -h 21" 4- 6 

2444 A -4- 23"..^.... 4-1 1 
4t65 B. A. G. ...*.... 4-18 

. 4-'-i3 
4-2 i 

5- 4 

11- 31 

11- 41 

11-141 

T] Vierge 5-19 

2462 A -h 22" 4- 6 

2463 A-f-22" 4-10 

5«-i5 

2464 A -+- 22". . . ... . 4-1 3 

2471 A 4- 22" 4-6 

4-11 



Ascensions 
droiles. 

h m » 

Il .52. :)('», 47 
11.54. 8,37 
11.54.18,18 
11.55.44,99 

44,97 

44,98 

' 4 5 , 00 
44,9^ 
4i,9^ 
44,97 
44,9» 
11.59. 9, '4 
€>,"9 

12. O. 6,89 ■ 

7,00 

G,8G 

6,93 
6,92 

6,9^ 

6,89 

12. 0.24,80 

12. 0.34, i3 

12. 3. 5 1,54 

5i,65 
12; 6.47*17 
12. 7.51,17 

5i ,12 
12. '8.13,13 

i3, 10 
12. 8.42,62 
12.12. 16,11 

i6,o5 

16,07 
12. 12.67,53 



12.13. 
12. 14 



4,'>8 



23,0 
24,2 
» 
12.14.47,39 

12. I G. 25, 44 
12. iG. 36, 32 

36 , 22 
12. 16.42,34 
12.20.33,75 

33,78 



Dislances 
polaires. 

o / • 
G7.46. 1,1 

67.40.56,8 

68.34.24,7 

82. 49-4», o 

41,3 

40,1 

41,3 

4ï,2 

40, 1 
40,5 

40,8 

67.59. 4,8 

• 4,1 

3,6 

80.42.40,8 

41,4 

41,0 

40,9 
41,1 
41,4 
41,0 

68.26.34,4 
67.53.42,6 
67.39.20,1 

20,8 

69. 2.49,'>^ 

68. i3.5o,i 

5o,7 

67.25. 2,5 

3,2 

67.43.28,9 

67.14. 8,5 

8,7 

8,3 

69. 1.24,5 

67. 7.50,0 
1.44.44,7 

43,7 
46,0 

4^,9 
46,2 

45,9 
43,1 
43,7 
42,3 
90. 6.40,0 
67.56.18,3 

68. 8.15,4 

14,7 
67 . 34 . 22 , 2 
67.36,33,3 

33,0 



Étoiles. 

2476 A -h 22" 

2483 A -4- 22"..... 

2428 A -f- 21". .*. . . 

2429 A -+- 21" (!'•). 

2485 A -f- 22" 

2486 A-f-22" 

2430 A-h2l° 

24 3 1 A -h 2 1 " 

2489 Ah- 22" 

23 Chevelure 

2490 A H- 22" 

2477 A -h 23" 

/ Vierge. :....... 

2437 A 4- 21" 

2438 A -h 21" 

2440 A -+-21"....^. 
2^'l A-i- 21" 

25oi A -h 22" 

2445 A 4- 21" 

2449 A -h 21" 

2609 A •+- 22° 

25io A -4- 22° 

2457 A -h 21* 

4612 Berlin B 

25i3 A-f-22" 

25 1 5 A 4- 22° 

2461 A-+-ai" 

2519 A4- 22" 

4636 Berlin B 



Dates, 


Ascensions 


Distances 


M.-J. 


droites. 


polaires. 




Il tii s 


/ « 


4-6 


12.23.47,19 


67.26.35,6 


4-18 


12.26.41,22 


67.19.27,1 


4-i5 


41,17 


27,7 


5-4 


ÏÎ.Î7. 9, 17 


68.31.42,2 


5-19 


9,^4 


43,2 


4-î3 


12.27.30,70 


68 20.48,6 


5-i5 


3o,68 


49,3 


4-i3 


12.27.57,19 


67.44.52,8 


4-M 


12.28.21,05 


67.36.43,5 


4-10 


12.28.27,20. 


69. 0.45,6 


4-6 


12.29.32,23 


68.32.54,1 


4-18 


12:29.47,96 


67.54. 0,0 


4-1 1 


12.29.52,09 


66.49.12,3 


4-2? 


12.30. 8,33 


67.34. 1,3 


5- 4 


12.30.56,38 


67.11. 6,2 


4-23 


12.31.38,29 


95.16.49,7 


4-24 


38,27 


5o,3 


5-1 5 


38,38 


5o,9 


5-19 


38,29 


.50,7 


5-24 


38,26 


5o,7 


4-1 3 


. 12.33,16,22 


68.59. 4,9 


4-6- 


12.33.36,90 


68.î3,45,i 


4-10 


36,91 


45,3 


4-1 1 


12.34.16,81 


-68.25.15,3 


5- 4 


16,94 


16,0 


4-10 


12.35. 6,80 


68.37.54,6 


4-18 


6,69 


53,6 


4-23 


6,67 


53,0 


4-2". 


12.35.38,71 


67.18. 2,4 


5- 8 


38,74 


• 2,9 


4-20 


12.37.32,99 


68.35.16,9 


5-4 


33,00 


17,5 


5-1 5 


32,99 


18,0 


5-19 


12.37.52,92 


68. 5o. 4,2 


4-18 


12.40.50,55 


67.24.45,4 


4-24 


50,45 


45,2 


4-10 


12.41.24,45 


68.15. 14,7 


4-i3 


ai, 41 


i3,G 


4-1 1 


12.43. r9, 23 


i58.34.26,8 


5-4 


19,37 


26,7 


5-1 5 


19,32 


27i9 


4-20 


12.43.24,73 


68.47.49,2 


4-25 


•^.4,70 


49,1 


4-18 


12.43.48,23 


69.27. 7,6 


4-19 ■ 


4«,3o 


8,0 


4-23 


12.44. 17, '3 


67.40.44,6 


4-24 


12.45.44,62 


68.20. 1,6 


4-25 


44,75 


2,6 


4-10 


12.48.22,36 


68.12.41,4 


4-i3 


22,27 


40, a 


5-4 


12.48.24,07 


68.Pa.57,3 


5-t9 


24, o3 


58,2 



POSITIOI^S MOYENNES POUR 1900,0. 



B. 





Dates, 


Ascensions 


Distances 


Éloiles. 


M.-J. 


droites. 


polaires. 






b m t 


/ 


•2465 A -h 21° 


.. 4-11 


12. 48. 5o, 02 


68.48.22,0 


2521 A-f-22*» 


. . ' 5-8 


12.49.42,62 


67.52.21,9 


2522 A -h 22° 


.. 4-19 


12.49.44,74 


67.20.55,7 


Vierge 


.. .4-1 


12.50.33,95 


86. 3.33,1 




4-18 


33,90 


32,5 


« 


4-20 


33,97 


32,2 




4-23 


33,88 


3i,8 




4-^4 


33,95 


32,0 




•4-25 


33,95 


32,1 


, 


4-27 . 


33,95 


32,2 




5-4 


33,96 


32,5 




5-1 5 


34,01 


32,3 




5-24 


33,95 


32,8 


2470 A -4- 21° 


5-19 


12.51.37,88 


68.26.31,7 


253i A 4- 22" 


.. 4- I 


12.53.46,39 


67.24.38,1 




4-i3 


46,42 


37,3 




4-19 


46,42 


37t9 


25i6 A-f-23".... 


.. 4-18 


12.53.52,58 


67.14.42,3 


2476 AH-ai° 


.. 5-4 


12.55.21,90 


68.44.10,3 


2525 A-f-24" 


4-^0 . 


12.56. 18, 4i 


6(). 5.3o,i 


2i77 A-H2i«.... 


4-îi5 


12.56.22,49 


68.21.26,2 




5-i5 


22, Si 


26,9 


2537 A -H 22» 


.. 4-1 


12.56.41,36 


68.ii.3o,7 


6 Vierge 


4-IO 


12.57.11,95 


78.30.12,1 




4-i3 


11,93 


ii.,6 




4-19 


11,94 


12,1 




4-27 


Tii,9' 


11,9 




5-19 


ii,9i 


12,7 


2480 A 4- 21° 


.. 4-18 


12.57.28,71 


68.52. 52.,4 




5-24 


28,91 


54,0 


2481 A -h 21° 


.. 4-2Î 


12.58.14,68 


68.41.43,1 


2483 A -4-21°.... • 


. . 4-23 


12.58.42,46 


68.55.13,4 


2532 A H- 23* 


.. 5-4 


12.59. 9,46 


67. 10. 16, c^ 


2540 A -h 22** 


.. 5-24 


12.59.13,28 


67.34. 8,3 


2486 A H- 21*.... 


.. 4-i3 


i3. 1.22,49 


68.44.15,7 




4-18 


22,46 


i5,3 


2537 A H- 23" 


.. 4-1 


i3. i.3o,6o 


67.11. 8,2 




4-19 


3o,6i 


7,9 


2542 A -h 23°..... 


., 6-ix 


13. 4.32,57 


67.14.22,3 


B Vierge 


4-19 


i3. 4.46,28 


95. 0,18,6 




4-25 


46,25 


18,3 




4-27 


46, 3o 


17,5 




5- 4 


46, 3o 


i8,7 




5-24 


46,35 


19,0 


2494 A -h 21'» 


.. 4-23 


i3. 4.56,74 


68.48.44,8 




5-19 


56,85 


46,0 


2553 A -4- 22° 


4-20 


i3. 6.46, i5 


• 67.54.15,2 


2495 A -h 21° 


.. 5-24 


i3. 7. 7,5o 


68.36.53,7 


2496 A -H 21° 


.. 4- I 


i3. 7.35,47 


68.37.29,3 




4-18 


35,41 


28,5 




4-19 


35,54 


29,2 


2560 A-hai*. ... 


. . 4-23 


i3. 8.18,48 


68.28. 2,1 



Étoiles. 

25oo A -4-21°. . 

2559 A -h 22". . 

2563 A-f-22*.. 
;i565 A H- 22°. . 

25o9 A -4- 21°.. 

25io A -h 21°.: 
2Si^ A -+- 21°. . 

25i3 A-f-2i°.. 

2570 A H- 22° . . 

2372 A -H î;^2*r. 
2574 A -4- 22°.. 
2525 A -h 21°.. 

a527 A -h 21°.. 

2580 A -4- 22°.. 

2581 A -4- 22".. 

2543 A -h 21°.. 

2544 A-f-21".. 

2545 A -+-21°.. 
2597 A-+- 22°;. 

î Vieirge 

25'47 A4-2i°.. 
2549 A 4- 21".. 
260 j A -h 22".. 

2607 A -4- 22".. 

2555 A -h 21". . 
2613 A 4- 22°.. 
2557 A«-4- 21°. . 
2559 A -4- "21".. 
2615 A H- 22".. 
2620 A-h 22". . 



Dates, 


Ascensions 


Distances 


M.-J. 


droites. 


polaires. 




h m i ' 


f » 


4-24 


i3. 8.18,32 


68.28. 2,3 


4-:»î 


18,57 


3,0 


4-27 


. i3. 9.25,40 


68.10. 3,4 


5-4 


25,39 


4,2 


5- 8 


i3.ïo.29,25 


67.33.53,3 


5-1 5 


13.11.27,24 


67.41.48,3 


5-19 


27,31 


48,4 


5-24 


27,41 


48,8 


4-1 3 


l3. 12. 12,52 


68.36.16,7 


4-18 


12,44 


16,7 


4-.9 


12,47 


17,8 


4- • 


i3.i3. 9,66 


68.28.24,8 


4-9.0 


i3. 13.44,46 


68.58. 2,4 


5-4 


44, 5i 


2,8 


4-i5 


i3. 13.55,42 


68.31.12,4 


4-^7 


55,36 


11,6 


5-2 { 


13.14.47,87 


67.15.10,3 


5-1 5 


1:^.15.43,65 


67.51.21,0 


5-1» 


43,68 


21,5 


4-8 


13.18.57,82 


67.53.23,3 


4-19 


57,84 


24,1 


4-20- 


f3.2I. 8,29 


68.34.51,0 


5-j5 


8,25 


52,4 


5^.9 


8,32 


52,1 


4-24 


ï3.2i.3o,i3 


^ 68.57.53,8 


4-27 


30,27 


53,0 


5-24 


30,28 


54,2 


4-23i 


113.22.17,73 


67.54.31,6 


5- 8 


17,81 


3i,9 


4-19 


i3.»f.2o,8o 


67.18. 1,7 


4-20 


13.26.21,45 


68.32.47,2 


4-27 


21, 5i 


47,5 


5-24 


21,-36 


48,0 


5-1 5 


13.27. 9,42 


68.31. 6,9 


5-19 


9,44 


7,t> 


5- 8 


i3. 27.38,30 


68.36.27,3 


4-24 


13.29. 8,69 


68. 5. 3,8 


5-24 


8,86 


4,5 


4-19 


13.29.35,82 


90. 5. 5,1 


4-25 


35,78 


4,3 


i^27 


13.29.54,42 


68.50.28,5 


4-23 


i3.3o.3o,64 


68.52.52,3 


5-1 5 


i3.3i.i3,i6 


6a. 5.5o,9 


5-19 


i3,o6 


5o,6 


5- 8 


i3. 31.41,34 


67.33.30,0 


5-24 


41,29 


29,5 


4- 1 


i3. 32. 38, 01 


69. 0. 2,3 


5-24 


13.34.17,55 


67.51.11,8 


4-24 


13.34.48,61 


68.35.49,5 


5-i5 


13.35. i5, 88 


68. 3i. 14,1 


4-23 


i3. 35.31, 83 


67.51.51,3 


5-18 


13.37. 38, 3o 


67.53.55,5 



B.ii 



ÉTOILES OBSERVÉES AU GRAND INSTRUMENT MERIDIEN. 



Étoiles. 



Dates, 
M.-J. 



•2564 A-f-21" 5- « 

2621 A 4- aï" 5-19 

5-24 

5-3o 

2563 A H- 21*» 5-26 

2625 A -4- 22" 4-^4 

2568 A -+-21"..... . 5-i5 

2570 Ah- 21" 5-18 

2626 A -h 22" 4-25 

5-24 

2633 A -+-22" 5-i5 

2635 A H- 22" 4-Ï9 

2618 A + 23*' 5-19 

2638 A -+-22** 5-3o 

258o A-f-21" 4- I 

4-25 
5- 4 

2639 A-f-22" 5-18 

2582 A 4- 21" 5- 8 

5-26 

2640 A-+- 22" 4-»9 

2584 A 4- 21" 5-i5 

2643 A -f-22" 5-19 

r, Bouvier 4-1 

^4 

2591 A -h 21" 4-25 

2 )92 A -4- 21" 5-8 

2649 A 4- 22" 5-4 

5-29 
5-3o 

2650 A4- 22" 4-19 

4-25 
5-26 

X Vierge 4-«9 

5- 4 
5-i5 
5-19 
5-29 
6-11 
6-22 

2659 A 4- 22" 5-4 

5-3o 

2603 A-^ 21" 5-29 

2613 A4-2i"(r').. 5- 4 

2613 A 4- 21" (2*).. 5-29 

2671 A 4- 22" 5-3o 

y. Vierge 5-29 

6-1 F 

6-22 

2662 A 4- 23" 5-4 

2677 A 4- 22" 5-3o 

2678 A 4- 22" 5-28 



Ascensions 
droites. 

b m s 

3.38. 3,58 
3.38.45,27 
45,28 
45,26 
3.38.53,88 
3.39.33,47 
3.39.34,64 
3.40. 6,16 
3.40.39,40 

39,47 
3.43.52,30 

3.41.19,43 

3.44.21,21 

3.45.37,22 

3.45.40,30 

40,27 

40, 3o 

3.45,48,53 

3.46.17,02 

16, 83 

3.46.35,35 

3.48. 0,64 

3.48.*i9,87 

3.4^.55,35 

55,32 

3.5o.ii,49 

3.51.59,28 

3.52.44,54 

44,47 

44,47 

3.53.57,77 

57,73 

57,68 

3. 56. 33, 40 

33,38 

33,39 

33,41 

33,40 

33,41 

33,44 

13.59.49,97 

49,99 

14. 0.22,5o 

14. 3.35,48 
14. 3.35,74 
14. 6.33,24 
14. 7.33,63 
33,61 
33,63 
14. 8. 0,10 
14.10. 2,80 
14.10. 2,99 



Distances 
polaires. 



69. I. 
67 28. 



68.24 
67.37 
68.35 
69 . I 
67.42 

67.43 
67.56 
67.13 
67.32 
68.13 



.67.57 
68.14 

67.59 
68.14 
67.22 
71. 6 

68.47 
68.51 
67.35 



67.48 



87.58. 



68. 7 

68.18 
68.19 
68.19 
67-47 
99. i8 



67- 9 
68. 7 
67.39 



55,1 
43,7 
44,0 
43,6 

4,6 
40, *i 
54,6 
3o,4 
40,8 
41,5 

1,8 
10,4 

5,3 
21,1 
40,0 
39,8 
39,3 
43,1 
38,2 
39,3 

43,9 
3o,3 

^2,3 

4,0 
3,3 
26,1 
21 ,6 
4,5 
4,6 
5,3 

57,1 
56,9 
5 

16,8 
17,6 

«7,9 
17,5 
17,8 

ï7,7 
18,0 
.56,2 
56,7 
.40,6 
.50,6 
.46,3 
.14,5 
.29,8 
3o,5 
3o,o 
.16,5 
.10,9 
.37,0 



Étoiles. 

2632 A 4-21". 
2533 A 4- 21". 
2635 A 4- 21". 
2638 A 4- 21". 
2683 A 4- 22". 

2685 A 4- 22". 

2688 A 4- 22". 

2643 A 4- 21". 
2693 A 4- 22". 
2693 A 4- 22". 



2696 A4- 22". 
2C97 A 4- 22". 



2649 A 4- 2 1 " 
2701 A4- 22° 
2-o5 A 4^ 22" 



2709 A 4- 22" ( 2" ) . 

2636 A 4- 21" 



2657 A 4 21". 
2659 A 4- 21". 

2715 A 4- 22" . 

2716 A 4- 22". 

2724 A 4- 22**. 



2731 A 4- 22°. 

î Bouvier 



2680 A 4- 21" 
2739 A 4- 22" 



2743 A 4- 22". 



Dates, 


Ascensions 


Distances 


W.-J. 


droites. 


polaires. 




h m 9 


/ « 


5- 4 


ï4.ii.32,5o 


68.17.32,7 


5-29 


14.11.54,4^ 


68.27. 8,9 


5-28 


14. 12. 3o, 52 


68.32.11,1 


5-16 


14.13-43,77 


68.14. 0,0 


5-3o 


14.13.54,06 


68. 3.54,6 


6-11 


54, oG 


55,2 


5- 4 


14.14.40,31 


67.26.27,7 


5-28 


14. 16.49, ï9 


68.11.12,8 


5-29 


*49,o7 


12,4 


5-4 


14.17.55,88 


69. i.i5,i 


5-2 i 


14.18.46,27 


67.16.2.3,7 


5-16 


14.19.40,80 


68. 5.32,9 


5-28 


40,74 


33,0 


6-1 1 


40., 77 


33,5 


6-16 


14.19.43,13 


67.50.28,3 


5-14 


1 4 . 20 » 


68.11.17,5 


5-3o 


11,96 


18,4 


6-18 


14.20.51,59 


68.56.34,5 


5-24 


14.21.36,10 


67.38 D 


5- I 


14.22. 2,56 


67.57.39,3 


5-28 


2,58 


39,0 


6-16 


14.23. 18, Jo 


68.10.22,9 


5-1 5 


14.2.3.28,02 


68.37.38,6 


5-29 


^28,07 


38,6 


5-16 


14.23.35,40 


68.54.22,0 


6-1 1 


35,27 


21,4 


5-24 


14. •a5. 55,37 


68.38. 2,2 


5-28 


55,43 


2,9 


5- f 


i4.V-59,7« 


67.17.58,9 


5-14 


i> 


58,7 


5-i5 


14.28.32,05 


67.39.52,7 


5-2 1 


32,10 


5i,9 


5-28 


14.33. 8,46 


68. 5.45,1 


6-11 


8,38 


45,7. 


6-16 


8,25 


45,6 


5- 4 


14.35.49.27 


67.35.43,7 


5-14 


14.36 » 


75.50.33,8 


5-1 5 


22,35 


33,9 


5-24 


22,42 


. 33,3 


5-28 


22,42 


33,8 


5-29 


^ 22,40 


33,5 


6-1 F 


22,43 


34.1 


6-16 


» 


33,5 


6-18 


22,42 


* 34,5 


6-20 


22,38 


33,9 


6-22 


» 


34,1 


6-23 


22,39 


34,1 


5- 1 


14.38.26,01 


69. 4.22,7 


5- 4 


14.38.59,64 


67.46.38,7 


5-28 


59,73 


40,0 


6-11 


59,67 


39,8 


5-29 


14.40.24,16 


. 67.45.55,6 



POSITIONS MOYENNES POUR 1900,0. 



Étoiles. 



Dates, 
M.-J. 



2682 A -h 21** 6-22 

109 Vierge 5-i4 

5-i5 
5-19 
5-24 
5-28 
6-16 
6-18 
6-20 
6-23 

2685 A 4- 21'» 6-u 

27 >o A -h 22" 6-22 

2690 A -h 21° î-29 

6-20 

'>737 A-+-23^..,.. 5-14 

5-24 

2G91 A-+- 21" 5-28 

6-11 

2781 Ah^24* 6-16 

6-18 
2734 A H- 22" 5-1 5 

2699 A -h 2V' 5-1 5 

5-29 
6-16 

2700 A -h 21** 5- 14 

5-19 
V761 A 4- 22" 5-28 

6-1 1 

6-20 
2704 iV-h2i** 5-i4 

6-18 

6-2'i 
270 J A H- 2 1 o 5-24 

6-23 

2767 A -4- 22" 5-19 

5-28 
6-20 

2769 A-+- 22° 5-14 

5-i5 

2770 A -H 22** 5-29 

2771 A H- 22*.. 6-18 

6- 22 

2773 A -f-22" 6-10 

6-II 

2775 A -h 22" 5-28 

6-23 

2716 A -+-21" 5-1 i 

2719 A -h 21"..:... 5-19 
2780 A -h 22" 5-29 

2782 A -h 22". ()-i6 

6-18 

6-20 

Observations de 



Asccnsious 
droites. 

h m t 
14.10.43,12 

14.41 » 

11,53 
11,59 
11,56 
II, 61 

» 

11,62 

11,56 

11,57 

14.41.40,81 

14.43.28,05 

14.43.48,7^1 

48,79 

14.43 >» 

54,90 
14.43.57,14 

57,09 
i4.44.ïîi,i5 

22,24 
14.45.44,33 
•14.50.18,07 

18,11 

18, oî 
1 4 . 5o » 

37,56 
14.51.29,83 

^9,76 

29,79 
14.52 » 

'9,93 

9,93 

14.52.23,75 

23,75 

14.55. 5,75 

5,75 

5,75 

14.55 » 

40,01 

14.55.49,33 

14.55.57,57 

57,52 

14.57. 2,76 

2,71 

14.57.26,81 

26,79 
14.58 » 
14.59.49,22 
i5. 0.19,15 
i5. 0.47,89 
47,93 
48,02 

Paris, 1904* 



Distances 
polaires. 

68.29.32 

87.41. 8 

8 

8 

8 

8 

8 

9 

9 

8 

68.41.23 

67.52.32 

68.i5.5o 

5o 

67.11. 3 

2 

69. 0.37 

37 
65. i5. 17 

«7 
67.41.18 
68.18.48 

47 

48 
68.26.59 

58 

67.23. .5 

4 

5 

68. 31.38 

39 
38 

69. 2.17 
16 

67.26.53 
53 
54 

68. 7.17 
17 

68. 7.43 

67.33.42 

41 

67.49. 4 

3 

67.35.12 

12 
68.49.48 
68.52.41 
67.11.36 
67.47.10 

II 

11 



Étoiles. 



Dates, 
M.-J. 



2772 A 4-23** 5-16 

5-28 

2785 A 4- 22** 5-14 

.6-11 
2788 A-f-22" 6-10 

2726 A -h 21" • 6-22 

6-28 

2727 A -h 21* 6-23 

2797 A -h 22" 6-22 

2799 A-f-22" 5-14 

6-10 

2801 A -h 22" 6-23 

6-28 

5i4o B.A.C 5-i5 

5-19 

5-24 

5-28 

5-29 

6-1 i 

6-16 

6-18 

6-20 

10-27 ï 

U-I3I 

11-151 

.11-18I 

11-21 1 

12- 81 

2739 A + 21° 6-22 

3 Serpent 5-i4 - 

6-10 
6-28 

2751 A -h 21" 6-22 

6-23 

2755 A -h 21" 5-16 

5-24 

2815 A -+-22" 6-10 

27J9 A -h 21" 5-i4 

2819 A -+-22" 6-16 

2820 A -h 22" 5-19 

6-23 

2821 A4- 22" 5-29 

(>-22 
6-28 

2761 A -H 21" 5-i5 

6-18 

2822 A-f-22" 5-24 

2824 A -H 22" 5-16 

2826 A-f- 22" ()-io 

2764 A H- 21" 6-23 

2767 A -h 21° 5-14 

2834 A -+-22" 5-24 



Ascensions 
droites. 

h m t 
l5.. 1 .25,09 

25,02 
l5. 2 » 

40, l3 
i5. 3.13,67 
i5. 3.23,44 

25, 3o 
i5. 3.41,01 
i5. 6.36,4i 
i5. 7 » 

9,58 
i5. 7.37,61 

37,63 
i5. 9 » 



18,4 



ID. 9 

f5. 10 



13.12 

i5.i3 

]5. i4 
i5.i6 
i5.i6. 
i5.i6 

i5.i6 

i5.i6 

15.17 
15.17, 
ij.17 
13.17 

l5.20 
1 5 . 2 I 



46,86 

» 

i3,o6 

i3,o4 

•46,79 

46,76 

.55,52 

55,44 
33,13 
» 
6,16 
,19,81 
19, 8ï 
,48,40 
48,45 
48,42 
.48,90 

48,97 
, I 2 , 26 
,29,53 
.33,73 
.56,25 



B.ii3 

Distances 
polaires. 

66.55.28,2 

28,2 

67.35.51,8 

52,1 

68. 7. 1,7 
68.12.13,7 

'3,9 
68.31.42,0 

67.23.25,4 

68. 5.48,7 

49,4 
67.18.33,6 
33,8 
2.22.57,4 
57,5 
57,1 
57,0 

57,9 
57,0 
57,1 
58,8 

56,7 
55,2 

55,9 
55,7 
54,8 
55,8 
54,4 

69. 3. 9,8 
84.41.22,5 

21,9 

21,9 
'68.38. 9,6 

10,0 
69. 3.42,2 

41,8 
67.42.48,6 
68.34.28,2 
67.32.10,9 

68. 8.5o,6 

5i,7 
67.43.47,0 

47,4 
47,3 

69. o. 1,8 

1,8 
67.15.17,1 
68. 9.37,0 
67.45.41,3 
68.42.51,3 
68.14.45,5 
67.35.25,5 



B.i5 



B.ii4 



ÉTOILES OBSERVÉES AU GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN. 





Dates, 


Ascensions 


Distances 


Étoiles. 


M.-J. 


droites. 


polaires. 






b m i 


/ 


«770 A^-ai^Ci"*).. 


6-20 


15.21.37,00 


68.11.22,2 


2770 A -+-21" (^•).. 


5-i5 


l5.2I » 


68.11 .22,2 




6-16 


37,65 


22,1 


2771 A-+-21" 


6-10 


15.21.42,1 5 


68.17. 6,4 




6-22 


42,10 


5,9 




6-23 


42,17 


6,1 


;;> Balance 


5-28 


i5. 22. 36,95 


106.22. 4,^' 


2772 A-+- 2^ 


G-28 


15.24.14,78 


• 68.47.14,5 


2773 A -h 21" 


5-16 


15.24. i5, 83 


68.28.36,0 




5-19 


i5,8o 


35,5 


2774 A -h 21" 


5-24 


15.24. 18, 2i 


69. 1.28,3 




6-18 


18,26 


3o,o 


2844 A -h 22" 


6-10 


15.24.48,68 


67.25.28,7 




6-16 


48,6-2 


28,0 




6-20 


48,78 


28,3 


2777 Ah- 21** 


5-28 


15.26.40,77 


68.20. 19,0 


2781 A H- 21" - 


5-19 


15.27.34,43 


68.43. 9,7 


2783 A H- 21" 


6-16 


I 5. 28.12,03 


68.36.45,3 




6-18 


12,12 


45,8 


2785 A-+-21" 


6-10 


15.29. 15^,73 


68.26.22,0 


2829 A 4-23" 


5-28 


15.29.47,89 


67. 7. '3,6 




G^i6 


47,83 


i3,o 




6-20 


47,99 


i3,3 


2888 A -h 24" 


6-22 


15.29.58,35 


65.41.46,5 




6-23 


58, 41 


46,9 




6-28 


58,23 


46,2 


2792 A -+-21" 


5-28 


15.33. i3, 02 


68.3o.i5,6 


2795 A -h 21° 


6-20 


15.34. i5, 76 


68.19.47,5 


2867 A-+- 22" 


6-18 


15.34.45,51 


68. 1.17,3 




6-28 


45,48 


i7»2 


2844 A 4- 23" 


6-16 


15.35.20,09 


66.45. 8,0 




6-22 


20,09 


8,1 


2798 A-f-2l0 


6-10 


i5. 35. 23, 02 


68.23.52,6 




G-23 


23,11 


52,9 


2800 A-f-2l" 


G- 6 


i5.35.33,o5 


68.30.26,4 


2802 A 4- 21" 


6-n 


15.35.59,49 


68.17.56,3 


2873 A-f-22" 


iy-'iù 


15.37. 6,69 


67.21.17,5 


2877 A-l-2-2" 


6-1 1 


15.38.47,44 


67.58.51,0 




6-23 


47,40 


5l,2 


a Serpent 


5-14 


15.39 » 


83.15.35,7 




5-19 


20,49 


34,1 




5-24 


20,49 


34,9 


• 


5-29 


20, 5i 


34,9 




6- 6 


20,49 


35,7 




6-10 


20, 5 1 


35,4 




6-16 


» 


35,1 




6-18 


20,53 


35,5 




6-28 


20,49 


35,1 




7- 7 


20, 5o 


35,0 


2878 A H- 22** 


6-20 


15.39.36,27 


67.20.38,7 


2959 A -+-25" 


6-22 


i5.4o.i5,3o 


65. 2.58,1 


2919 A H- 24" 


6>ii 


15.41.20,07 


65.35.34,4 



Dates, Ascensions 

Étoiles. M.-nJ. droites. 

h m t 
2919 A H- 24" 6-20 i5.4i 

6-23 
2818 A 4- 21" 6-18 15.42 

6-28 
2856A-H23" 6-6 i5.42 

6-10 

6-16 
2888 A -f- 22" (1'*).. 6-6 i5.46, 
2888 A 4- 22" (2*).. 5-24 i5.46 
2933 A 4- 24" ' 6- 6 15.49 

6-10 

6-16 
2856 A -h 21- (r^). 6-10 i5.53 
2856 A -4-21" ( 2'). . 6-6 15.53 

6-u 

6-16 
2906 A H- 22" ( 2' ) . . 5-24 1 5 . 54 

6-20 

6-23 

49 Balance 5-28 i5.54 

2859A-f-2i" 6-18 i5.55. 

6-22 

6-28 

2909 A -+- 22" 6-6 1 5 . 56 

2890 A-}- 23" (2').. 6-10 15.59 
2966 A -h 24" 6-11 15.59. 

6-16 
2895 A 4- 23" 6-18 16. I. 

6-20 
2873 A 4- 21'^ 6-10 16. 2, 

6-22 
X Hercule 6-6 16 . 3 , 

6-1 1 

6-23 

6-28 

7~ / 

7- 8 

2878 A 4- 21" 6-10 

2880 A 4- 21" 6-18 

2882 A 4- 21" 6-1 1 

6-26 

7- 8 

2885 A 4- 21" 6-23 

8 Ophiuchus 5-28 

6- 6 
G-io 
6-20 

7- 7 
7-8 

2888 A 4- 21" 6-28 16. 9. 

2942 A 4- 22* 6-22 16. 9, 

2946 A 4- 22" 6-11 16.10. 



16. 5 
iG. 6 
16. 7 



16. 8. 
16. 9 



20,06 

20,04 

1 ,02 

1 ,00 

22,00 

21,99 
21,88 

17,97 
18,66 
33,18 

33,17 
33, 1 5 
42,66 

46,47 
46,44 
46,32 

35,99 

3 6, 02 

35,95 

42,78 

9,54 

9,62 

9,56 

9,28 

15,57 

41,28 

41,21 

10,35 

10,43 

20,14 

20,09 

33,71 

33,68 

33,67 

33,69 

33,70 

33,68 

53,70 

23,91 

3,5o 

3,48 

3,49 

3l,l2 

6,26 

6,26 

6,24 

6,19 
6,29 
6,27 
9,70 
32,17 
34,86 



Distances 
polaires. 

65.35.35,4 

35,8 

68.18.54,6 

54,6 

66. 8.5o,3 

5o,3 

5o,o 

67. i3.2i ,2 

67.13.18,2 

65.45. 12,2 

'2,9 

12,0 

68.19.21,5 

68.i8.5o,6 

5o,5 

5o,3 

67 . 54 . 55 , 2 

56, o 

56, o 

106.14.19,0 

68. 3o. 6,9 

6,6 

6,6 

67.50.50,2 

66.57.45,5 

65.21.49,1 

48,9 
66.33.26,5 

25,9 
68.19.31,2 

3i,o 
72.41.12,7 

12,2 
12,3 

12,0 

12,2 

11,5 

68.20.17,7 

69. 0.20,8 

68.47.58,7 

59,0 

58,3 
68. 12.21,2 
93.26.12,7 

12,7 

«3,9 

l3,2 

i3,o 

i3,i 

68.33.35,« 

97.31.37,6 

67.22.58,8 



POSITIONS MOYENNES POUR 1900,0. 



B.iiS 



Étoiles. 

2Sg'X A -+-21". 
2893 À-+-2I". 

•1951 A -4- 22". 

2896 A-+-21". 
29^3 A-+-2i^ 
2902 A-f- 21". 

2901 A-+- 21*. 

2904 Ah- 21*. 
2907 A -+- 21**. 
2959 A -+-22°. 

2909 A -+- 21*. 

^999 A -H 2.1**. 
2937 A-+-23*. 
X Ophiuchus. . 



^ llcrcu!e 

•->943 A-+-'^3« 

2944 A -+-23- 

3 100 A H- 25" 

2943 A.-h2r 

3028 A -+-24* 

299I A -+-22" 

2954 A -h 21* 

29-55 A -h 2^ 

2957 A -+-21" 

^999 A -+- 22* 

3ooo A -f-22" 

29C3 A H- 21" 

2965 A H- 21" 

29C6 A -+- 21". . . . . 

Ç Hercule 

2975 A -h 23" 

3007 A-f-22'* 

•*97o Ah-2I"(i"). 

2973 A -h 21" 

3323 A -+-20" 

3oio A -4-22" 



Dates, 


Ascensions 


Distances 




Dates, 


Ascensions 


Dislances 


M.-J. 


droites. 


polaires. 


Étoiles. 


M.-J. 


droites. 


polaires. 




km» 


© / • 






h m 1 


/ g 


6-18 


16.10.47,44 


68.42.24,3 


2980 A -+- 21"; . . . 


/- / 


16.40.43,18 


68.55. 9,7 


6-26 


16.11.14,87 


68.18.20,5 


2994 A -+-23'* 


6-10 


16.42. 5,36 


66.i6.i5,8 


7-8 


14,91 


20,6 




7- 5 


5,32 


i5,9 


e-a8 


16.12.59,19 


67.33.40,3 




7- 8 


5,33 


14,8 


/— 7 


59,22 


39-,6 


2985 A H- 21" 


. G- 6 


16.42.29,74 


68.58. 7,7 


5-28 


16. i3. 8,3o 


68.49. 0,1 


2986 A -h 21".... 


6-20 


16.42.54,77 


68.16.42,8 


6-10 


16. 15.38,49 


66. 4.37,3 


3o25 A -!- 22" 


. 7-5 


16.46. 6,90 


67.14.31,5 


6-11 


16.15.43,96 . 


68.37.34,0 


3o68 A H- 24".... 


6-10 


16.47.27,75 


65. 9.36,9 


6-18 


16.15.45,22 


68.52.21,5 




7- 7 


27,72 


' 36,4 


6-26 


45,23 


21,8 


3o32 A H- 22*.... 


. . 6-6 


16.49. 3,29 


67. 9.27,2 


6-28 


16.17. 1,87 


* 68.23.40,2 


3o33 A -H 22".... 


.. 6-11 


16.49. 3,46 


67. 6.49," 


/~ ' 


16.17.22,69 


68. 6.32,6 


. 


6-20 


3,52 


49,5 


5-28 


16.17.33,44 


67.57. 7,6 


ïi999 A -h 21" 


.. 7-8 


16.49.28,21 


68.39.50,6 


7-8 


33.44 


8,1 




7-1 5 


a8,i9 


49,7 


G-ii 


16.18. 1,83 


68.19.55,7 


3o34 A-+-22».... 


7-5 


16.49.52,48 


67.26.38,0 


6-10 


16.19.12,17 


65. 7.11,8 


3o8o A -+- 24". . . . 


. . 6-28 


16. 50.28, 63 


65.18.37,3 


6-18 


12,17 


11,5 


3002 A -h 21* 


.. 7-»9 


16.56.36,69 


68.52.49,5 


6-28 • 


16.23.17,18 


66.51.25,8 




7-22 


36,65 


5o,4 


7- 7 


17,18 


25,5 


3oo4 A -h 21** 


.. 7-7 


i6.5o.48,5o 


68.28.23,9 


5-29 


16.25.52,16 


87.47 49-8 


3091 A -h 24"... 


.. 7-8 


16.52.17,18 


65.33.35,9 


6- 6 


52,16 


5o,3 


X Oplnuclnis 


5-29 


16.52. 56,o4 


80.28.10,5 


6-1 1 


52,17 


49,5 




G- 10 


• 56,11 


9,9 


6-20 


52,18 


49,9 




6-11 


56,o4 


10,3 


6-22 


52, 12 


49,« 




6-18 


56,07 


10,2 


6-23 


52,18 


5o,3 




6-20 


56,09 


10,5 


7- 8 


52,14 


49,8 




6-22 


56, 06 


10,3 


7-22 


16.25.55,95 


68.17.32,9 




G-23 


56, 06 


10,8 


/" / 


16.27. 6,o3 


66.29 4-^,9 




7-22 


56, 14 


11,1 


6-28 


16.27.39,91 


66.34.14,8 




8-19 


56, 10 


11,4 


6-20 


16.29.40,79 


65. 1.40,1 


3o37 A -h 22".... 


.. 7-5 


16.53.26,44 


68. 3. 4,4 


7-5 


40,79 


40,6 




7-19 


26,42 


5,5 


5-29 


16. 3o. 2,5o 


68.31.37,2 


3017 A-f-2l" 


. . 6-28 


16.54.24,35 


68.3o.5i,3 


6- 6 


2,57 


37,1 


3o4i A-+-'22" 


•• 7-7 


16.55.44,35 


67.57.52,3 


6-10 


16. 3o. 40,06 


65.io.3i,6 




7- 8 


44,40 


52, i 


/" 7 


iG.32.io,i8 


68. 0.17,3 


e Herculo 


.. 7-i5 


16.56.27,75 


58.55.35,0 


7-8 


10,27 


18,3 




7-22 


27,76 


35,4 


5-29 


i6.3i.i5,i2 


68.15. 41, 3 


3oi7 A -1- 22". . . . 


.. 6-18 


16.57.13,81 


67. 7. 2,2 


6-1 1 


j5,20 


41,2 


3o5o A H- 22".... 


6-20 


16.57.38.72 


67.28.52,8 


6- 6 


16.34.44,41 


68. 6.49,2 


3o5i A -h 22" • 


.. 7-5 


f6. 58. 17,59 


68. 0.41, G 


7-5 


16.34.53,56 


68.40.10,8 


3o55 A 4- 22". . . . 


6-10 


16. 58.54,13 


67.55.23,6 


C-20 


16.35. i,4i 


67.34.56,1 




G-22 


54,02 


24,5 


7-22 


16.35. 5,61 


07.47.41,8 


3o54 A -h 22" 


. 7- 8 


16.58.54,84 


67.^3. 36,2 


/ ~ / 


I 6 . 36 . 1 2 , 3o 


G8.41 .20,0 


3o35 A-^2I^... 


. . 7-22 


16.59.41,8) 


68.58.45,4 


G- 10 


16.37.19,28 


68.55.37,8 


3062 A -+- 22". . . . 


.. 7-7 


16.59.56,46 


67.37.17,5 


7- 8 


iG. 37.25,69 


G8. 47.13, 5 


3o37 A -h 21" 


.. 7-15 


17. 0. 4,73 


68. 9-45,1 


7-19 


16.37.31,01 


58.12.58,0 




7-19 


4,68 


46,2 


6-28 


16.37.40,67 


66.52.41,1 


3o46 A H- 21".... 


.. G-23 


17. 1.10,32 


68.32.33,1 


6- 6 


16.37.49,13 


67. 57. '7, 4 


3196 A -h 2 V 


.. 6-18 


17. 1.28,80 


64.56.25,7 


7- 5 


16.38. 8,40 


68.12.58,8 


3o48 A-f- 21»...; 


.. 7-8 


17. 2. 3,09 


68. 9.29,8 


(>-20 


16. 38. 28,64 


68. 9.17,2 


3073 A -+-22" 


6-20 


17. 2. 4,18 


67.46.49,6 


6-11 


16.39.10,42 


69. 5.44,0 




7-5 


4,16 


49,9 


7-22 


16.39.45,84 


67.25.45,2 


3077 A -h 22" 


. . 7-22 


17. 2.47,33 


67.46.56,2 



B.ii6 



ETOILES OBSERVEES AU GRAND INSTRUMENT MERIDIEN. 



Étoiles. 



Dates, 
M.-J. 



3o8o A -H 22" 6-21 

3o82 A4- 22" 7- 7 

3o53 A-f-2r 7-i5 

7-19 
Tj Ophiuchus 7-1 1 

8-19 

3o85 A-f-22" ^6-18 

3092 A -H 22" 6-23 

7-8 

3i35 A -+-24" 7- 5 

3o59 A H- 21" 6-20 

7-i5 

7-22 
3o63 X-h2r(i'^)., 6-10 

7-19 
3 100 A -f- 22" 6-22 

3066 A-f.2£" 7- 7 

3067 A-+- 21' 7- 8 

3070 A -h 2 1" 7-1 1 

7-22 

3io4 A -h 22" 6-18 

7-i5 

3071 A -+- 21" 7-5 

3io5A-h22" 6-28 

a Hercule 7-19 

8-19 
3076 A-h2r 6-20 

6-23 

5 Hercule 7-3 1 

ir Hercule 7-22 

7-28 
3082 A -+- 21" 7-7 

7- 8 

3lI0 A -4-22" . . 6-18 

3o88 A-i-2r 6-28 

7- 5 

3 123 A -4- 22* 7-8 

t\' Hercule 7-11 

7-i5 
7-»9 
7-28 
7-3 1 

3109 A -h 21" 7-5 

7- 7 

7-22 

3ï.7i A H- 24" 6-22 

3i3o A-f-22" 6-23 

3i33 A-^22" 7-i5 

7-28 
.3i36 A -+-22" 7-19 

7-3 1 
3i38 A-f-22'> 6-23 



'7 

»7 
'7 
«7 
17 



Ascensions 
droites. 

h m I 
17. 3.17,63 

17. 3.39,44 
17. 3.54,33 

54,33 
17, 4.38,53 

38,53 
17. 5. 8,32 
17. 5.55,5i 

55 , 52 
17. 6.13,29 
17. 6.i4,ô3 

13,96 

i4,o3 
7-49,46 

49»4o 
8.i2,o3 
8. 17,22 
8.19,70 
9.23,25 
23, 3o 
17. 9.26,26 
26,37 
17. 9.35,45 
17. 9.50, 6c 
17.10. 5,26 

5,»7 
17. 10.53,55 

53,58 
17.10.55,35* 
17.11.33,78 

33,78 
17.12. |i ,22 

41,27 

17.12.41,99 

17.14.20,53 

20 , 62 

I7.i5.4î>,83 

17.16.54,94 

55,06 

55,00 

55,02 

54,94 
17.18. 16,02 

16,00 

i5,93 
17.18.26,79 
17.18.42,17 
17.19.34,80 

34,85 
17.21. 7,29 

7,49 
17.21.39,08 



Dislances 
polaires. 

67.47.57,5 
67.56.55,4 
68.53.14,0 

i3,4 
I05.36. 4,3 

4,4 

67.23.56,2 

'67.28.15,1 

i5,o 

65.45.32,7 

68.39.38,5 

38,2 

39)2 

68.39. ^4 

3,0 

67.32.53,0 

68.40.29,6 

68.43.31,6 

68.27. 6,2 

6,8 

67.53. 9,5 

10,6 

69. 2.18,4 

67.18.49,9 
75.29.45,8 

44,7 
68.19.17,5 

18,4 
65. 2.34,7 
53. 4.41,9 

42,1 
68.12.32,5 

32,5 
67.55.41,0 
68.29.49,2 

49,4 
67. 3.38,5 

57.24.12,4 

14,0 

i3,4 

i3,7 

i3,8 

68.57.32,9 

33,1 

33,7 

65.49. 6,5 

67.43.16,4 

67.59.19,3 

«9,7 
67.28.13,1 

14,0 
67.24.30,7 



Étoiles. 



22". 

■ 22". 

■ 21" 



3i34 A -1-21" 
3 1 5o Ah- 22" 

3i58 A -1-22" 



Dates, 
M.-J. 

7- 5' 
6-18 
7-15 



Ascensions 
droites. 



3i4i A 

3t45 A- 

3124 A- 

3i20 A-f-23" ' 7- 7 

7-Ï9 
7-28 
6-23 
7-22 
7-3i 

7-1 1 
7-28 
6-18 
6-22 
6-20 
7-i5 



3 159 A ■ 
3i59 A- 
3i43 A- 



■22* (!'■•) 

•22" (2*) 

21". .. . 



3i46 A-H2I". 
32o5 A-f- 24". 
3i5o A -+-21". 
3x65 A -+-22". 



3i53 A-+-21".... 
a Ophiuchus 



3213 A 
3i57 A 



3i58 A- 
3i63 A- 
3167 A- 

3170 A- 

3175 A- 



24" 

21*' (I-;. 



■21". 
•21". 
■21". 

■21". 

•21*. 



3176 A + 22". 
3i86 A -h 22". 
3i88 A -h 21". 



3189 A.-+-21" 



7-19 
6-28 



6-23 
7-22 
7-3 1 
6-18 
7-1 5 

7-19 
6-22 

7-II 
7-22 
7-28 
6-28 
6-23 
6-1 1 
7-3 1 
7-i5 

7-19 
7-22 
7-28 
8- 2 
7-3 1 
7-i5 

7-»9 
7-22 
7-^28 
8- 2 

P Ophiuchus 6-18 

6-20 
6-22 
6-23 
6-28 
7- 7 
7- 8 
7-1 1 

3198 A H- 21" 6-11 



7.22.22 

7.22.47 
7.22.J2 
7 . 23 . I 
7.24.16 

16 
7.24.59 

59 

59 
7.26.15 

i5 
7.26.24 
7 . 26 . 28 
7 . 26 . 5o 

5o 
7.27.55 
7.28.25 
7.28.38 
7.29.18 

18 
7.29.40 
7.30.17 

17 

17 
7.3i.3i 
7.31.43 

43 

43 
7.31.46 
7.32.56 
7.33. 10 

10 
7.33.50 

5o 
7.34.34 

34 
7.34.35 

7.36.47 
7.37.32 

32 
32 

7.37.39 

39 
7.38.31 

32 

3i 
3i 
3i 
3i 
3i 

32 

17-39. 2 



06 

69 
34 



29 
35 
60 
54 
61 

29 
33 

52 

68 
o3 
06 
90 
24 
84 
57 
48 

25 
52 

69 

63 
20 

14 
28 
24 

32 

83 
12 

25 

18 

20 
88 
8( 
73 
29 
78 
79 
75 
22 
22 

92 
00 

96 
95 
98 
89 
9ï 
00 
00 



67.47. 



67. 3. 



Distances 
polaires. 

O f „ 

67.29.33,4 
67.18.50,7 
68.11.48 
66.30.49 
68.14. 8 

9 
i 
5 
5 
I 
I 
67.29.46 
67.30.53 
68.54. 5 
6 
68 . 39 . 5o 
65.39.39 

68. 2.45 
67.42.44 

43 

68.21 .57 

77.22. o 

2 

2 

. 65.37.52 

68.56.2 i 

23 
23 

68.5i.i8 

68.5ft.28 

68.46.41 

42 

69. i.io 

10 
68.42.34 

34 
67.30.25 
67.43. 8 
68.26 

45 

45 
68.49.18 

18 
85.23.26 

26 

27 

27 

27 
27 
27 
27 
68.19.40 



POSITIONS MOYENNES POUR 1900,0. 



B.ii' 





Dates, 


Ascensions 


Distances 


Étoiles. 


M.-J. 


droites. 


polaires. 






b m » * 


/ • 


3199 A -4- 2a" 


.7-31 


17.39.27,15 


67.20.34,7 


Z'io5 A-f- 22° 


7-22 


i7.4i.i5,î4 


67.38. 0,9 


3208 A-f- 21° 


6-23 


17.41.41,06 


68. 4.21,8 




7-19 


41,06 


21,8 




7-28 


40,91 


22,7 


3209 A-i- 21° 


7-28 


17.41.42,03 


68. 4.42,6 


3212 A-f-21" 


6-20 


17.42.15,54 


68.16. 3,0 


32i3 A -1-21» 


6-18 


17.42.26,63 


68.27. 3,3 


3211 A -f-22" 


6-22 


17.43. 7.38 


67.17. 3,5 


325i A -4- 23" 


6-28 


17.44,30,49 


64.55.51,0 


3221 A A- 22" 


7'^S 


17.45.45,87 


67.46.52,0 


3227 A H- 22" 


7-11 


17.46.35,66 


67.39.20,9 


. 


7-31 


35,82 


21,2 


3245 A -h 210 


8-2 


17.49.15,28 


68.39.19,2 


3249 A-h2I« 


7-28 


17.50.49,98 


68.22.18,3 


3237 A -H 22" 


7-1 1 


17.51.38,72 


67.31.14,5 




7-15 


38,88 


14,3 




7-Ï9 


38,77 


i4,4 


V Ophiuchus 


7-3 1 


17.53.31,36 


99.45.41,2 




8- 2 


3i,3o 


40,6 




9-Î7 


31,29 


41,0 


3-;i59 A 4- 21" 


7-28 


17.53.49,93 


68.40. 1,0 


32ÎO A-f- 22". . . . . . 


7-19 


17.55.26,99 


67.55.24,4 


3G37 A-f- 20" 


7-28 


17.56.56,57 


69. 3.35,2 


33oj A -h 24** 


8-11 


17.57. 4,14 


65. 6. 5,3 


32)6 A -h 22" 


8-12 


17.57.14,1a 


67.13.29,0 


3280 A-h 22» (!")•• 


7-15 


17.57.15,56 


68.24.15,7 




7-3 1 • 


15,42 


i5,3 




8- 2 


i5,36 


i5,3 


3280 A -4- 21" (2*).. 


7-i5 


17.57.15,84 


68.2<.i3,7 




7-3 1 


15.88 


14,1 




8- 2 


i5,83 


i3,i 


/;* Ophiuchus 


9-17 


18. . 24 , 1 


87.28.37,5 


3323 A-f- 24" 


8-11 


18. 1.37,80 


65.14.11,2 


32C2 A -+-23" 


8-12 


18. 2. 0,55 


66. 0.32,2 


8 Petite Ourse 


1- 51 


18. 4 


3.23.10,7 




Ï-9I 


» 


10,5 




1-161 


}> 


9,8 




1-17I 


D 


11,3 




1-19I 


32,6 


10,4 




6-22 


» 


«2,9 




6-23 


» 


13,3 




6-28 


» 


i3,5 




7- 7 


» 


12,4 




7- 8 


» 


12,6 




7-«5 


» 


12,3 




7-t9 


» 


12,7 




7-28 


» 


11,0 




7-31 


n 


12,4 




8- 2 


» 


12,0 


3347 A-f- 24" 


8-11 


18. 5.i4,3o' 


65.33. 3,2 


335i A-f- 24" 


8-12 


18. 5.47,97 


65. 5i. 2,0 



Étoiles. 

3358 A-f- 24". 
33o3 A-f- 22". 

3347 A -4- 21". 
3703 A -1-20**. 
336i A-f- 21". 

3319 A-f- 22". 

3321 A4-22^ 

3715 A-f- 20". 

3369 A-f-2l^ 
3371 A-f- 21". 
3378 A-f- 21". 
3729 A -H 20". 

3388 A-f- 21". 
7] Serpent 

3337 A-f- 22». 

3.ioo A-f- 21". 
3760 A-f- 20". 

3411 A -h 21". 
3419 A -h 21". 

3357 A -h 22". 

3425 A-f- 21". 

3358 A -1-22". 

3426 A-f- 21". 

3427 A-f- 21". 
3368 A-f- 22". 
3341 A-f- 23". 
38i4 A -4- 20". 

3456 A -4- 21". 

3457 A-f- 21". 
3385 A H- 22". 
3459 A -h 21". 



Dates, 


Ascensions 


Distances 


M.-J. 


droites. 


polaires. 




h m • 


r 


7-28 


18. 8.25,53 


65.34.25,8 


7-3 1 


18. 8.40,81 


67.12. 0,9 


8- 2 


40,78 


ï,i 


7-19 


18. 9. 2,28 


68. 8.52,5 


8-12 


18. 9-io,77 


69. 3.40,7 


7-15 


18.10.47,39 


68. 8.32,7 


8-16 


47,43 


33,6 


7- 8 


18.11.25,61 


67.58.52,1 


7-3i 


18.11.36,90 


67.21.16,2 


8- 2 


36, 80 


16,1 


7-»9 


18.11 » 


68.59.40,1 


7-28 


53,01 


40,5 


8-18 


18.12.27,86 


68.39.52,4 


8-12 


i8.i2.5i,i5 


68. 7.39,8 


8- 2 


18.13.43,90 


68. 2.3i,8 


7-i5 


18. 14. 36, 5o 


69. 4.54,2 


7-28 


36,69 


54,2 


7-3i 


36,54 


54,1 


7-19 


18.16. 2,03 


68.58.12,7 


6-28 


18.16. 8,11 


92.55.29,6 


7- 7 


8,11 


29,7 


7-8 


8,10 


3o,3 


7-n 


8,i3 


3o,4 


8- 2 


8,14 


3o,6 


8-11 


8,i3 


3o,7 


8-12 


8,16 


3o,6 


8-18 


8,11 


3o,4 


9-»7 


8,10 


3o,8 


7-3i 


18.16.27,29 


67.14.50,3 


7-28 


18.17.33,64 


68.32.23,8 


7-1 5 


1^8.18.40,18 


69. 5.12,6 


8- a 


40,11 


12,8 


7-3i 


18.19.26,30 


68.16.33,5 


7-8 


18.20.39,04 


68.51.26,0 


7- 7 


18.21.12,81 


67. 7.29,3 


8-11 


12,8^ 


3o,i 


7-28 


18.21.15,70 


68. 1.23,4 


8- 2 


i5,6o 


23,9 


7-i5 


18.21. 16, i3 


67.20.59,2 


7-19 


16, 15 


59,1 


8-18 


18.21.34,24 


67.59. 0,2 


8-12 


18. 21. 41, 9» 


68.27. 9,1 


7-3i 


18.. 23.13,82 


67.22.20,2 


8- 2 


18.23.44,77 


66. 3.16,8 


7-8 


18.25.36,19 


69. I. 0,5 


7-'9 


18.25.37,53 


68. 3.19,9 


7-28 


37,79 


20,3 


8-11 


18.25. 43, 61 


68.32.39,5 


8-12 


43,57 


39,7 


7- .7 


18.25.44,00 


67 17.18,4 


8-18 


43,95 


19,4 


7-1 ï 


18.26. 2,01 


68.12. 4,5 



B. 1 18 



ÉTOILES OBSERVÉES AU GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN. 





Dates» 


Ascensions 


Distances 


Étoiles. 


M.-J. 


droites. 


polaires. 






k m » 


• / « 


3Î% A-h2i\... 


.. 7-i5 


18.26. 2,06 


68.12. 4,8 




7-3i 


2,10 


4,9 


•5837 A-^9.o\... 


.. 8-2 


18.29. 2,3o 


69. 5.52,1 


3475 A-+-9.I".... 


.. 8-12 


18.29.12,39 


68. 3.56,o 


3477 A -1-21»... . 


.. 7-8 


18.29.39,56 


68.14.57,8 


M^g A -h 21".... 


•• 7-7 


18.29.47,60 


68.52.51,3 




8-18 


47,62 


52,0 


3481 A -h !*!".... 


.. 8^1 r 


18. 3o. 15,78 


68.54. 2,6 


3483 A-+-ai".... 


. 7-^.8 


18. 3o. 31,57 


68.35.35,4 




7-3 1 


3i,58 


34,3 


3494 A -+-21" 


... 7-19 


18.32.23,19 


67.58.32,4 




8- 2 


23,20 


32,5 


3495 A-4-2r\... 


.. 8-12 


18.32.32,21 


68.45. 0,5 


33oo A -h 21" 


. 7-3 1 


18.33.21,28 


68.34. 9.7 


Véga 


. 7-28 


18.33.33, i3 


5i.i8 34,4 


3429 A -4-2>." 


. 8-18 


18.33.35,10 


67.48.14,6 


3432 A-l-22* 


7- 7 


18.33.44,16 


67.42.15,6 


3434 A -+-22".... 


.. 7-8 


18.34. 3,85 


67.32.58,7 


3437 A -h 22" 


8- a 


18.34.41,51 


67.43.15,1 


35o6 A-+-21" 


.. 8-11 


18.34.43,29 


68.50. 23,9 


3448 A H- 22" 


. 7-3 1 


18.37.26,57 


67.30.60,8 


3449 A^-22^... 


7" 7 


18.37.37,31 


67. 5.25,3 


3906 A -h 20" 


. 7-8 


18.38.36,24 


69. 6.12,9 




8-12 


36,27 


*"iî9 


3907 A + 20" 


.. 8-18 


18.38.44,94 


69. 4.49,9 


3457 A-f.22".... 


• 7-19 


18.38.48,85 


67.15.27,8 


353i A + 21".... 


. 7-a8 


18. 38. 5o, 60 


68.32.28,9 




8-19 


5o,65 


29,0 


3461 A-+-i2".... 


. 8-1 1 


18.39. 9,98 


67.15.51,6 


3462 A-f-22".... 


.. 8-2 


18.39.13,17 


67.30.10,8 


3472 A -h 22" 


•• 7-isr 


18.40.43,57 


67.32.27,5 




7-28 


43,73 


28,3 




8-25 


43,77 


28,5 


355o A -h 21" 


• 7-8 


18.41.21,04 


G8. 7.i3,i 


3477 A -1-22".... 


• 7- 7 


18.41.44,27 


67. 6.30,7 


3534 A -h 24*. . . . 


. 8-1 1 


18.42.53,32 


65.41.43,4 


3536 A H- 24".... 


. 8-i8 


18.42.54,21 


65. 3.29,8 


3537 A -+-24" 


. 8- 2 


18.43. 2,19 


65.43.25,5 


3563 A -h 21".... 


. 7-8 


18.45. 4,5o 


68.47.53,5 




8-19 


4,52 


54,1 




8-25 


4,ôi 


5i,8 


3J94 A -+-22".... 


'• 7-»9 


18.45.22,53 


67. 9.37,8 


?» Lyre 


. 7-^8 


18.46.23,27 


56.45.12,8 




7-3 i 


23, 3i . 


12,5 




8- 2 


23,23 


12,4 


3571 A -H 21" 


. 7- 7 


18.46.28,43 


68.14.56,4 


3959 A -h 20" 


. 8-1 1 


18.46.34,07 


68.59.18,0 


3485 A -+-23" 


. 8-18 


18.47.23,51 


66.42.30,2 


3582 A -4- 21" 


.. 7-11 


18.48. 0,09 


68.41.43,6 


3976 A -+-20" 


. 8-ia 


18.48. 3,06 


68.57. 1,7 


3587 A -4- 21».... 


. 7-^9 


18.48.39,15 


68.39.54,7 




8- 2 


39,10 


55,7 



Étoiles. 

3524 A -h 22". 
3526 A-f- 22". 

3529 A -+- 22". 

3534 A -h 22". 
36i2 A -h 21". 

3535 A-h29^ 
3626 A-+-21". 
3598 A -h 24". 

Y Lyre 

363o'A-+-2i". 
363 1 A -h 21". 
3522 A-f- 23". 
3634 A-f- 21". 
356i A -h 22». 
3648 A -^21". 
3619 A -h 24". 
ï Aigle 

X Aigle 

3590 A -h 22". 
3643 A H- 24". 
3672 A -I- 21". 

3674 A-f- 21". 
36o4 A -h 21". 

36i3 A -+-22". 
3683 A^-2i". 
3686 A-^9A\ 
3688 A -h 21". 
3691 A -h 21". 

3694 A H- 21». 

3695 A -1-21". 

4088 A -1-20". 
3638 A -h 22". 
3701 A -h 24". 
(Il Aii^le 



Dates, 


Ascensions 


Distances 


AL^. 


droites. 


polairi'S. 




h 


m I 


« / • 


7-3 1 


18. 


5o. 31,75 


67.28.54,3 


8-11 


18. 


5i. 7,16 


67. 12.22,5 


8-19 




7,.6 


22,6 


8- 2 


18.51.34,99 


67.26.53,5 


8-18 


18. 


52.15,59 


67.38. 2,6 


8-12 


18. 


52.19,18 


68.1g. 10,9 


8-2 5 




•9i'o 


««w 


7-19 


i8.52.49,r>5 


67.19.23,3 


8- 2 


18. 


54. 8,56 


68. 3.27,3 


8-11 


18.55. 8,82 


64.58.37,7 


8-19 




8,83 


:f7,6 


7-3 i 


18. 


55.12,23 


57.26.52,0 


9- 4 


18. 


55.26,70 


68.28.31,8 


8-12 


18. 


55.56,47 


68.42.27,9 


8-18 


18.56. 0,94 


66.29.38,7 


7-8 


18. 


57. 1,11 


68.37.41,1 


8- 2 


18. 


57.34,61 


67.52.46,4 


7-3 1. 


18. 


59.24,96 


68.52.46,4 


8-19 


18. 


59.28,58 


64.56.12,2 


8- 2 


19. 


0.48,81 


76.17. 7,1 


8-1 1 




48,87 


6,8 


8-18 




48,88 


7,5 


8-a5 




48,85 


8,0 


9-4 




48,78 


7,0 


9- 5 




48,82 


7.0 


6-28 


19. 


o.56,5o 


95. 1.56,7 


7- 7 




56, 5o 


57,3 


7-8 




56,53 


57,0 


8-12 




56,53 


56,7 


7-3 1 


«9- 


2.20,00 


67.15.45,2 


8-19 


•9. 


3. 9,35 


65. 37.50, S 


8- 2 


'9- 


3.46,61 


68.27.39,7 


8-25 




46,65 


40,0 


9-4 


'9. 


3 . 52 , 20 


68.22.39,7 


7-3 1 


«9- 


5. 6,11 


67.10.18,9 


8-12 




5,95 


i9w 


8-11 


19. 


6.17,21 


67.26.12,7 


8- 2 


19. 


6.29,91 


68.53.29,8 


8-25 


•9. 


7- 4,9» 


68.54.17,5 


8-19 


«9- 


7.41,69 


68. 2.38,7 


8-18 


19. 


8.25,93 


68. 2. 5,3 


9-4 


«9- 


8.41,69 


68.39.58,3 


8-12 


»9- 


8.51,59 


68.15.43,0 


8-19 


»9- 


10. 58, 81 


68.56.34,4 


8-25 


»9. 


11.27,56 


67.13.57,7 


6-28 


»9- 


12.42,64 


65.26.56,2 


8-11 


19 


i3. 7,35 


78.35. 5,6 


8-12 




7,41 


5,8 


8-18 




7,39 


6,1 


8-27 




7,34 


5,5 


9- 4 




7,33 


6,1 


9- 7 




7,42 


6,7 



POSITIONS MOYENNES POUR 1900,0. 



B.119 



Étoiles. 

3648 A 4-22^ 

366o A 4- 22" 

3737 A H- 21° 

3746 A-h2I«(-2*). 
3G77 A-f-22* 

S Aigle 

3826 A-f-25" 

3696 A -H 22" 

X Petite Ourse . . . . 

3705 A -+-22'» 

3794 A H- 21" 

3708 A H- 22" 

3795 A -1-21° 

3718 A-f-22" 

4170 A-+- 20" 

p» Cygne./ 

38io A -H 21" 

3727 A H- 22" 

38i6 A-+-21'' 

3822 A-+-21" 

X Aigle 

370C A -4- 23" 

3798 A -h 21" 

38oi A H- 240 

3854 A + 21" 

3761 Ah- 22" 

3862 A 4- 21" 

3863 A-f-21" 

3864 A -h 21" 

3868 A -H 21" 

3734 A H- 23" 

3767 A -h 22" 



Dates, 


Ascensions 


Distances 


M.-J. 


droites. 


polaires. 




b m t 


/ • 


8-16 


19.13.29,81 


67. 9.17,0 


8.9 


19.15.16,62 


67.36.49.4 


8-25 


16,67 


49,3 


6-28 


19.16.15,35 


68.32.45,9 


8-1 1 


19.17.14,89 


68.23.54,1 


8-18 


19. »8. 4,34 


67.13.34,6 


7-15 


19.20.27,37 


87. 5. 4.6 


8-16 


^7,44 


5,0 


8-19 


27,4'?. 


4,9 


8-25 


27,40 


5,0 


8-27 


27,39 


4,7 


9-4 


27,42 


6,0 


9-5 


27^48 


5,3 


9- 7 


27,41 


5,1 


8-1 1 


I9.2i.3i,3i 


64.54.24,2 


8-18 


19.22. 6,81 


67.50.43,5 


1-26 1 


19.22.30,3 


I. 0.44,1 


i~29l 


29,3 


43,4 


8-12 


3i,5 


45,0 


8-19 


19.24.12,26 


67.29.14,7 


9- 7 


12,39 


M, 9 


8-25 


19.24.23,07 


68.13.27,6 


9- 4 


19.24.30,89 


67.38.43,4 


9-5 


19.24.37,26 


68.34.53,8 


8-16, 


19.26. 8,5o 


67.42.3r,4 


8-18 


19.26.32,42 


69. 0.57,2 


7-1 5 


19.26.41,22 


62.15. 1,7 


8-19 


19.27.35,99 


68.53.52,3 


9- 7 


19.28. 9, 23 


67.39.18,1 


9-4 


19.28.22,68 


68.36.42,6 


9-5 


22,70 


42,8 


8-25 


19-29. 7,5i 


68.22. 12,7 


7-'9 


19.31.30,71 


97.14.59,9 


8-i6 


3o,7i 


59,8 


8-21 


3o,74 


59,9 


8-27 


3o,77 


60,6 


9- 5 


3o,77 


59,9 


9- 7 


30,76 


59,' 


9-18 


30,69 


60,2 


8-i3 


19.31.42,73 


66.21.55,1 


8-25 


19.31.53,75 


65.29.33,9 


9-4 


19.32.12,77 


65. 9.3i,6 


8-18 


19.33.36,74 


68.52. 0,1 


9-5 


19.34. 5,48 


67.22.53,4 


8-27 


19.35. 8,45 


67.58.23,-5 


«-25 


19.35.10,66 


68.53.10,3 


a-2i 


19.35.27,53 


68.12. 8,2 


8-. 9 


19.36.12,71 


68.39.19,9 


9-4 


19.36.33,23 


66. 3o. 4,6 


7-29 


19.36.57,15 


67.46.50,7 


8-16 


57, «9 


49,8 


9- 7 


37,12 


5o,7 



Étoiles. 

3739 A -+- 23* . 
388o A-t-23". 

3776 A H- 23". 
3796 A -H 22". 
3899 A -4- 21". 

3902 A -h 21*. 
T Aigle 

3874 A-h24".- 

3908 A -h 21". 

3773 A -f- 23". 

3777 A -+- 23". 
3920 A -4- 21". 
3922 A-t- 21". 

3824 A H- 22". 

3825 Â-f-22". 

a Aigle 

3940 A-f-21". 
3799 A -4- 23^ 
3833 A -h 22". 

3946 A 4- 21". 

3949 A-t-2l". 

3950 AH-2ï\ 

3831 A -4- 23». 
p Aigle 

3854 A-f-22". 
3971 A -f- 21". 
3995 A -+■ 21". 
3867 A + 22". 
3997 A -+-21". 

3874 A H- 22". 
4004 A -h 21". 
3963 A -h 24". 
3889 A -+-22". 



Dates, 


Ascensions 


DisUnces 


M.-J. 


droites. 


polaires. 




b m « 


/ H 


8-i3 


19.37.25,78 


66. 8.45,5 


9-5 


19.37.59,90 


68.13.10,3 


9-11 


19.38.31,48 


67.23. 5,0 


8-21 


19.40.26,60 


67.40.30,9 


8-19 


19.40.30,13 


68.47.21,3 


9- 7 


3o,i8 


25 , 2 


8-27 


19.41.28,74 


67.59.10,8 


7-29 


19.41.30,32 


79.37.49,8 


8-11 


3o,3o 


49,3 


8-1 3 


3o,36 


5o,, 


8-18 


3o,3i 


49,5 


8-25 


30,39 


49,4 


8-28 


3o,3i 


49,6 


9-18 


3o,32 


49,5 


9-4 


19.42.13,45 


65.27.11,3 


9-5 


19.42 42^30 


68.44.22,1 


8-16 


19.43.10,29 


66.19. 6,1 


9- 7 


19.43.39,90 


66. 0.48,6 


8-19 


19.43 ». 


68.52.22,0 


8-21 


19.44. 7,oG 


68.17.11,7 


8-12 


19.45.23,53 


67.37. 9,7 


8-1 3 


19.45.28,69 


67.14.53,3 


7-19 


19.45.54,19 


81.23.44,2 


9-4 


19.46.10,07 


68.35.54,4 


9-5 


19.46.19,97 


66.35.18,2 


7-29 


19.46.45,75 


67.38.39,5 


7-28 


45,77 


39,3 


9- 7 


19.47. 0,80 


68. 1.42,5 


8-27 


19.47.13,71 


67.58.18,8 


8-21 


19-47. «7,48 


68. 5.54,5 


9-18 


17,45 


. 54,0 


9-5 


19.50.23,94 


66.33.58,3 


8-12 


19.50.24,10 


83. 50.34, 7 


8-1 3 


24 , 1 


35,1 


8-16 


24,10 


35,2 


8-19 


24,08 


34,9 


8-21 


24,04 


34,9 


8-28 


24,08 


35,0 


9-1 1 


23,96 


35,8 


9-16 


24,08 


35,3 


9-18 


24, i5 


35,3 


9-19 


24,09 


34,8 


9- 7 


19.50.25,32 


67.49.59,5 


8-27 


19.50.45,23 


68.45.43,2 


9-16 


19:54. 0,45 


67.58.16,0 


9-18 


19.54. 1,48 


66.58. î,i 


8-12 


19.54.26,07 


68.52.32,9 


9- 7 


26,04 


33,5 


9-19 


19.54.56,96 


67.16.13,3 


8-i3 


19.55. 8,45 


68.42.57,1 


9-20 


19.56.22,88 


65. 3.33,6 


8-21 


i9»56.38,o4 


67.25.45,1 



B. 120 



ÉTOILES OBSERVÉES AU GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN. 



Étoiles. 



Dates, 
W.-J. 



Ascensions 
droites. 



Distances 
polaires. 



438-* A-f-îio" • 9~i8 

4o25 A-Hui" 8-12 

9- 7 

lO'zy A-i-2i" 7-7.9 

4o3'2 A-+-21* 9-16 

9-19 

391 2 A -4- 22" 8-29 

3913 A -+-22" 9- 7 

3918 A H- 22" 7-29 

îo52 A -f- 22" 9-18 

8-21 

3925 A -h 22" 8-12 

3928 A -h 22" 9-16 

4447 A 4- 20" 9-19 

3942 A -h 22" 9-7 

ô Aigle , 7-29 

8-12 

8-21 

8-29 
9-16 
9-20 

3956 A 4- 22" 9-18 

3918 A-+-a3" 9-19 

4109 A 4- 21" 7-29 

3974 A -+-22* 8-21 

4 ni A -1-21*' 9-20 

3981 A -h 22* 8-29 

4058 A -h 24": 9-16 

41 32 A -h 21" 7-29 

4i33 A-+- 21" 9-18 

ioo3 A -^ 22". .... 9-20 

4 147 A -h 21" 7-29 

4149 A -1-21" 8-29 

4009- A -h 22* 8-21 

4i5i A -+- 21" 9-16 

4o25 A -h 22" 9-18 

4028 A -h 22" 7-29 

9-n 

4179. A -h 21" 8-29 

4039 A -+- 22" 9-20 

4042 A -+-22" 8-21 

4191 A-f-2i° 9-16 

4203 A H- 21* 7-29 

■4046 A -4- 22". 9-18 

4207A-f-2i'' 8-29 

4i3o A -H 24" 8-28 

4212 A -h 21" 9-4 

9-»9 

4059 A -h 22" 9- 5 

9-20 

4579 A-f-20** 9~i6 

4580 A-f-20" 8-21 



k I 

19.57 
19.57 

19.^8 
19-58 

20. o 

20. o 

20. I 

20. I 

20. I 
20. 2 
20. 4 
20. 4 
20. 6 



20. 7 
20. 7 
20. 9 
20. 9 
20. 9 
20.10 
20. 10 
20.11 . 
20. 12 
20. i3 
20. i4 
20.14 
20. 14 
20. 14 
20.16 

20. 17 

20. 18 
20.18 
20.19 
20.19 
20.20 
20 . 20 
20.21 
20 . 22 
20.22 



20.23 
20.23 



14, 52 
3o,8i 
3o,86 
1,63 
25,02 
25,07 
3o,56 
40,22 
.24,75 
.35,73 
35,70 
.53,65 
.20,32 
. 20 , 20 
.46,82 
. 8,83 
8,67 
8,76 
8,78 
8,75 
8,78 
•»9,-ii 
29» 04 
.4-^., 43 
.47,05 

.56,44 
.23,53 
.37,46 
,58,57 
. 3,78 
.18, i3- 

.iii94 
.25,37 

•îi7,29 
.^9,56 
.3o,i4 
.10, 5o 

10,37 
. 7,5i 
.53,26 
.37,45 
.39,54 

45,76 
.48,93 

.22,33 

.4^,93^ 

4^,93 
.59,70 

59,6a 
.33,91 
.39,01 



o / 

()9. 5, 
67.59 

68. 7 
68.25 

67.49 

67. 4 
67.29 

68. 3 

67. 7 
67.34 
68.53 
67 . 5 1 
91. 7 



67.23 
66.37 
68. 4 
67.14, 
68.11 
67.28 
65. 17 
68. I, 
67.54. 

67. 8, 

68.47 
68.37, 
67 22 

68. 5 
67.21 
67.28 

67.58. 
67. 5 
67.20, 
68.23 
68. 5o 
67.35 
68.35 
65. 6, 
68.37, 

67.40, 

68.55. 
68.56, 



42,8 
5o,3 
5o,7 
37,5 
3o,6 
3o,8 
43,8 
26,7 
18,7 
•>4,9 

7,7 
32,3 
ï9,3 

2,5 

6,0 

4,6 

5,2 

5,6 

5,6 

5,5 

53,7 

23,2 

5o,5 
33,2 

2,5 

34,9. 
47,5 
14,2 
40,1. 
37,2 
3o,9 
12,8 

22,5 

58,6 

54, a 

8,6 

7,7 
33,4 
18,5 
16,4 
32,5 
12,7 
58,1 
12,6 
10,0 
47,0 
46,9 
38,4 
38,8 
i5,6 
34,5 



Étoiles. 

4221 A -h 21". 
4583 A -+-20". 
4^27 A -h 21". 
4078 A -h 22". 

4082 A -+- 22". 

4239 A -1-21". 
4243 A-f-2l°. 

4247 A-+- 2r. 
4606 A -h 20". 
4249 A H- 21". 

4093 A •+- 2'>,". 

4098 Ah- 22". 
4097 A -h 22". 

4253 A-f-2l". 

4101 A H- 22". 

4102 Ah- 22". 
4107 A -h 22". 



4267 A -+- 21". 

4271 A -h 21". 

4 1 1 5 A H- 22" . 

4177 A -h 24". 

4288 A H- 21". 
4'.>.92 A -h 21". 
4294 A -h 21". 
4657 A -h 20". 
4o83 A-f-23". 
42o5 A H- 24". 
4088 A-t-23". 
a Dauphin 



4307 A -h 21**. 

^3io A -I- 21". 
4321 A -h 21". 
4218 A -h 24". 

a Cygne 

4690 A -+- 20". 
4162 A -h 22". 
4i63 A -+-22". 
4164 A -h 22**. 



Dates, 


Ascensions 


Distances 


M.-J. 


droites. 


polaires. 




h m I 


, , 


7-^9 


20.23.47,99 


68.11.45,0 


8-27 


20.23.54,93 


69. 2.33,6 


9-11 


20.24.34,88 


68.17.40,5 


8-29 


20. 25. 33, 3r 


67.14. 1,7 


9-i§ 


33,35 


«,5 


9-19 


20.26. 2,84 


67. 5.3i,5 


9-20 


20.26.17,76 


68. 6.43,4 


8-28 


20.26.37,53 


68.39.23,6 


7-29 


20.27. 6,89 


68.26.33,4 


9- 5 


20.27.19,39 


69. 3. 6,7 


8-i3 


20.27.41,51 


68.19.27,8 


9- 7 


41,59 


28,4 


9-21 


20.27.45,8» 


67.30.52,8 


9-16 


20.28.33,00 


67.33.38,4 


9- 4 


20.28.33,71 


67.29.50,8 


8-12 


20.28.44,53 


68.11.26,9 


8-21 


20.29. ',55 


67.21.30,1 


8-27 


20.29. 4,67 


67.30.17,8 


8-29 


20.29.45,07 


67.26.47,4 


9-18 


45, i3 


46,8 


9-19 


45,10 


46,9 


8-28 


20.29.47,64 


68.25.51,2 


9-20 


2o.3o.i8,i3 


68. 7.57,0 


8-ia 


20. 3o. 53, 14 


67.16.15,3 


9-5 


20. 3i. 5,89 


65.22.26,7 


9- 7 


6,01 


27,2 


8-27 


20. 32. 5o, 18 


68.32. îo, 5 


8-28 


20.33.16,53 


68.18.47,3 


9- 4 


20.33.28,07 


68.40.50,5 


9-20 


20.34. a, 85 


69. 1.19,8 


8-21 


20.34. 3,78 


66 34.16,9 


7-29 


20.34.23,64 


65 34.21,5 


9- 7 


20.34.41,47 


65.58. 5,5 


8-12 


20.34.59,57 


74.26.26,4 


8-i3 


59,58 


26,9 


8-19 


59,60 


26, > 


8-24 


59,62 


27,6 


8-29 


59,61 


27, î 


9-1 1 


59,56 


26,6 


9-16 


59,56 


26,2 


9-19 


59,57 


26,7 


9-'^» 


59,56 


27,0 


xo- 4 


59,47 


26,9 


9- 5 


20.35. 7,61 


68.37.55,0 


9-Ï7 


20.35.30,62 


68.12.33,0 


8-27 


20.36.55,98 


68.4^.28,0 


9-4. 


20.37.58,36 


65. 3.33,6 


7-29 


20.38. 1,18 


45. 4.38,o 


9-20 


20.38.14,97 


68.56.36,9 


8-28 


20.38.39,61 


67.43.44,8 


8-i3 


20.38.53,48 


67.21.58,4 


9-16 


20.39. 6,46 


67. 4.48,6 



POSITIONS MOYENNES POUR 1900,0. 



Étoiles. 



Dates, 
M.-J. 



4164 A-Haa** 9-17 

4334 A -h 21" 8-19 

8-29 

9- 7 

4341 A 4- 21" 9- 5 

9-19 

4700 A -h 20" 9-18 

4228 A H- 24** 8-21 

4140 A -H 23" 9- 4 

3 Verseau 7-29 

8-i3 
8-18 
• 8-Ï9 
8-9.4 
8-27 
8-28 
8-29 
9-ï" 
9-«9 
9-20 

4193 A-f-22* 9-16 

4245.A-t-a4" 9-17 

4247 A-f-24" 9- 5 

4363 A-f-2i° 10- 4 

4199 A -4-22" 8-16 

4249 A -+- 24" 9-7 

9-18 

4376 A + 21*» 9- 4 

42i3 A 4- 22" 9-19 

4217 A -4- 22° 8-i3 

8-19 

4221 A -4- 22" 8-29 

4741 A-f-22" 8-18 

4 168 A-f-23". 9-16 

fjL Verseau 7-28 

8-21 
8-24 
8-27 
9-20 
10- 4 

4387 A-T-21" 8-28 

4392 A -H 21" 9-17 

4396 A -h 21" 9- 7 

9-1» 

4397 A -h 21" 9- 5 

423i A H- 22" 8-19 

9-«9 

4402 A -4- 21" 8-12 

'32 Petit Renard 7-28 

4241 Ah- 22" 8-i3 

8-2? 

4770 A -4- 20" 8-18 

Observations dé 



Ascensions 
droites. 

h m • 
20.39. ^>4S 
20.39. 9,22 

9,18 
9,^8 
20.39.60,04 
5o,io 
20.39.58,72 
20.40.20,02 
20.41*22,68 
20.42.27,83 

^7,69 

27,65 

27,69 

î»7,7i 

27,71 

27,76 

27,70 

27,75 

27,73 

27,68 

20.43. 4,43 

20.43.48,35 

20.43.53,66 

20.44* 6,07 

20.44- 6,76 

20.44.22,78 

22,78 

20.45.35,88 

20.45.38,26 

20.46.12,17 

12,22 

20.47. ",42 

20.47. l3,22 

20.47. i5, 63 
20.47.15,67 
15,69 
i5,65 
15,67 
15,67 
i5,73 
20.47.21,62 

20.48. 2,00 
20.48.59,78 

59,82 

20.49. 4,77 
20.49.22,37 

22,4a 
20.49.59,34 
20.50.17,94 
20. 5o. 50,37 

5o,4i 
20.51.29,82 

Paris, 1904. 



Distances 
polaires. 

67. 4.48,5 

67.50.46,7 

47,1 

46,7 

67.52.50,7 

5o,8 

69. 2.41,2 

65.23. 7,3 

66. 5.34,5 
95.23.38,3 

37,5 
■ 37,2 

37,9 

38,3 

38,7 
38,7 
38,5 
38,7 
37,7 
38,1 

67.17- 4,6 
65.43.45,0 
65.39. 2,5 
68.14.23,5 
67.21.27,5 
65.33.37,4 
35,9 

68.26.49,9 

67. 8.3i,2 

67.38.34,4 

34,9 

67.44.53,6 

68.56.57,2 

66.48.28,9 

99.21.30,9 

3i,i 

3o,8 

3o,9 

3i,o 

3o,9 
68.3o.23,8 
68.34.37,6 
67.59. 0,3 

1,4 
68.47.31,4 
67.39.21,3 

21,3 
68.40.34,8 
62.19.22,6 
67.11.16,7 

17,4 
68.58.32,5 



Étoiles. 



Dates, 
M.-J. 



4770 A 4- 20* 9-2 

4410 A -+-21" 9-16 

44ii A -h 21" 8-29 

4772 A -h 20"...... 8-24 

10 -4 

44 13 A -h 21" ;. 8-27 

4414 A -H 21" 9-20 

4244 A -4- 22" 8-19 

4775 A H- 20" 9-17 

4248 A -4- 22" 9-21 

4424 A -4- 21" 8-12 

4254 A-f-22" 8-28 

9-5 

4202 A H- 23" 9- 5 

9-18 

4257 A H- 22" 9-7 

.4259 A -h 22" 9-19 

4426 A-f-21" 8-19 

4794 A H- 20" 8-i3 

8-27 
10- 4 

4799 A -h 20" 9-. 16 

4435 A-+-2r 9-17 

4^37 A -H 21" 9-20 

4438 A -h 21" 8-29 

48o5 A-f-20" 8-16 

4444 A-4-21* 8-24 

4445 A H- ai" 8-28 

9- a 

4447 A -4- 21" 9- 5 

9-18 

4448 A-4-2I" . 8-ia 

8-i3 
8-19 

4287 A -4- 22" 9-19 

10- 4 

4457 A -+-21" 9-16 

4289 A H- 22" 9- 7 

4317 A H- 24" 9-17 

4320 A -+-24" 8-29 

9-20 

4322 A-^24" . . 8-16 

4323 A -h 24"....".. 8-28 

61 1 Cygne 7-28 

6i« Cygne 7-28 

43i4 A H- 22*» 9-19 

10- 4 

4471 A -4- 21" 8-21 

4317 A -H 22" 9-16 

4319 A -4- 22" 8-27 

9-20 
4481 A -4- 21" 9-17 



Ascensions 
droites. 

h m s 
20. 5i .29,92 

ao.5r.3i,3o 
20.51.34,46 
20. 51.38, 84 
38,70 
20.51.41,94 
20.5i..44,65 
20.51.46,07 
20.52. 1,01 
20.52.46,83 
20.53.48,05 
20.53.51,70 

5i,74 
20.53.53,89 

53,94 
20.54. 1,48 
20.54.26,73 
20.54.35,20 
20.55.15,85 

i5,77 

ï5,77 
20.55.54,41 
20. 56. 38, i5 
20 56.45,94 
20.56.50,69 

20.57. 7,28 

20.58. 0,90 
20.58. 5,59 

5,65 

20.58.17,89 

17,86 

20.58.17,97 

18,04 

18,00 

20.59.28,53 

28,42 

20.69.42,05 

21. o. 0,62 

o.5o,84 

o.56,5o 

56,43 

i.24,3o 

1.25,58 

2 » 

2 » 

21. 3.17,98 

«7,92 

21. 3.3o,i8 

21. 3.35,65 

21. 3.62,16 

62 , 1 2 

21. 4-44,29 

B. 



B.121 

Distances 
polaires. 



21 
21 

21 

21 

21 

21 



68 
67 

67 
68 

68 
68 
67 
69 
67 
68 
67 

66 

67 

67 
68 

69 



69 
68 
68 
68 
68 
68 
68 

68. 

68 

67. 

67 
67, 
65, 
64. 

65. 
65, 
5i, 
5i, 

67. 

68. 
67. 
67 

68. 



.58.33,2 
.58. 9,4 
.55.22,3 
.56.35,5 

34,4 
. 0.48,6 

.37.20,5 

.47.54,5 

. 4-27,8 

.3o.2o,8 

. 3.38,5 

.20.26,3 

25,6 
. 9-54,2 

54,2 
. 8.23,5 
.49-23,7 
. 2.17,3 
. 4.55,2 

55,4 

55,8 

. 4. 0,6 

.3o. 7,2 

26.17,9 

11.37,9 

56..47,7 
42.49,1 

42. 8,9 
8,6 
9,2 

9,1 
4,0 

4,6 
4,9 
46.54,4 
54,8 
62.22,3 
ii8.5o, I 
47. 3a, 4 
58.13,7 

'3,9 
19.43,3 
10.49,0 
44.33,6 
44.48,0 
32. 7,6 
7,5 
38.14,2 
1.34,3 

3l.I2,0 

lb,8 
i3.23,6 



.25 



35 



16 



B.I22 



ÉTOILES OBSERVÉES AU GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN. 



Étoiles. 



Dates, 
M.-J. 



Ascensions 
droites. 



4323 A-f-21** 8-24 

4483 A 4- 21" '8-28 

8-29 

4485 A-i-21*» 8-16 

4486 A-+-2I'» 8-12 

8-16 
8-19 

4331 A 4-22'» 8-27 

Ç Cygne 7-28 

4^95 A H- 21*» 8-i3 

45oi A 4-21° 8-19 

45o4 A H- 21" 8-21 

8-24 
8-27 

45o6 A H- 21" 9- 2 

435o A H- 22° 8-29 

45i4 Ah-2i°...... 10- 4 

45i8 AH--2I'* 10- 9 

lO-II 

4369 A-f-22** 10-19 

4373 A -+-22*»...;.. io-i3 

4389 A -4-24'» 10-11 

4535 A -4- 21° 10- 4 

10-19 

4302 A -H 23" io-i3 

4537 A-4-21'' 10-14 

io-i5 

43oo A H- 23" 10- 9 

7504 B.A.C 3- 7I 

3-1 7 1 
3-18I 
3-wI 

9- 7 
9-1G 

9-17 
9-18 

9-«9 
9-20 

9--it 
4394 A -H 22" 9- 4 

4544 A-i-2i" 10-14 

4545 A-+-2r 8-27 

4546 A 4- 21" 9- 5 

4549 A -4- 21* 9-11 

10- 3 

4555 A -h 21" io-i5 

4937 A-+-20" lO-II 

10-1 3 

p Verseau 8-16 

8-2i 
8-27 
8-29 



h n 
21 . 5. 
21. 5. 

21. 6. 
21. G. 



21. 7 
21. 8 
21. 9 
21.10. 
2Î.10 



21 .II. 
21.12. 
21. l3. 
2I.l4< 

21. l5. 
21.16 
21.18. 
21.19. 

21.19 
21.19, 

21.19, 
21.19 



2 I . 22 . 
21.22. 
21.22. 

21 .22. 

2 1 . 23 . 

21 24' 
21.24. 

2 I . 26 . 



, G,l3 
19,51 
19,40 

o,63 

1,71 
1,73 

ï,7o 

.25,71 

» 

' 0,07 

2,89 

,51,71 

51,78 

5i,G5 
45,59 

^9,71 
5o,97 
40,98 
40,82 
.20,28 

» 
.37,35 
10,76 
10, 3i 

» 
,21,22 
2 1 , 26 
,28,60 
.34,8 
34,2 
34,5 

34r5 

35,0 

3>,5 
34,3 
34,4 
34,1 
35,1 
35,3 
. 2,G3 
16,73 

«9,9.4 
27,71 
i3,3i 
i3,44 
,25,56 

55,49 
» 

KM 
«7,71 
'7,G9 
«7,72 



Distances 
polaires. 

o / t 
67. 28. 13,0 

68.28.27,7 

27,3 

67.57. 0,9 

67.57.10,0 

9,9 

8,7 

67.19.42,3 

60.10.59,2 

68.29.51,6 

68.13.17,7 

68.38.10,7 

11,6 

11,6 

68. 3o. 11,0 

67.45.32,6 

68.41.42,9 
68. 2.36,5 

37,7 
67.41.53,5 
67.32. 9,5 
64.55.26,4 
68.39.24,4 

26,4 
66.42. 8,6 
68.29.54,1 

54,8 

.66. 9.20,9 

3.22. 3i,i 

31,4 

34,5 

34,5 

36,7 

36,5 

36, o 

35,7 

36,3 

36^5 

36,1 

67.28v59,2 

68.16.10,9 

67.58.29,5 

68.32.57,3 

68.42. 0,3 

• 0,2 

68.15.28,7 

68.57.38,2 

38, a 

96. 0.39,6 

39,4 
40,0 

39/7 



Étoiles. 



Dates, 
M.-J. 



Ascensions 
droites. 



P Verseau 9-4 

9-5 

10- 4 

10-14 

4424 A -4- 24" 10- 3 

4420 A -h 22" lo-ii 

10-19 

4957 A -h 20*» io-i5 

4337 A -h 23" 10- 9 

io-i3 

4962 A -+-20" 8-29 

4965 A 4- 20" 10- 3 

4350 A-f-23" 10-14 

435i A -4- 23" 9- 5 

4587 Ah-21" 10-11 

10-19 

Y Capricorne 7-29 

4593 A-f-2i* ^. 10- 9 

4455 A H- 22" 8-29 

io-i3 

4450 A + 24* 10-14 

4460 A H- 22" 10- 3 

4599 A -h 21' 10- 4 

lO-II 

4600 A -4- 21". io-i5 

4462 A -4- 22" 9-17 

4464 A H- 22" 8-27 

s Pégase 7-^9 

8-29 

9- 4 

9- 5 

9-21 

9-25 

10- 3 

10- 9 

lo-i 1 

io-i3 

10-14 

10-19 

iï-i5 

4612 A H- ai" 9-17 

Capricorne 7-î?9 

46f4 A -4- 21** 9-^0 

46i5 A-+-21* io-i5 

.(478 A -4- 22" g-i6 

4623 Ah-21" "9-^5 

4625 A -4- 21" lo-ii 

4626 A -h 21" 10- 3 

10- 9 

4627 Ah-21" 9-17 

10-14 
4488 A -H 22" 9- 4 



b n 
21,26, 



21.27. 
21.28. 

21.28. 
21.29. 

21. 3o. 

21. 30. 

21. 31. 
21. 3l. 

21.33. 

21.34. 
21.34. 

21.35. 

21.35. 
21.36. 
21.36. 

21.36. 
21.37. 
21.38, 
21.39. 



21 .40 
21.41 
21. {1 
21.41 
21.42 
21.44 
21.44 
21.44. 

21.45. 
21.45. 



17,7^ 

17,7' 
17,83 
17,80 
21,88 
ao,o5 
20,14 
45,04 

36,79 
» 

5,90 
38,56 
51,75 
52,40 

7,63 

7,68 
33,12 
33,84 

0,^0 

» 
41,20 

3,25 
26,71 
26,70 
46,18 
33,85 
43,59 
i6,4a 
16,45 
16, 5o 
16,43 
iO,48 
16,37 
16,46 

16,44 
16, 5i 

» 
16,52 

I» 
16,48 
.56,82 
3i,4i 
5o , 5o 
5i,4i 
24,09 
21,99 
53,72 
55,53 
55,56 
16,29 
16,26 
22,6g 



Distances 
polaires. 

o / t 

96. 0.40,0 

39,9 

. 40,1 

40,4 

65.13.26,4 

66.56.17,7 

17,4 

68.5i.ii,8 

66.21.12,9 

12,4 
68.51.17,0 
69. 0.42,1 
66.33.26,9 

66. 4.5o,3 
68.29.30,5 

3o,5 

107, 6.5o,4 

68.18.32,8 

67. 5.32,6 

33,3 
65.27.1.4,6 
67.15.55,5 
68.15.33,9 

34,7 

68.30.38,5 

67.25.17,0 

67.24.5<»,2 

' 80.35. 0,1 

0,0 

0,2 

0,4 

0,7 

0,9 

0,5 

0,9 
1,0 
0,6 
i,i 
0,7 
0,9 
.47,3 
.51,7 
.40,3 

.14,9 
.37,1 
.44,0 
.39,1 
.33,2 
33, r 
.57,6 
59,2 
42,0 



68. 8 
106.34 
68.37 
68.17 
. 67.43 
68.35 
68.11 
67.50 

68.19 

67.10, 



POSITIONS MOYENNES POUR 1900,0. 



B.I23 





Dates, 


Ascensions 


Distances 


Éioiles. 


M.-J. 


droites. 


polaires. 






h m » 


/ M 


4488 A -h 22".... 


.• i<>-i3 


21.45 » 


67.10.42,1 


4629 A-f-21* 


9-ai 


2f.45./J3,78 


68.31.25,8 


463o A-h2r.... 


.. io-i5 


21.45.59,03 


68.12.30,8 


4493 A + 22" 


.. 8-27 


21.46.41,52 


67.36.31,2 




10-10 


41,53 


3i,i 


4632 A-+-2I*.... 


.. lO-II 


21.47. 5,3i 


67.48.37,6 


16 Pégase 


• • 7-29 


21,48.30,66 


64.32.43,4 




8-25 


30,69 


44,1 




II-I5 


30,72 


44,8 


4639 A-^2i".... 


.. 9-4 


21.49- 4,70 


68.16.42,7 


4644 A-*- 21°.... 


.• 9->7 


21.50.46,55 


68. 9.44,3 


4647 A-f-2i".... 


.. 10-9 


21.51. 7,34 


67.53.22,5 




10-19 


7,32 


21,9 


5o43 A 4- 20" 


.. 9-^5 


21. 5i. 25,08 


68.48.22,2 




10- 3 


25, o5 


21,6 


4649 A-+-2r.... 


.. lO-II 


21. 5r. 41, 12 


67.57.11,8 


45o8 A^-22^... 


. . 8-29 


21.51.43,98 


67.36,46,9 


465o A -4- 21* 


. . 7-^9 


21. 5i » 


68.40.53,2 


4661 A-f-21» 


.. 9-4 


21.54.41,64 


68.19.30,3 


4523 A.-f-22*» 


•. 9-7 


21.55. II, o3 


67.35.16,8 


4663 A -h 21».... 


. . 8-29 


21.55.32,46 


68.26.38,2 


4526 A -h 22", . . . 


.. 9-17 


21. 56. 5o, 49 


67.14.20,4 




9-19 


50,59 


20,6 


4542 A-f-22^... 


.. 9-5 


21.59.27,28 


67.31.36,7 


4677 A-f-2r.... 


. . 10-9 


21.59.36,91 


68.41.21,4 


4680. Ah- 21" — 


.. 9-1» 


22. 0.18,43 


67.50.52,5 


a Verseau 


. . 8-25 


22. 0.38,95 


90.48.20,1 




9-4 


38,95 


ao,9 




9- 7 


38,88 


'9,8 




9-16 


38,95 


«9,9 




9-17 


38,87 


20,2 




9-19 


38,90 


20,4 




9-20 


38,88 


20,1 




9-x5 


38,89 


20,0 




10- 3 


38,91 


20,0 




10-4 


38,87 


20,3 




10-10 


38,86 


21,1 




lO-II 


38,90 


20,5 




io-i3 


» 


20,8 




10- 1 4 


38,95 


21,0 




Jo-i5 


38,91 


20,4 




10-19 


» 


20,6 




ii-i5 


38,93 


20,8 


4695 A-+-2I».... 


. . 8-29 


22. 3. 8,37 


68.47. 2,4 




10- 9 


8,37 


2,4 


4556 A-f-22".... 


.. 9-5 


22. 3.16,90 


67.37.10,6 




io-i3 


» 


11,1 


4558 A -+-22".... 


.. 9-17 


22. 4.27,64 


67.30.29,0 


4697 A -h- 21" 


8-27 


22. 4.40,39 


67.56.38,2 


456l A-4-22*.... 


.. 9-7 


22. 4.54,07 


67.37.39,5 


4567 A 4- 22".... 


. . 9-19 


22. 5.54,00 


67.41.36,4 




9-20 


53,96 


35,9 



Étoile 



Dates, 
M.-J. 



Ascensions 
droites. 



Distances 
polaires. 



4568 A 4- 22» 9-25 

10- 3 
5095 A -h 20" 10-^1 1 

10-14 
4574 A -4- 22" 8-29 

10- 9 

4711 A-h2i° 10-10 

4586 A -+- 22" 9-5 

I0-I3 

4592 A-f- 22' 9-16 

9-20 

8572 Berlin.. 9-17 

10-14 

4593 A -H 22** 8-29 

9- 7 

Verseau io-i5 

4601 A -4- 22" 8-27 

4723 A -H 21" ; 9-1 1 

9-25 

10- 3 

5ii3 A-h2o* 10- 9 

4724 A -H 21° 10-19 

4728 A -H 21* 9- 5 

lO-II 

4509 A -4- 23" 10-14 

473o A-+-21" 9- 4 

10-1 3 
4618 A -4- 22" 10-10 

10-28 

Y Verseau ^8-25 

8-29 

9- 7 
^16 

9-«7 
9-20 
9-21 
9-25 
10- 3 

10- 9 
ÎO-II 

io-i5 

10-19 

4738 A-+-21" 8-28 

4744 A -+- 21» 9-5 

4745 A -h 21" 9-11 

10- 14 

4746 A -h 21* io-i3 

10-28 

4747 A-4-ai" 9-18 

10- 9 

5i44 A-H20" 9-17 

4752 A-+-21" 8-28 



h D 
22. 6. 



22. 6. 

22. 7. 

22. 8, 
22. 9, 

22.10. 

22.10, 

22.10 

22.11 
22 . II 
22.12 

22.12 
22.12 
22.13 

22.15 
22. l5 

22.l5< 

22.16, 



8,3i 

8,36 

52,35 

52,52 

6,75 
6,88 

26,46 

2,84 

» 

32,26 

32,21 

35,38 
35,40 
54,10 
54,16 
33,49 
57,91 
27,47 
27,28 
27,23 
30,09 
36,33 
44,36 
44,33 
10,61 



•59,67 
59,62 

.29,40 
29,47 
29,49 
29,51 
29,53 

29,49 
29,53 
29,51 
29,56 
29,50 
29,56 
29,47 

47,37 

3i,66 

. 3,32 

3,09 

9,02 
22.20. 2,07 

2,l5 

22.20.11,61 
22.20.52,69 



22.17 
22.18 
22.19. 

22.19 



67.41. 

68.51. 
67.22. 

68.41. 

67. 8, 

67.22 

67.21 

67.24 

98.16 
67.36 

68. 6 

69. 3 
68.29 
67.47 

66.32 
68.41 

67.26 

91.53 



68. 6, 
68. 3i. 

68.23, 

67.58. 
67.57 

69. o. 
68.11. 



58,3 
57,5 
41,1 
Al 5 
33,3 
34,2 
59,6 
3,3 
3,6 
43,5 

4-4,4 
42,3 
43,8 
27,6 
26,9 
52,4 
6,3 
40,9 
41,4 
40,9 
33,4 
16,8 

4,9 
6,0 
0,3 

6,9 

6,8 

3i,4 
3o,9 
28,0 
28,6 
27,6 
28,0 
28,0 
28,4 
28,4 

27,7 
28,6 
28,6 
28,4 
29,3 
28,9 
54,5 
18,7 
57,7 
59,1 
25,7 
25,8 

12,3 

i3,3 
38,6 

27,8 



B.I24 



ÉTOILES OBSERVÉES AU GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN. 



Étoiles. 



Dates, 
M.-J. 



5i57 A-f-ao° S-ag 

lO-II 

5i38 A -4- 20*» 9-4 

5i63 A-hao» 9- 7 

9-19 
4760 A -H 21** 9- 5 

io-i3 

4648 A-t-22" 9-18 

4649 A -H 22° 8-28 

4656 A-t-22'* lo-ii 

10-14 
4659 A-+-22« 9^ 4 

4785 A^-2i« 10- 3 

4786 A-t-2i° 8-29 

9-25 

rj Verseau 8-28 

9-5 

9- 7 
9-11 

9-16 

9-17 
9-«8 
9-21 

10- 9 
10-10 
10-11 
10-28 

4671 A -H 22" 9-19 

5i86 A -H 20° 10-14 

4673 A-^22" II- 4 

5189 A -H 20** 9-20 

4799 A-t-2i° 10-28 

4632 A -H 24° 9-16 

9-' 7 
10-14 

48o5 A -h 24** 8-28 

4634 A-+-24» lo-ii 

Ç Pégase 9-1 1 . 

9-15 
10-28 

11- 3 
II- 4 

4807 A -H 21° 9-20 

4812 A -H 21° 9-21 

9-25 

48i3 A4-2I*» 10- 3 

10- 9 
10-10 

4698 A -H 22" io-i3 

4817 A -H 21" 8-28 

4700A-+-22'' 9-16 

4597 A -h 23" 10-14 



Ascensions 
droites. 

b m t 

22.22.20,88 

20, 83 

.23,36 

.42,51 

42,47 
22.23.58,71 



22.22 

22.23 



22.25 
22.25. 
22.27 

22.27 
22. 3o, 
22. 30. 

22. 30. 



22.31 
22.31 
22. 3 I 
22.32 
22.32 
22.35 



22. 3S, 
22.36, 
22.36. 



22.36 

22.37 
22.37 



22.38 
22.38. 
22.38, 

22.39. 



9,55 

12,24 
32,70 
32,74 
46,38 
10,33 
10, 36 
10,45 
i3,i5 
i3,o5 
i3/o6 
i3,i6 
13,07 

l3,02 

i3,o8 
13,09 
i3,i5 
i3,io 
i3,ii 
13,07 

17,22 

,22,88 

10,71 
14,72 
5i ,52 
,11,63 
11,60 
11,66 
.25,85 
, 0,10 
.28,50 
28,43 
28,45 
28,47 
28,47 
,3 1,20 
0,59 
o,63 
,i3,83 
13,90 
i3,65 

» 
28, o3 
49,22 
21,09 



Distances 
polaires. 

o / « 
69. 4.47»5 

47,6 
68.52.33,5 
68.49.29,1 

28,1 
67.57.57,0 

57,1 
67.41.55,3 
67.32. 10,6 
67.19.12,2 

12,1 

67. 6.53,1 
68.24.45,3 
68.12.55,1 

55,7 
90.37.58,9 
58,5 
58,1 
58,2 

57,9 

57,8 

58,6 

58,7 

59,6 

58,4 

58,8 

59,2 

67.11. 9,5 

68.48.54,1 

67.14. 4,7 

68.48.57,1 

68.14.52,4 

65. 8.27,6 

27,5 

28,4 

68. 1.10,8 
65. 4.17,3 
79.41.26,0 

26,7 
27,2 
27,1 
26,7 

67. 45. 20 yO 

68. 8. »,7 

',7 
68.25.18,3 
18, ï 
18,8 
67.29.25,7 
68. 6.25,9 
67.25.34,6 
65.47.32,5 



Étoile 



Dates, 
M.-J. 



Ascensions 
droites. 



4647 A -H 24' (!■*).. 10-28 
4647 A-t-24°(2').. 9-17 

46o5 A-4-23" 10-14 . 

5225 A -+- 20** 9-1 8 

4712A-H22'* 9-20 

10- 3 

4832 A -4- 21*» 8-28 

4833 A. H- 21" 9- 7 

9-1 5 

X Verseau 9-15 

4680 A-+-24» 9-17 

4847 A -4- 21" 8-28 

9-18 

9^'9 

4848 A4-2i« 10-3 

10- 9 

485o A H- 21" 9-20 

9-21 
9-25 

4849 A -H 21** .. 10-10 

10-28 

4737 A H- 22*» 9-i5 

5245 A -+- 20* 9-16 

io-i3 

10-19 
4745 A 4- 22" 9-19 

9-20 
4690 A -H 24" 9-16 

9-17 

4752 A -+- 22° 10-19 

4865 A -1-21° 8-28 

9-18 

4866 A -H 21*» 9-25 

9-3o 
4757 A 4- 22** 9-l5 

4867 A-4-2I*» 10- 3 

10- 9 
4869 A-h2i'» 10-14. 

10-28 

11- 4 
4760 A -H 22** 10-10 

io-i3 

4762 A -4- 22" II- 3 

4767 A -+-22** 10-19 

. 1I-I3 
4769A-4-a2° 9-16 

9-17 

5267 A H- 20* 10- 9 

4874 A4- 21° 8-28 

9-18 

4671 A 4- 23'» 10-28 

4774 A 4- 22" 9-21 



b I 

22.40. 
22.40. 
22.42. 
22.42. 
22.42. 

22.42. 
22*43. 

22.47. 
22.49, 
22.49 



22.49. 
22.49. 

22.49. 

22. 5o. 
22. 5o. 

22.54. 
22.54. 

22.55. 
22.56. 

22.56. 

22.56. 
22.56. 

22.56. 
22.56. 

22.57. 

22.58. 
22.58. 

22.58. 

22.59. 
22.59. 

23. o. 



34,82 
37,07 

12,06 

22,97 

48,23 
48,36 
5r,o6 
23,73 
23,72 
23,91 
0,04 

» 

3,87 

3,84 

17, ï4 

17,11 

23,29 

23,21 

23, 3o 

23,57 
23,61 

23,64 
33,81 

» 

33,88 

i3,4o 

i3,37 

16,29 

16, 3o 

29,10 

5,11 

5,08 

8,08 

8,10 

22,65 

28,92 
28,93 
34,65 
34,71. 
34,79 
42,37 

» 
28,35 
42,41 
42,46 
54,67 
54,63 
56,54 
14, 56 
14,57 
5i,37 
52, 3i 



98. 
65. 
68. 



Distances 
polaires. 

o t a 
65.32.28,3 

65.32. 9,7 

65.55.45,2 

69. 3.42,5 

67.41.35^5 

36,3 
68.45.49,2 
68.31.47,4 

48,1 
6.42,0 

9-ï9,9 

7.21,8 

20,6 

20,2 

67.55.33,9 

33,6 

68. 7.49,8 

5o,3 
5o,8 

68.32.27,5 
28,1 

67.31.56,6 

69. 4. 1,6 

»,9 

2,4 

67.17.36,3 

36,3 

65. 7.40,8 

4i,3 

66.46.32,2 

67.53.20,5 

'9,4 
68. 8.46,8 

47,» 

'67.10. 8,3 

68.37. 4,4 

3,6 

67.55. 5,2 

5,3 

6,2 

67.27.50,1 

5o,o 

67.11.52,3 

67. 9.36,3 

37,2 
67.22.56,7 

56,6 
68.56. 18,9 

68. 8.52,2 

52,4 
66.38.58,8 
67.40.11,4 



POSITIONS MOYENNES t>0(jft <900;ô. 



B. 
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Étoiles. 

4774 A + a-î" 

5273 A-t-20° 

4879 A-1-21» 

4881 A-t-2I» 

4780 A -1-22° 

5279 A -^20" 

4885 A -4-21» 

4681 A-t-23'» 

4888 A-H2i« 

4685 A -+-23" 

4696 A-^aS" 

4794 A -H 22" 

Y Poissons 

4909 A-^2I" 

4804 A-h22« 

4808 A 4- 22* 

4809 A -H 22* 

4914 A-t-21'' 

4916 AH-2i"(a*). 
4728 A-f-23" 

48n A 4-22" 

4818 A -H 22° 

5320 A -h 20" 

48a4 A-*-22" 



Dates, 


Ascensions 


Distances 


M.'L 


d roi les. 


polaires. 




h 


m ■ 


/ • 


10- 3 


23. 


o.5a,4i 


67.40.11,2 


io-î4 


23. 


0.57,11 


69. 2.55,5 


II- 3 




57,25 


56,1 


io-i3 


23. 


I » 


67.56.42,6 


9-19 


23. 


1.45,97 


68.43.18,4 


9-23 




45,90 


'9:0 


9-1 5 


23. 


2.47i96 


67.28.43,6 


9-16 


'23. 


3.48,17 


68.55. 6,6 


II- 4 




48,35 


8,6 


8-28 


23. 


3.57,19 


68. 4.14,4 


9-' 7 


23. 


4.34,95 


66.20. 2,3 


10-28 




35,09 


3,8 


9-18 


23. 


4.57,18 


68. 3. 1,7 


10-11 


23. 


5.36,70 


66. 8. 4,5 


10-14 




36,76 


3,9 


10-28 


23. 


7.54,23 


66.28.30,2 


10- 3 


23. 


9.20,04 


67.22.49,5 


9-1 5 


23. 


11.58,89 


87.15.51,0 


9-18 




58,89 


5o,3 


9-«9 




58.87 


49,7 


9-20 




58,85 


So,i 


9-21 




58,85 


5o,4 


9-25 




58,87 


5i,i 


9-3o 




58,91 


5,,o 


10- 9 


• 


58,9» 


5o,5 


10-10 




58,86 


49,8 


10- II 




58,91 


5o,4 


10-13 




» 


5o,o 


10-14 




58,84 


• 50,7 


10-19 




» 


5o,^ 


10-28 




58,91 


5o,8 


II- 3 




58,88 


5i,i 


II-- 4 




5^,94 


5i,o 


M-l3 




58,94 


51,7 


11-14 




» 


5i,7 


9->6 


2Î. 


i>2.55,5a 


67.54.36,7 


9-^7 


23. 


13.56,92 


67.41.3^,1 


ii-iî 


23. 


»5.i4,58 


67.27.22^2 


9-18 


23. 


»5.20,10 


67.15 >. 


11- 4 




20,1 3 


32,3 


î>-»9 


25. 


i5.3o,i7 


6».23.a4,© 


9-3o 




3e, 16 


34,9 


10-11 




3o,ii 


34,3 


10-28 




30,19 


34,4 


11- 3 


a3. 


i5.5i,4o 


68.35. 5,7 


>o-i4 


23. 


i5.57,4a 


66.31.58,1 


11-14 




57,57 


59,0 


9-i5 


23. 


i6.i3,55 


67.32.39,0 


9-20 


23. 


17.27,48. 


67. 9. 8,8 


10-28 


23. 


18.49,94 


69. 4.48,0 


11-13 




49,90 


49,9 


11- 3 


23. 


19.11,95 


67.18. 9,2 



Étoiles. 



Dates, 
M.-J. 



Ascensions 
droites. 



4824 A -h 22" 11- 4 

483i A-t-22" 9-21 

493 1 A -t- 22" 9-20 

X Poissons 9-1 5 

g-18 

9-19 
9-3o 

10- 8 

11- 4 
ii-i3 
11-14 
11-17 

4777 A-^2t" Il- 3 

4846 A -4- 22" , II- 4 

49i3 A-t-21" 11-14 

4945 A -4- 21" 9-3o 

10- 8 

4756 A-t-23" 9-20 

4854 A 4- 22" II- 3 

5345 A -H 20" 11-18 

8213 B.A.C 3-i4l 

3-3oI 
4- Il 
4- 61 
4-10I 

4-11 1 
4-131 
9-25 
10- 3 

10- 9 
10-10 

lO-II 

io-i3 
10-14 
10-28 

5^5i A -4- 26" n- 4 

^79» A -H 24" 10- 8. 

ii-i3 

4872 A -H 22" 11-14 

4958 A -h 21" II- 3 

5357 A -H 20" 11-18 

4960 A-+-21" 9-3o 

4962 A -h 21" II- 4 

4783 A-H2I» 11-14 

i Poissons.! 9-3o 

10-8 

11- 3 
II-13 
11-17 
11-18 

4976 A H- 21" II- 4 

4894 A -4- 22" Il- 3 



b 1 

23.19 

23.20 

23.21 
23.21 



23.22 
23.24 
23.25 
23.25 

23.26 
23.26 
23.26 
23.27 



23.29 

23. 3o 

23.31 
23. 3i 
23. 3i 

23.32 
23.32 

23.34 
23.34 



23.37 
23.38 



D t 

.11,88 

. 8,28 

.42,73 

.48,38 

48,39 

48,39 

48,39 

48, 40 

48,35 

48,39 

» 
48,38 
.27,24 
.39,48 

.20,3o 

.43,36 

43,35 

.27,50 

.53,52 

.54,86 

.47,6 

48,5 

48,2 

» 



49,5- 

• M 

» 



48,4 

. 7,85 

,i4,oi 

14,09 

. 9,2rfc 

29,14 
.55,10 
.17,38 
.38,95 
.42,87 
48,37 
48,42 
48,41 
48,36 
48,36 

48,44 
56,63 

39,77 



Distances 
polaires. 

G7.18. 9,5 
67.29.23,6 
67.51.18,5 
89.17.30,5 
3o,3 

3i,4 
3o,3 
3i,i 
3o,8 

n 
3i,7 
3i,3 
65. 4.54,0 
67.24. 7,1 
67.48.58,0 
68. 3o. 14,8 

'4,7 
65.58.59,4 

66.54.41,1 
68.57.22,2 
3.14.36,5 
37,0 
37,0 
35,8 
37,3 
37,0 
38,4 
40,3 
39,3 
40,5 

39,9 

40,2 

41,2 

40,3 

• 39,8 

69. 2.29,7 

65. 16. 1,3 

3,2 

67. 1.25,4 

68.40.11,7 

68.49.49,3 

68.18.44,0 

68.i3.3o,7 

66.34.21,6 

84.54.56,6 

56,7 

56,3 

57,9 

56,3 

57,5 

68.25.53,8 

67.10. 11,0 



B.I26 



ETOILES OBSERVEES AU GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN. 



Étoiles. 



Dates, 
M.-J. 



Ascensions 
droites. 



9io5 Berlin B ii-i4 

1 I-2"2 

4914 A -4- 22" 10-8 

4915 A-t- 22", ir-18 

5387 A -h '20" 9-21 

9-3o 

4919 A -h 22" I I- 4 

4920 A -h 22" II- 3 

11-22 

4994 A-{-2i° ii-i3 

539{ A -h 20" 10- 8 

ii-14 

4929 A -h a2" 1 1-21 

4930 A -1-22° II- 4 

4931 A + 22** 11-18 

5399 A -h 20" 1 1-22 



h I 

23.44 

23.46 
23.46 
23.47 

23.47. 
23.48, 

23.49 
23.49 

•-^-3.49 
23. 5o 
23. 5i 
23. 5i 



.26,62 
26,80 
.17,62 
.3o,55 
.35,20 
35,21 
.35,99 
. 1,74 
',70 
.45,47 
.53,09 
53,10 
•57,59 
.58,94 
. 2,46 
.33,42 



Distances 
polaires. 

o / • 

67. 7-3i,9 

32,4 
67.15.33,5 
67.31.41,0 
68.48.47,0 

47,0 
67.34.47,8 
67.27.58,9 

59,2 

68. 5. 4,7 
68.5i.i4,5 

14,8 
67.28.44,4 
67. 6.3i,3 
67.4o*,20,3 
68.55.55,6 



Étoiles. 



Dates, 
M.-J. 



5oo2 A -h 21" 11-3 

5406A-1-20" ii-i3 

« Poissons 8-28 

9-21 
9-3o 

10- 8 
11-14 
11-17 
11-18 
1 1-21 
1 1-22 

4872 A-f- 24" 11- 3 

11- 4 

4878 A -H 24" 10- 8 

4950 A -h 22° ïi-1.7 



Ascensions 
droites. 

h m I 
23.52. i3,3i 

23.53.29,52 

23.54.10,51 

10,57 

10, 5i 

10,47 

» 

10,62 

•0,54 

10,57 

1» 

23.54.45,67 

45,66 

23.57.21 ,89 

23.59.45,72 



Distances 
polaires. 

o / • 
68.11.14,8 

68.48.22,9 

83.41.24,4 

2i,I 

25,0 

2^i7 
25,2 

24,5 
26,1 

25,2 

24,8 

65.20.43,6 

43,1 
65.24.40,0 
67.17.12,2 



99 ^ 



ASCENSIONS DROITES ET DISTANCES POLAIRES DU CENTRE DE LA LUNE. B. 1 2^ 



ASCENSIONS DROITES ET DISTANCES POLAIRES DU CENTRE DE LA LUNE. 



COMPARAISON AVEC L EPHEMERIDE DE LA « CONNAISSANCE DES TEMPS ». 









Correct. 




Correct. 










Dates. 


Temps 


Ascensions 


delà 


Distances 


delà 










1004, 


moyens. 


d roi les. 


C. rf. T, 


polaires. 


C. rf. r. 


A-. . 


P' 


n^\ 


d. 


Jany. 5 — 


h m • 

14.47-40,0 


h m » 
9.43.36,50 


s • 

-1,76 


, , 
79.28.40,8 


— sl^o 


-<î7*'34 


3S\ 7% 


n 
4-12,0 


— i6'.33'o 


26.... 


6.39.43,5 


a. 59. 18,71 


-«.39 


76.55.28,4 


-H 3, S 


-h63,86 


33.44,5 


-4- 7,4 


~i5.33,i 


29.... 


9.24.48,7 


5.56.45,78 


-i,4i 


71.40.36,4 


- 1,1 


-f-68,94 


3o.54,8 


4-0,3 


— 16.21,6 


3i.... 


II. 26. 24, H 


&., 6.35,55 


-i,7( 


74.11.25,2 


- 4.3 


•4-69,54 


33.55,2 


— 6,8 


-16.43,5 


Févr. 2.... 


i3.2G.2o,5 


9 


» 


8i.26.i3,o 


- 6,7 


» 


40. 9,0 


» 


-16.43,5 


28,... 


10. 5.49r8 


». 36. 10,01 


-1,47 


75.32.41,7 


- 2,5 


H-68,7i 


34.26,3 


-7,4 


4-16.57,9 


29-... 


11. 4.42,9 


9.39. 8,80 


— 1,6> 


79. 5. 7,9 


- 5,7 


-4-68,17 


37.44,3 


—11,2 


4-16.4^,9 


Mars 2 — 


i3. 0.53,2 


11.41.16,46 


-1,7» 


88.13.24,6 


-7,4 


—66,62 


45. 9,9 


-i-i4,7 


-16.38,7 


27.... 


&.48.54rO 


9. 9.23,74 


-i,5î 


» 


h 


+67,41 


» 


» 


» 


28.... 


9-45. 19, T 


10. 9.54,55 


-1,39 


8!. 10. II, 2 


-6,1 


-h66,98 


39. 2,9 


—11,7 


4-16.32,8 


3o.... 


11.35.57,6 


12. 8.43,21 


—1,57 


90.28.28,4 


-8,2 


•H-66,i6 


46. 3,9 


—12,9 


4-16.32,3 


Avril I 


13.26.47,5 


14. 5.32,45 


-1,85 


99.30. 7,6 


-5,5 


—65, 81 


Si. 0,3 


4-11,8 


— i6.iî,5 


23.... 


6.41.29,0 


8.48. 3,97 


—1,27 


76. 3. 1,1 


-2,4 


-i-66,65 


33.54,6 


— 8,0 


4-16. 10,2 


24.... 


7.36.14,7 


9.46.54,76 


—1,28 


79.30. 36,6 


-4,4 


4-66,17 


37. 1,8 


-10,4 


4-16.16,0 


25... . 


8.3o.I2,2 


10.44.57,13 


-1,43 


83.4o.3o,4 


- 5,2 


-1-65,72 


4o.3o,8 


—11,7 


4-16.19,8 


27.... 


10.16.41,3 


12.39.36,55 


-1,54 


92.58.11,1 


-7r3 


-^65, 35 


47. 5,9 


-II, 7 


4-16.19,0 


28.... 


tl. 9.55,6 


13.36.56,23 


-.,67 


97.27.53,0 


- 8,3 


+65,46 


49.34,4 


-11,6 


4-16. i3, 5 


Mai 24.... 


8.10. 2,0 


12.19. 2,60 


-1,44 


91. 8. 3,9 


-5,8 


-i-64,58 


45.23,3 


— 12,0 


4-16. 8,4 


26.... 


9.53.30,7 


14.10.41,65 


-1,41 


■99.48.58,9 


-4,7 


-+-61,88 


5o. 6,8 


-10,5 


4-15.59,0 


28.... 


11.39.10,5 


16. 4.32,5i 


-1,76 


106. 3.34,3 


-4,« 


-h65,39 


5>..ii,5 


— 5,9 


4-15.42,5 


29.... 


12.34.39,2 


17. 1.56, 20 


-1,87 


107.46.42,9 


— 0,8 


—65,28 


52.19,5 


-t- 3,4 


4-15.32,4 


Juin 22 — • 


7-49.26,4 


i3. 52.43,50 


—1,29 


98.20.58,4 


-5,7 


-hG4,28 


49. 3,6 


— 10,2 


4-15.53,9 


23.... 


8.40.35,2 


14.47.57,44 


-1,52 


102, 5.11,2 


— 5,0 


H-64,52 


50.35, 5 


-8,7 


4-15.46,2 


25...; 


10.24.29,0 


16.40. 1,86 


— «,47 


107.12.13,7 


-0,8 


4-64,88 


51.56,5 


- 4,1 


4-15.29,7 


28.... 


i3. 0.42,3 


19.26.22,34 


—1,69 


107. 3.3o,o 


-4- 3,3 


—63,26 


5o.4o,2 


- 3,8 


4-i5. 4,8 


Juill. 22 


8.20.42,2 


16.22.21,38 


—«,64 


106.29.41,0 


-4,0 


4-64,55 


51.35, 2 


-5,2 


4-15.28,4 


28.... 


i3.i6,5o,6 


» 


» 


101.32.43,8 


■+- 4,4 


» 


47.12,9 


» 


4-14.48,0 


29. . . . 


14. 0.45,1 


22.28. 5i ,82 


-1,53 


98.15:47,5 


-f- 4,9 


—59,67 


45.29,2 


— 9,0 


4-14.45,7 


Août 19 


7. 9- 8,6 


17. 0.59,55 


-1,87 


» 


» 


4-64,59 


» 


» 


» 


24.... 


11.12. 14, 8 


21.24.24,48 


-i,5o 


102.32.41,8 


+ 4,8 


4-60,62 


47.51,6 


4- 7,0 


-14.47,4 


25.. . . 


11.56,33,6 


22.12.46,30 


-1,67 


99.26.22,4 


-t-6,0 


4-59,80 


46. 2,2 


4- 8,8 


+14.44,9 


28.... 


14. 6.34,9 


0.32.59,70 


—1,70 


88.23.16,1 


-^ 7,9 


—59,14 


39.48,8 


-9,8 


+14.46,8 


Sept. 17.... 


6.46.44,4 


18. 32. 5i, 12 


— 1,59 


108. i3. 25,1 


-^ 0,9 


4-6î,02 


51.32, 2 


H- 0,9 


— l5.I2,I 


18.... 


7.36.15,4 


19.26.25,80 


—1,69 


107.25. 19,4 


— 0,1 


4-63 ,02 


50.39,8 


4- 3,0 


— «5. 1,9 


ig.... 


8.24. 3,4 


20.18.17,15 


-1,62 


io5. 46.52,3 


^•1,9 


4-61,95 


49.35,6 


-+- 5,0 


-14.54,2 


20 


9.10. 9,6 


21. 8.26,44 


~i,43 


103.25.29,6 


-^ 4,1 


4-60,92 


48.19,1 


4- 6,6 


-14.48,8 


21.... 


9.54-44,8 


21.57. 4,69 


—1,82 


100.29.31,0 


-f- 6,2 


4-60,04 


46.49,0 


4- 8,1 


—«4.45,5 


24.... 


12.5 .20,1 


0.17.51,97 


—1,60 


89.37.36,0 


-h 6,6 


—59,09 


40.53,4 


-9,5 


-14.46,3 


25 


12.48. 5,9 


1. 4.40,96 


-1,63 


85.47.53,0 


-f- 6,8 


-59,46 


38.13, 4 


- 9,6 


+ 14.49,5 


27.... 


14.16.42,7 


2.41.23,62 


— 1,95 


78.44. 5,0 


-+- 5,6 


—61,21 


33.33,1 


-8,5 


-l-i5. o,\ 



B.I28 ASCENSIONS DROITES ET DISTANCES POLAIRES DU CENTRE DE LA LUNE. 



ASCENSIONS DROITES ET DISTANCES POLAIRES DU CENTRE DE LA LUNE (suite). 



COMPARAISON AVEC L EPHEMERIDE DE LA « CONNAISSANCE DES TEMPS ». 









Correction 




Correction 








Dates. 


Temps 


Ascensions 


de la 


Distances 


delà 










1904. 


moyens. 


. droites. 


C. d. T, 


polaires. 


C.d.T. 


k. 


P' 


nii'. 


d. 




h m t 


h m 9 


t 


t 







t 


1 » 





t * 


Oct. 19... 


. 8.35.5l,o 


22.28.21 ,04 


— 1,58 


98.22.58,8 


4- 


4,6 


-^ 59,71 


45.49,2 


4- 8,4 


—14.46,0 


20. . . 


9.18.40,0 


23.i5.i3,i5 


— 1,72 


94.47.20,5 


-i- 


6,1 


4-59,24 


43.53,5 


-H 9,1 


-14.45,5 


23... 


11.27.20,6 


1.36. 5,35 


-1,67 


83.18.23,7 


-T- 


6,1 


4-60,08 


37. 4,6 


-^ 9,5 


—14.55,2 


26... 


13.49.42,5 


4. 8.36,76 


— 1,90 


74. 4.52,0 


-+- 


3,6 


-63,47- 


3o.22,2 


-6,8 


4-i5.i5,4 


. 27... 


. i4.4o.27i7 


5. 3.25,67 


—1,60 


72.20.42,1 


-f- 


1,0 


—64,63 


29.10,9 


- 3,7 


4-15.23, 7 


Nov. i5... 


6.3i.5i,8 


22.10.28,95 


— 1,55 


99.51.4974 


-+- 


6,3 


4-60,26 


46.46,9 


+ 7,9 


-i4.5o,4 


17... 


. 7.57.31,4 


23.44.14.70 


-1,83 


92.35.51,4 


■+■ 


7,5 


4-59,24 


42.45,2 


4- 8,6 


-14.47,7 


18... 


. 8.39.55,2 


0.30.42,14 


—1,72 


88.42.29,7 


-h 


6,4 


-h59,37 


4o.3o,i 


-+- 9,2 


-i4.5o,4 


21... 


10.53.37,5 


2.56.38,62 


-1,61 


77.42.59,2 


4- 


4,4 


4-62,08 


33.3o,5 


4- 7,6 


— i5. 9.8 


22... 


11.42. 9,3 


3.49.16,47 


—1,66 


74.51.35,9 


-h 


3,9 


4-63,43 


3i.»2,o 


-h 6,5 


-i5.i8,4 


23... 


. 12.35. 16,1 


4.44.20,46 


— 2,o5 


72.44.24,4 


4- 


4,0 


-64,72 


3o. 3,8 


-4,7 


— 15.27, I 


Dec. 19... 


. 9.33. 7,7 


3.26.20,28 


-1,44 


76. 6.52,1 


4- 


4,7 


4-62,97 


32.29,7 


4- 7,3 


-I5.i6,8 


20.. . 


. 10.23.11,8 


4.20.30,71 


—1,56 


73.35.15,9 


4- 


2,4 


4-64,49 


3o.48,5 


-+- 5,9 


—15.27,9 


22... 


. I2.l3.l8,2 


6.16.36,93 


-1,82 


71.16.39,5 


— 


0,3 


-66,84 


29.31,8 


- 0,2 


-15.49,5 



ASCENSIONS DROITES ET DISTANCES POLAIRES DU CENTRE DES PLANÈTES. 



COMPARAISON AVEC LES TARLES. 



Dates 
1904. 



Temps 
moyens. 



Ascensions 
droites. 



Correction 
delaC.rf. r. 



Distances 
polaires. 



Correction 
delaC.rf. r. 



Jupiter. 







b m t 


h m • 


s 


/ 


n 


Oct. 


3.... 


. 12.53. 5o, 9 


1.42.58,80 


4-0, l5 


81. I. 2,2 


-1,9 




9.... 


. 12.27.22,5 


1.40. 5,36 


4-0,17 


81.17.48,3 


—2,1 




10 — 


. 12.22.56,9 


1.39.35,57 


4-0,14 . 


81.20.40,2 


-1,9 




II 


. I2.i8.3i,i 


1.39. 5,54 


4-0,06 


81.23.33,6 


—1,0 


• 


i3.... 


. 12. 9.39 


» 


» 


81.29.18,7 


-2,8 




14.... 


. 12. 5.i3,o 


1.37.34,92 


4-0, i3 


81.32.14,6 


—0,9 




i5.... 


. 12. 0.4,6,7 


1.37. 4,44 


4-0,09 


81.35. 8,2 


-J,6 




27.... 


. II. 7.3i,7 


i.3i. 1,08 


4-0,24 


82. 9.3o,i 


—1,1 




28.... 


. II. 3. 8,1 


i.3o.3i,58 


4-0,21 


82.12.15,1 


-1,4 




3i.... 


. 10.49.53,6 


1.29. 4,60 


4-0,19 


82.20.20,8 


-1,2 


Nov. 


3.... 


. 10. 36. 41, 9 


1.27.40,31 


4-0,22 


82.28. 7,9 


-1,6 




4.... 


. 10.32.18,6 


1.27.12,91 


4-0,23 


82.30.39,1 


—1,7 




6.... 


. 10.23.33,2 


1.26.19,17 


4-0,16 


82.35.35,3 


-0,4 




12.... 


9.57.28,0 


1.23.48,99 


4-0,22 


82.49.10,9 


4-0,1 



ASCENSIONS.DR, ET DISTANCES POL. DU CENTRE DES PLANÈTES. B. 1 29 



ASCENSIONS DROITES ET DISTANCES POLAIRES DU CENTRE DES PLANÈTES (suite). 



COMPARAISON AVEC LES TABLES. 



Dates 


Temps 


Ascensions 


Correction 


Distances 


Correction 


Î904. 


moyens. 


droites. 


delaC.d. r. 


polaires. 


de la C. d. T, 



JCPITER. 



Nov. 


i3.... 


h m • 
. 9.53. 8,8 


h m t 
1.23.25,70 


t 
-ho, 20 . 


82".5!'.i4'3' 


—1,0 




14.... 


. 9.48.50,4 


1.23. 3,07 


-HO, 29 


82.53.16,0 


-0,3 




i5.... 


. 9.44.32,3 


1.22.40,82 


-ho, 21 • 


82.55. ia,7 


— «.I 




17.... 


. 9.35.57,9 


1.21.58,11 


4-0,08 


82.58.57,3 


-o,J 




18.... 


. 9.31.41,7 


1.21.37,79 


-ho,i5 


83. 0.43,2 


-«,6 




21 


. 9.18.56,8 


1.20.40,43 


-HO, 23 


«3. 5.37,5 


-1,3 




22 — 


. 9-14.43,0 


1.20. 22, 5-8 


-4-0,23 


83. 7. 7i5 


-1,6 


Dec. 


8.... 


. «.^.58,8 


1.17.12,35 


-ho, 12 


«3.^1.15,7 


+0,3 



Saturne. 



Juin. 


•^9 


12.56.23,0 


21. 


.a5. 18,79 


-0,33 


106.22.12,9 


-h2,5 


Août 


12 


11.57.16,1 


21. 


.21.13,90 


-^,53 


106.42.32,6 
'^ «06-43.59,4 


-0,4 




i3 


11.53. 2,6 


21. 


,20.56,29 


-0,45 


0,0 




16 


11.40.22,1 


24- 


20. 3,37 


-o,ï8 


106.48.16,6 


-ho,4 




19 


11.127.43 




» 


» 


106.52.28,7 


-hO,I 




21 


11.19.16,0 


2K 


.18.36,55 


— o,3o 


106.55. i5, 5 


-hi,6 




^4 


11. 6.37,3 


21. 


.17.45,50 


— 0,22 


106.59.18,0 


-hi,4 




^7 


10.53.59,6 


21. 


.16.55,38 


— o,3o 


107. 3.i3,9 


-4-1,8 




28..... 


io.49.47î3 


21. 


.16.38,88 


—0,40 


107. 4.3o,6 


• -M,7 


Sept. 


. 2 


10.28.48,6 


21, 


.15.19,56 


—0,19 


107.10.38,3 


-ho,3 




4 


10.20.26,4 


21, 


.14.49,01 


—0,23 


107.12.58,9 


-ho,7 




5 


io.i6.i5,6 


21. 


.14.34,11 


— o,»| 


107.14. 7,ï 


-ho,5 




7 


10. 7.54,4 


21. 


.14. 4,68 


—0,40 


107.16.19,5 


—0,1 




1^ 


9.3o.32;8 


21, 


.12. 5,93 


-0,19 


107.25.13,9 


-hi,o 




17 


9.26.25,2 


21 


.11.54,12 


—0,19 


107.26. 6,2 


-hl,2 




18 


9.22.17,7 


21 


.11.4^,48 


—0,32 


107.26.56,5 


-+■0,9 




19 


9.18.10,6 


21. 


.11.31,32 


—0,28 


107. 27 .'45, 6 


•H-o,9 




21 


9. 9.57,3 


21. 


II. 9,77 


^0,39 


107.29.20,8 


-h2,5 


Oct. 


4.... 


8-17- 4,9 


11. 


. 9.23,88 


— o,i5 


107-36*49,0 


-hi,3 




11 


7.49. ^,3 


21. 


8.52,47 


— o,38 


107.38.51,5 


-h2,4 




i3...".. 


7.41. 6 




» 


B 


107.39. 9,1 


-hl,4 




14 


7.37. 7,2 


21. 


. 8.45,08 


— o,36 


107.39.17,1 


-h2,'8 




i5 


7.33. 9,7 


21. 


8.43,51 


—0,26 


107.39.18,8 


-0,2 




'9 


7.17.23,4 


21, 


. 8.40,81 


-0,35 


107.39.-20,9 


-ho,8 



Ubanus. 



Juin n-.... i2.32.5i,6 17.52.28,81 —0,26 

18 12. 4. 6,1 i7.5i.ij,S3 —0,29 

20 11.55.53,1 i7,fo.53,a4 —0,28 

Obserçationt de Paris, 1904- 



ii3.38.2o,o — 1,0 

113.38. II, 6 -ho, 6 

II3.38. 6,8 —0,8 

B.I7 



B. i3o ASCENSIONS DR. ET DISTANCES POL. DU CENTRE DES PLANÈTES. 



ASCENSIONS DROITES ET DftSTANCES POLAIRES DU CENTRE DES PLANÈTES (scite). 



COMPAaAlSON AVEC LES TiUII.B8. 



Dates 


Temps 


Ascensions 


Cocrection 


Dislances 


Correction 


1904. 


moyens. 


droites. 


de U CM, T, 


polaires. 


deJaC.rf.r. 



Ubanu». 





Il n % 


h m s 


s 


, n 


n 


Juin rpi,.. 


.. rr.|7.4o^ri 


17.50.32,02 


— 0,.2» 


113.38. 4r4 


-+-0,5 


•23... 


.. 11.43.33,6. 


17,50.21,42 


— 0,20 


ii3,38. 2,6 


-i-0,6 


28... 


.. 11.23. 1,4 


. 1749.28,57 


—0,33 


n 3. 37. 52,7 


-+-0,8 


ioUl. 7... 


. 10.46. 6,5 


17.47.56,49 


-0,34 


ii3. 37.31,0 


0,0 


8..., 


. 10.42. 0,7 


I747.46,7.î 


—0,19 


113.37.29,5 


H-I,o 


t5 


IO.l3.22,6 


17.46.39,81 


~o,33 


113.37.14,1 


-^3,7 


19... 


. 9.57. 3,3: 


17.46, 4,08 


-—0,23 


11337. 1,0 


-M, 2 


M 


9.44.50,1 


17.45.38,58 


—0,16 


Ii3.363a,7 


H-o,8 


ai.... 


. 9. 8.18,1 


17.44.29,55 


— o,o«5 


113.36.28,8 


0,0 


Août 2.... 


. 9. 0.12,4 


17.44.15,57 
Neptune. 


— o,36 


ii3.a6.23,2 


-0,8 


Janv. 5 


. 11.22. 0,1 


6. î8. 30,19 


-^0,36 


67.42.14,4 


-+-2,6 


r6. . . . 


. 10.37.28,4' 


6.17.13,27 


— o,.fap 


67.41.27,4 


-4-1,9 


17.... 


. 10. 33. 25, J^ 


6.17. 6,56 


-0,44 


67.41. 23, «i 


-+-2,5 


19.... 


10.25.20,9 


6.16.53,39 


-0,43 


67.41.15,4 


-+-2,5 


•^.4.... 


. 10. 5. 9,6 


6.16.21,61 


—0,47 


67.40.54,6 


-^•2,4 


9.6..,. 


• 9-57. 5,7 


6'..i6. 9,49 


-0,44 


67.40.46,2 


-^2,3 


29.... 


. 9.45. 0,5 


6.i5.5i ,95 


-0,41 


67.40.34,9 


-1-3,3 


Févr.i3.... 


. «.41.47,7 


6.14.37,61 


—0,39 


67.39.35,5 


-+-2,7 


19.... 


. 8.20.49,8 


6.14.15,0» 


—0,47 


67.39.13,9 


-3,1 


>.3.... 


. 8. 4.53,8 


6.14. 2,71 


—0,47 


67.39. 0,0 


+ 3,2 


2Î.... 


8. 0.55,2 


6.13.59,98 


-0,44 


67.38.56,0 


-h-2,7 


28.... 


. 7.45. 1,9 


6. i3. 50,29 


-o,46 


67.38.42,5 


-^2,6 


29. . . . 


. 7.41. 4,0 


6.i3.48,3i 


-0,37 


67.38.39,7 


-f-3,i 


Dec. 19.... 


. 12.37.43,6 


6.30.23,55 


-0,46 


67.45.53,1 


H-I,4 


20. . . . 


. 12.33.40,5 


6.3o.i6,3i 


— , 5o» 


67.45.47,7 


-+-1,5 


22. . . . 


. 12.25.34,2 


6.3o. 1,81 


—0,52 


67.45.37,2 


-h2,I 


27.... 


. 12. 5.18,4 


6.29.25,41 


-0,46 


67.45. 9,1 


+ 2,4 



INSTRUMENTS DE GAMBEY. 



OBSERVATIONS MÉRIDIENNES EN 1904. 



POSITIONS CONCLUES 

J)E LA LUNE, DES PLANÈTES ET DES ÉTOILES, 
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Observations de Paris, 1904 C.! 



INSTRUMENTS DE GAMBEY. 



OBSERVATIONS MÉRIDIENNES EN 1904. 



POSITIONS CONCLUES 

DE LA LUNE, DES PLANÈTES ET DES ÉTOILES, 
PAR MM. J. CHATELU, FATOU ET BRANDICOURT. 



Les observations que nous avons effectuées en ic)o!\ se rapportent aux étoiles 
(le repère comprises dans les zones de la Carte photographique du Ciel, dont 
Texécution est réservée à TObservatoire de Paris. 

On trouvera également, dans le présent Mémoire, des observations d'étoiles 
fondamentales, de la Lune, et des planètes. 

On a employé, pour la réduction, les éphémérides des éloiles fondamentales 
publiées dans la Connaissance des Temps pour 190/1. 



LUNETTE MERIDIENxNE. 

On trouvera une description détaillée de la lunette et de ses accessoires dans 
le Volume des Observations de 1874? pages 33 et suivantes. Dans le Volume 
des Observations de 1897, page C.4. nous avons décrit les perfectio/inemenls 
apportés à l'éclairage et à la mire. 

Depuis le commencement de l'année jusqu'au 9 juillet, période pendant la- 
quelle la Lunette a été utilisée, les observations ont été enregistrées à l'aide du 
c^hronographe imprimant, imaginé par M. l'abbé Verschaffel, réglé électrique- 
ment par la pendule Fenon. La description de ce chronographe se Irouve dans 
le Volume des Observations de 1901 et dans le Bulletin astronomique (i, XXII, 
p. 263 à 270). 



C.4 LUNETTE MÉRIDIENNE DE GAMBEY. — lOOi. 

Dans ce qui suit, nous nous bornons à présenter le résultat des recherches 
faites pour déterminer Tétat de la lunette, nous en référant d'ailleurs, en ce 
qui concerne les procédés d'observations, au Volume de 1874'' 



CONSTANTES INSTRUMENTALES. 

Micromètre. — Fil t^erlical mobile; valeur d'un tour de la vis micro- 
métrique. — Positions et distances des /Ils verticaux Jî^es et du fil moyen. 
— La valeur d'un tour de la vis micrométrique qui conduit le fil vertical mobile 
a été de 2%8().i8 dans Téquatcur. 

Le réticule comprend dix fils verticaux fixes que nous désignons par les no- 
tations I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X dans Tordre des passages à 
Téquateur, quand la lunette est dans la position directe. Les observations au 
chronographe ont été faites à ces dix fils. Leurs positions et la position v^ du fil 
fictif moyen correspondant sont données dans le Tableau suivant : 

looi. r. II. m. IV. v. vi. vu. viii. i\. x. i^„. 

t i t t t t t t t t t 

Janv. II... 5,179. 6,916 9,o7ô ii,464 i3,24» i6,8/'i 18,480 20,9.51 9.3, 048 24,80'^ i4i993 

Févr. I... 5,171 6,914 9,025 11,461 i3,243 16,820 18,479 20,9^9 23, 046 24,799 14,991 

Mars 12. .. 5,179. 6,914 9,024 11,463 i3,244 16,821 18,480 20,944 23, 048 24,802 i4,99i 

Avril •>.... 5,169 6,912 9,023 11,459 i3,24o 16,818 18,479 20,943 23,048 24,797 Mj989 

Mai 4-- 5,173 6,916 9,026 11,465 13,246 16,823 18,48 > 20,960 23,o5o 24,804 i4,994 

Juin 9... 5,173 6,916 9,028 11,465 13,246 16,821 18,486 20,948 23,049 a4,8o4 i4,993 

Juill. 8... 5,173 6,919 9,029 11,466 13,246 16,821 18,484 20,947 23,o5o 24,802 i4,994 

On conclut des déterminations précédentes pour les distances respectives, 
exprimées en temps, au fil moyen : 

I. II. m. IV. v. VI. VII. viii. IX. x. 

SSSSSSSSfIS 

-4-28,14 -f-23,i5 -r-17,10, -t-io,ii -4-5,01 — 5,24 — 10,00 —17,07 — 23,09 — 28,11 

Ces nombres représentent respectivement les corrections qu'il faut appliquer 
aux passages observés, à l'équateur, à chacun des fils pour les ramener au pas- 
sage au fil moyen. 

Collimation du fil moyen. — Observations de la mire. — Azimut. — M^ 
et M^ étant les lectures correspondant aux pointés de la mire faits respectivement 
dans la position directe et dans la position inverse de la lunette, v^ la position 
du fil mobile pour laquelle la collimation de ce fil est nulle, p,„ la position du fil 
moyen fictif, c sa collimation, A^ la valeur d'un tour de la vis micrométrique, 
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on a 

ro=^(Mrf +M,), 

_^ , , , \ Lun. dir. 

^ ' ( Lun. mv. 

Le Tableau suivant donne les valeurs du fil fictif ^,„ rapporlé à la moyenne 
des dix fils du réticule, ainsi que les valeurs de r^ au même jour; les différences 
moyennes v„, — p^ multipliées par ±: k donnent la collimation c inscrite dans 
la dernière colonne, telle qu'elle a été adoptée dans la réduction des observa- 
tions : . 

Collimalion du fil moyen. 

190i. Vg. v^, v^—^m' itc moyen. 

t t t s 

Janv. II i5,2io i4}99^ -ho,ai7 o,6'i7 

Févr. 1 ib^'io^ i4>99i -i-0,218 » 

Mars 11 i5,2i2 i4î99i -1-0,221 » 

, Avril 2 i5,2o8 14)9^9 -+-0,219 » 

Mai 4 i5,202 i4i994 -1-0,208 0,595 

Juin 8 i5,202 14)99^ +0,209 * 

Juillet 9 i3,2oo M}994 +0,206 » 

Nous donnons, dans le Tableau ci-après, les valeurs moyennes M^ et M/ des 
lectures correspondant aux pointés de la Mire pendant les périodes où, la position 
de la lunette n'ayant pas changé, ces lectures n'ont pas paru éprouver de varia- 
tions notables. En regard de la première valeur de M dans chaque groupe, 
on a mis la valeur moyenne adoptée de p^,, calculée à Taide du Tableau pré- 
cédent; nous avons, en outre, inscrit les valeurs de Âr(Po — M)> ^^ nous ser- 
viront à calculer l'azimut de la Mire, lorsque nous aurons déterminé l'azimut 
de la Lunette par l'observation des circompolaires, et inversement à déduire 
l'azimut moyen de la Lunette de l'azimut moyen de la Mire : 

Observations de la Mire, 

Nombre 
-Limites de 

i904v délerm. Position. M moyen. (^«adopté. v, — M. ±A:(i>„ — M). 

t t t t 

1903. Dec. 14 à 1904. Janv. 10 22 Inv. 15,765 i5,2oi (») — o,564 +1,616 

Janv. II à Janv. 3 1 i5 Dir. 14,667 i5,2io +o,543 +i,556 

Févr. i à Févr. 1 3 11 Inv. 15,720 » — o,5io +1,462 

Févr. i5 à Mars II 16 Inv, ^5,757 ù — 0,547 +i,568 

(>) Voir Volume des Observations de 1903. 



Nombre 












de 












dcterm. 


Position. 


M moyen. 


ir\ adopte. 


f. - M. 


3:A(i'.-M) 


12 


Dir. 


i4\ft69 


t 
I 5,210 


t 
-+-0,541 


1 
H-I ,5îo 


lo 


Inv. 


15,734 


» 


-0,524 


H- 1 , 502 


9 


Inv. 


i5,746 


1 5,202 


~o,544 


-+-1,559 


i6 


Dir. 


14, 65a 


» 


-j-o,55o 


+ 1,576 


i>.o 


Inv. 


15,762 


» 


— o,56o 


-+-1 ,6oj 



C.« LUMETÏE MÉRIDIENNE DE GAMBEY. — 1904. 

Observations de la Mire. 

Noi 
Limites 

Mars 12 à Avril i 

Avril 2 à Avril 19 10 

Avril2i(i) à Mai 4.-. • 

Mai 4 à Juin 7 16 

Juin 8 à Juill. 9 

Niveau. — Inclinaison de l'axe. — Une partie du niveau est égale à 2",o4 
en arc ou o*,i36 en temps. 

O désignant la somme des deux lectures faites dans la position pour laquelle 
les divisions vont en croissant vers l'Ouest, E la somme des deux lectures faites 
quand ces divisions vont en croissant vers TKst, Tinclinaison ^ exprimée en 
parties du niveau sera déterminée par la formule 

(3 = i(0-E). 
4 

Elle sera positive quand le côté occidental de Taxe sera le plus élevé, néga- 
tive dans le cas contraire. 

Les valeurs moyennes de ft seront données plus loin dans le Tableau : Con- 
stantcs employées dans la réduction des obsersralions. 

La correction provenant de l'inégalité des tourillons est égale à — o»*,4G, 
pour la position directe et à -♦- 0^,46 pour la position inverse, ou, en temps, 
qF:o*,o63, 

Observations des circompolaires. — Détermination des constantes A^, a e/ A . ' 
— Toutes les circompolaires, dont on trouvera plus loin le Tableau, ont été ob- 
servées au fil mobile. La position de ce fil, à l'époque / d'un pointé, étant définie 
par la lecture micrométrique/' et la valeur du tour de vis A', et (0 représentant 
la déclinaison de l'étoile, lu réduction au fil moyen r,„ se fait par les formules 
suivantes 

Position directe «rf=rpX' ~a ^ — siii=(î^ ■^\ K^. , 

^ L coscO 6 \ cosct) / J < PI 

Positioninverse.... R/ = ± /• -"' -\ — sinHô ^\ -,, » 

L coscO b \ coscO / J (PI 

(M La lunette a été démontée et nettoyée le 20 avril. 
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dans remploi desquelles on a rarement besoin de tenir compte du terme du troi- 
sième degré. 

Si nous désignons par /^ le passage réduit, par C^ la correction de la pen- 
dule, et par x Fascension droite théorique de la circompolaire, nous aurons 

( PS 
.1. — /^=C^4-wdi/ilangtôd:(c — x)^éc(0 . 

Une étoile horaire, d'ascension droite x' et de déclinaison (0', donnera 
•^'-— C=^-/»+ ^ 4-/Uangiô'-h(c — x)sôc(0'. 
De ces deux équations on déduit 

d'où, en posant A = (x — t„) — (x' — /)„), 

' A c — X ^ (c — x) séccO' tîuiîç(0' 4 PS 

langcv) sino) langvi^ langcO / VI ' 

sincO diffère très peu de Tunité, il en est de même de séc(Ç)', tandis que langco 
a toujours une valeur relativement considérable, de sorte que Ton peut prendre 

; r au lieu de ; -• La formule précédente s'écrira donc, avec une approxi- 

mation très suffisante, 

. A . .. c^x . lang(0' (PS 

/* "= it -— — — — — ic — X 1 in 31 n — — • 

langcO ^ ^ tango) langcO / PI ' 

le dernier terme est toujours très petit, sinon négligeable^ On calcule d'abord 

n^ — zt , — (c — x)it -j 

tarigcO ^ tangcO 

et, s'il est nécessaire, 

- . tangcO' 
' * langiO 

On a ensuite 

/e = /i, -h «s. • 

Dans la pratique, au lieu d'une étoile horaire, on en prend plusieurs, trois 
s'il est possible, et, dans les formules précédentes, on' met, pour X' — 1[^^ et (O', 
la moyenne des valeurs fournies par les étoiles employées. Si la déclinaison des 
étoiles horaires reste comprise entre d=io®, ces formules conservent toute la 
précision nécessaire, tant que les constantes c — x et n n'atteignent pas une 
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valeur de plus de 5% limite bien supérieure à tout ce que Ton a pu constater 
avec des instruments établis dans des conditions de précision acceptables. 

Nous donnons, dans la cinquième colonne du Tableau suivant, le temps t^ du 
passage de chaque circompolaire au fil moyen; dans la sixième, x, les minutes 
et secondes de l'ascension droite théorique correspondante; dans la septième, la 
différence X' — t^ déduite des étoiles horaires observées le plus près possible 
de la circompolaire et, dans la huitième, la valeur de A = {x — /,„) •— (x' — /^„). 
Cette valeur de A, celle de c — x obtenue en retranchant x = o',oi4 des valeurs 
de c tirées du Tableau, page C.5, ont servi à calculer n de la dernière colonne : 



Observations des circompolaires. 



Dates. 
1904. 


Position 


Étoiles. 


Passage 


//«. 


X. • 


x'-r,n' 


1. 


a. 










h m s 


m s 


s 


s 


t 


Janv. 5 


Inv. 


8 Petite Ourse.. 


I 


6. 3.15,35 


2 • 5 1 , 70 


-37,41 


-4-13,76 


- o,i5 


9 


Inv. 


8 Petite Ourse.. 


l 


6. 3.17,85 


2.5i,99 


-38,69 


-i-ia,83 


— 0,10 


i6 


Dir. 


$ Petite Ourse.. 


I 


6. 3.42,45 


2. 5a, 53 


—40,95 


- 8,97 


- 0,12 


17 


Dir. 


Petite Ourse. . 


I 


6. 3.43,40 


2.52,63 


-41,19 


- 9,58 


— 0,08 


19 


. Dir. 


1235 B. A. C... 


S 


4. 7- 5,20 


6.29,58 


-41,87 


4- 6,25 


— o,o5 


«9 


Dir. . 


8 Petite Ourse.. 


I 


6. 3.44,5o 


;?. 52,89 


-41,87 


-9,74 


— 0,07 


26 


Dir. 


Petite Ourse.. 


I 


6. 3.48,40 


2.5{,i6 


-4i,oo 


— 10,24 


— o,o> 


29 


Pir. 


X Petite Ourse . . 


I 


7.18. 3,65 


16.48,80 


-45,25 


—29,60 


— 0,09 


Févr.aS 


Inv. 


5iHév.-Céphée. 


S 


6.56.17,55 


56. 1,58 


— 1,77 


— 14,20 


- 0,09 


24 


Inv. 


5i Hév.-Céphée. 


s 


6.56.17,90 


56. 1,28 


— 2,20 


-i4,4-2 


— 0,10 


24 


Inv. 


2320B.A.C.... 


s 


8. 3.54,05 


3.13,19 


— a, 20 


-38,66 


— 0,11 


Mars 17 


Dir. 


7304 B.A.C.... 


1 


9.18.59,60 


18.36,83 


— 12,88 


- 9,89 


— 0,07 


18 


Dir. 


75p4B.A.(:.... 


I 


9.19. o,3o 


18.37,08 


— i3,32 


— 9,90 


— 0,07 


24 


Dir. 


82I3B.A.C.-.. 


I 


11.28. 3,65 


27.35,64 


-16, o5 


-11,96 


. H- 0,02 


3o 


Dir. 


8213 B.A.C.... 


I 


11.28. 7,00 


27.36,11 


-19,09 


— 11,80 


-h 0,01 


Avril I 


Dir. 


•8213 B. A. C... 


1 


11.28. 8,60 


27.36,43 


—20,14 


— -I2,03 


-h o,o3 


6 


Inv. 


8ai3B.A.C.... 


1 


11.27.48,00 


27.37,34 


-23,68 


-i-l3,02 


— o,o5 


II 


Inv. 


8213B.A.C.... 


I 


n. 27. 52,1 5 


27.38,17 


—26,20 


-4-12,22 


— 0,01 


i3 


Inv. 


82I3B.A.C.... 


I 


ir. 27. 52, 95 


27.38,57 


-27,38 


-i-i3,oo 


— o,o5 


i3 


Inv. 


4I65B.A.C.... 


s 


12. i5. 34, 25 


14.43,43 


-27,38 


-^3,44 


- 0,11 


18 


Inv. 


4i65B.A.C.... 


s 


i2.i5.33,5o 


14.41,75 


-30,09 


-21,66 


— o,o5 


23 


Inv. 


4i65 B.A.C.... 


s 


12.15.32,95 


14.40,09 


—32,65 


—20,21 


— 0,04 


25 


Inv. 


Polaire 


I 


13.23.54,75 


23.5o,63 


-33,4- 


-f-29,35 


H- 0,01 


27 


Inv. 


4i65B.A.C.... 


s 


ta. i5. 3a, 75 


14.38,69 


-34,4a 


-19,64 


— 0,02 


Mai 4 


Dir. 


5i4oB.A.C.... 


s 


i5. 8.36,33 


8.14,^9 


-36,64 


-+-14,58 


-^ 0,06 


24 


Dir. 


5i4oB.A.C.... 


s 


i5. 8.4î,4o 


8.12,32 


-46,47 


-^17,39 


-h 0,17 


28 


Dir. 


5140B.A.G.... 


s 


i5. 8.42,70 


8.11,36 


—48,10 


-f-16,76 


■+■ o,i5 


Juin II 


Inv. 


5i4oB.A.C.... 


s 


i5. 8.11,95 


8. 7.42 


-+- 5,65 


—10,18 


-f- 0,16 


tô 


Inv. 


1235 B. A. C... 


I 


16. 5.59,55 


6.10,67 


•4-- 4,33 


+ 6,79 


-r- 0,10 


«9 


Inv. 


5i4oB.A.C.... 


s 


i5. 8.11,65 


8. 4,45 


■+■ 3,20 


— io,îo 


■+■ o,i5 
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Observations des circompolaires. 



Dates. 




















1904. 1 


Posilion. 


Étoiles. 


Passage. 




u. 


A>. 


.v-C. 


A. 


/i. 










h 


ni s 


m % 


s 


8 


• 


uiii 19 


Inv. 


I9.3J B.A.C... 


I 


16. 


G. 1,85 


G.ll,2G 


-+- 3,20 


H- 6,2. 


-+- 0,1 5 


20 


IllV. 


r235 B.A.C... 


1 


16. 


6. 2,o5 


6.11,41 


H- 2,98 


-f- 6,38 


H- 0,14 


'>A 


Inv. 


1235 B.A.C... 


I 


iC). 


6. 2,70 


6.11,56 


-f- 2,73 


H- 6,i3 


-h 0,16 


•Jt3 


Inv. 


1-235 B.A.C... 


I 


I(>. 


6. 3,20 


6.11,92 


-4- 2,34 


-4- 6,38 


-r 0,14 


23 


Inv. 


Petite Ourse. 


. S 


18. 


3.34,95 


3.29,62 


^ 2,34 


- 7,67 


H- 0,12 


^7 


IllV. 


Petite Ourse. 


. S 


18. 


3.34,85 


3.29,19 


-4- 1 ,01 


- 0,67 


-h o,.8 


uilJ. G 


Inv. 


ia35 B.A.C... 


I 


16. 


6. 9, Go 


6.14,57 


- .,38 


H- 6,35 


H- 0,14 


() 


InV. 


Petite Ourse . 


. S 


18. 


3.36,5o 


3.28,20 


- .,38 


- 6,9>- 


-f- 0,17 


8 


Inv. 


Petite Ourse . 


. s 


18. 


3.36,85 


3.a7,9'>' 


- 1,74 


— 7,19 


-^ o,i5 


9 


Inv. 


Petite Ourse. 


. s 


18. 


3.37,00 


3.27,74 


— ',9> 


- 7,35 


-h 0,14 



Détermination des valeurs définitives des constantes m, n et c — a em- 
ployées dans la réduction des observations. — Ayant calculé la valeur de 
l'azimut A fournie par chaque observation de circoiupolaire, on a pris la valeur 
moyenne de cette quantité pour tout Tintervalle pendant lequel elle ne paraît 
pas avoir éprouvé de changement notable; on en a déduit ensuite la valeur cor- 
resf)ondante de l'azimut de la lunette par la formule 



ai=:AqiX-(i'o--M), Pos. I 



Dir. 
Inv. 



d'où l'on a conclu asinç; et acoso; on a calculé de même ^sinç et pcosç 

à l'aide des valeurs de ^. 

On a ensuite 

/w=:-+- asino-+- j3cos9, 

/* =— acos© -h (3sin©. 

Constantes employées dans la réduction des observations. 

Valeurs moyennes de 
1901. Position. A. a. p. m. /i. c — x. 

s « • 8 S * S 

Janv. 3(*)àJanv. 9... Inv. -h2,326 -f-0,710 -4-0,537 +0,89 — 0,06 — 0,62 

Janv. i5 ù Janv. 3i Dir. 4-2,386 -ho,83o 4-0,649 4-1, o5 —0,06 4-0,61 

Fcvr. 2 à Févr. .3 Inv. 4-a,386 4-0,924 4-0, 566 -»-i,o7 —0,18 —0,64 

Févr. 18 à Mars 2 InV. 4-2,386 4-0,818 4-0, 536 4-0,97 —0,14 —0,64 

Mars •12 a Avril i .. Dir. 4-2,253 4-0,703 4-0,676 -+-0,97 4-0, o5 4-0,61 

( ' ) Janvier 4, la salle est chaufTée à cause de rhumidité. • 

Observations lie Paris, 1904. Ci. 2 
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1904. 



Constantes employées dans la réduction des observations. 



1904. 



Position. 



Avril 6 à Avril ii Inv. 

Avril i3 à Avril i9(*). . Iny. 

Avril 23 à Avril 27 Inv. 

Avril 28 à Mai i Inv. 

Mai 4 à Mai 16 Dir. 

Afai 18 à Juin 6 Dir. 

Juin II à Juin 27 Inv. 

Juillet 5 à Juillet 9 Inv. 



Valeurs moyennes de 

A. a. p. m. 

* s s s 

-+-2,253 -f-o,75i -1-0,547 H-o,93 

-^-2,253 -4-0,751 -1-0,578 -1-0,95 

-1-2,253 -+-0,694 -1-0,549 -»-Oï89 

H-2,253 -1-0,094 -ho,596 -4-0,92 

-H2,253 -1-0,677 H-o,736 -î-0,99 

-4-2,253 -+-0,677 -ho,8i6 -+-i,o5 

-i-2,253 H-0,648 -1-0,721 H-o,96 

-i-2,253 -f-o,648 ^-0,770 -f-i,oo 



— 0,08 
— 0,06 
—0,04 
—0,01 
-+-o,\ I 



—0,64 
—0,64 
— 0,61 
—0,61 
-HO, 58 



-1-0,17 -HO, 58 

-f-0,L2 —0,61 

-f-o,i5 — 0,61 



CERCLE MURAL DE GAMBEY. 

• Dans le volume des Annales de 187/î {Observations)^ pages 44 et suivantes, 
on trouvera la description de l'instrument et des procédés employés dans la ré- 
duction des observations, et dans le Volume de 1897, page C.io, les modifica- 
tions apportées à l'éclairage. Nous faisons seulement connaître ici les Tableaux 
des constantes nécessaires aux réductions. 

CONSTANTES INSTRUMENTALES. 

Valeurs des tours de vis des microscopes.. — Les observations ont été faites 
à deux ou à six microscopes. La valeur des tours de vis a été déterminée régu- 
lièrement au commencement et à la fin de la série et la réduction a été faite 
avec la moyenne des deux valeurs obtenues, valeurs toujours suffisamment 
concordantes. 

Corrections oëô tours de vis pour 1904. 



Dates. 



Deux niicr, 



Tours de vis. 

Six micr. 



l , n 

Janv. 5 1 = 1 0,00 

9 — o,o3 

i5 —0,04 

16 — 0,07 



I = I -1-0, i:> 
H- o,i5 
H- 0,09 
-ho,o8 



Tours de vis. 
Dates. Deux micr. Six micr. 

Janv. 17 i = iH-o,oi 1 = 1-1-0,17 

19 ^ —0,06 -f-o,i8 

M -f-«,07 -HO,2ï 

20 -1-0,01 '» 



(1 ) La lunette a élé démontée et nettayée le -20 avril. 



OBSERVATIONS MÉRIDIENNES. 



C.n 



Corrections des tours de vis pour 1904 (suite). 



Dates. 

Janv. 26. 

29. 

3i. 

Févr. 2. 

3. 

î. 

6. 

i3. 

18. 

'9- 
24. 

^9- 
Mars 2 . 

12. 

14. 

«7- 

18. 

24. 

28. 

3o. 

Avril 1 . 

6. 

Il . 

i3. 

18. 

19- 



Tours de 


vis. 


Deux micr. 


Six micr. 


t / » t 


' " . 1 


1 = I 0,00 1 


= I -+-o,i5 


— 0,08 


-{-0,07 


— o,i4 


» 


— 0,12 


-4-0,06 


— 0,19 


-t-o,o5 


— 0,11 


-+-0,08 


-0,19 


. -^0,04 j 


— 0,20 


-f-o,o4 1 


-0,10 


+ 0,08 1 


-0,12 


-ho,i5 


— o,o3 


-+-0,II 


0,00 


» 


H-OjOI 


-4-0,17 


— 0,18 


H-0,I2 


-0,14 


» 


- 0,19 


-H o,o5 


-0,17 


-ho,o5 


-0,14 


-+-o,o4 


— 0, 12 


-4-0,09 


— 0,09 


-4-0,14 


— 0,23 


— 0,07 


— 0,29 


— 0,07 


— o,3i 


— 0,11 


— 0,26 


— 0,11 


-0,34 


— 0,24 


-0,34 


» 



Dates. 

Avril a3.. 
2:> . . 
27.. 

28.. 

Mai I . . 

4.. 

14.. 
iG.. 
18.. 
24.. 
28.. 
3o.. 
Juin 6.. 
II. , 
lî. . 
19., 
20. . 
21. . 

23.. 
25. , 

27.. 

Juin. 5., 
6.. 
8., 
9-- 



Tours de vis. 




Deux micr. Six micr. 


t n 1 


/ . H 


= I —0,21 1 = 


1—0,07 


— 0,24 


— o,o5 


-0,14 


-ho,o5 


1) 


-4-0,11 


0,00 


-4-o,o3 


-4-0,01 


0,00 


0,06 


-^o,o3 


— o,3o 


» 


— 0,26 


» 


— 0,10. 


. 0,00 


— 0,22 


-0,14 


-0,17 


-0,07 


-0,33 


— 0,27 


— 0,18 


— 0,10 


-0,17 


— 0,06 


— 0,26 


-0,14 


-o,i5 


— 0,07 


— o,a4 


-0,14 


— 0,24 


— 0,08 


— o,aa 


» 


» 


— o,o3 


— o,a7 


-0,07 


-0,34 


— o,i3 


— 0,34 


— 0,20 


-0,37 


— 0,2I 


-0,43 


— 0,26" 



Inclinaison du fil mobile. — L'inclinaison du fil mobile a été déterminée 
par l'observation, dans toute l'étendue du champ, d'étoiles assez rapprochées 
du pôle. Les valeurs employées sont : 

Janvier, Février, Mars -^ 4 , 1 

Avril, Mai -h 3,2 

Juin, Juillet .... » -4- 2,5 



La correction à faire à la moyenne des lectures aux microscopes pour tenir 
compte de l'inclinaison est donnée par la formule 



I^digoo^tang/coscO x t 



PS 
PI 



dans laquelle i représente l'inclinaison du fil, (D la déclinaison de l'astre et t son 
angle horaire au moment de l'observation. 
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Valeur d^un tour de la vis micrométinque. — La valeur adoptée (ruii 
tour de la vis'micrométrique est 

I^=l'-+-l^Io. 

Toutes les observations ont été faites au lil rnohile; l'on a ajouté à la lecture 
faite aux microscopes la correction 

oL = (microni.-i3'oP,o) x 6i",io. 

Evj^eurs de dwisiou. — On a appliqué aux lectures les corrections dont 
on trouvera le Tableau dans le Volunie des Observalions de i883, page :>!. 

Baromètre et thermomètres. — Le thermomètre extérieur ayant été brisé 
le 20 janvier, un nouveau thermomètre a été utilisé à partir de cette date. La 
correction à faire subir aux indications fournies par le baromètre est insensible; 
les corrections des thermomètres sont les suivantes : 

o ■ 

»,, .. ... \ jusqu'au 19 janvier — o,5 

Thermomelre extérieur <;..... 

( a parlir du 20 janvier. . . — 0,1 

Thermomètre du baromètre — o,« 

Réduction des obsenations. — Disposition des Tableaux. — On trouvera 
les renseignements nécessaires à la réduction des observations dans le Volume 
de 1874. La signification des colonnes est la suivante : 

N, nombre de fils auxquels on a observé le passage de Taslre; 

Passage observé, secondes de la moyenne des passages observés de l'astre; 

T, secondes du passage corrigé en raison de Tinclinaison de l'axe de rotation, 
de l'azimut de la lunette, de la collimation de Taxe optique et de l'aberration 
diurne; 

Gp, corrections de la pendule fournies par chacune des étoiles fondamentales 
et dont l'ensemble a servi à déterminer la correction moyenne C^ inscrite en 
tête de chaque série; 

Lecture corrigée , les nombres de cette colonne sont obtenus en appliquant à 
la moyenne des lectures des divisions du cercle faites aux microscopes les 
corrections suivantes : 1° erreurs des tours de vis des microscopes ; 1^ erreurs 
des divisions du cercle; 3** la correction pour ramener à la moyenne des six 
microscopes les lectures qui ont été faites à deux; 4** erreur d'inclinaison du 
fil horizontal avec lequel on fait les pointés; 5^ réduction au méridien; 
6** correction du micromètre indiquée précédemment. 
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Réfraci.y valeur de la réfraction alinosphériquc fournie par les Tables usuelles 
de l'Observatoire. On trouvera ci-après, avec le temps sidéral des obser- 
vations, la température extérieure et la pression barométrique réduite à cette 
température. 

Corr. de coll., corrections individuelles de collimation fournies par chacune 
des étoiles fondamentales et qui ont servi à calculer la correction moyenne 
de collimation inscrite en tête de chaque série. 

\j'asc. droite apparente est égale à la valeur de T augmentée de la correction 
de pendule G'^. 

La dist. app. au pôle nord a été calculée en retranchant de la collimation 

. moyenne la lecture corrigée diminuée de la réfraction. 

Les lettres S ou I placées dans la première colonne, à la suite du nom d'un astre, 
désignent le bord supérieur ou inférieur, tel qu'on le voit à l'œil et non dans 
la lunette. 

Les lettres PI, placées à la suite du nom d'une étoile, indiquent les passages 
inférieurs. 

Le nombre placé à la suite de la désignation d'un astre autre que la Lune 
représente les minutes écoulées entre le passage de l'astre au méridien et 
l'époque de l'observation de distance polaire. Il est affecté du signe -h ou du 
signe — , selon que cette époque a suivi ou précédé le passage au méridien. 
Pour la Lune, ce nombre indique le temps qui sépare l'observation d'as- 
cension droite de celle de distance polaire. Il est affecté du signe -f- ou du 
signe — , suivant que cette dernière observation a suivi celle du passage du 
i^*" bord ou précédé celle du passage du ?/ bord. 

Pressions barométriques et températures. 



T.sid. Pres- 


T.sid. Pres- 


T.sid. Pres- 




T. sid. 


Pres- 




T.sid. Près- 


de sion Tem- 


de sion Tem- 


de sion 


Tem- 


de 


sion 


Tem- 


de sion Tem- 


l'obs. 0",7 pér. 


robs. 0-,7 pér. 


Tobs. 0-,7 


pér. 


robs. 


0-,7 


pér. 


l'obs. 0«,7 pér. 


Janvier 5. 


Janvikr 9. 


Janvier 


i5. 


Janvier 


ï7- 


Janvier 19. 


h 

2,5 58i 3,4 


h 

5 I 62": 3 7 


h 





II 

3,4 


663 


3*5 


h 
4,7 682 -^o,8 


:),/i 580 2,9 


6,3 628 3,1 


5,5 544 


5,3 


3,9 


664 


2,8 


5,4 682 4-0,5 


4,o 590 2,9 


" 627 3 I 






4,4 


663 


2,6 


6,3 682 4-0,3 


4,8 593 2,8 


/ >" "■*/ "^ > ■ 






5,1 


662 


2,6 


7,5 O81 —0,2 


f>,5 598 2,3 




Janvier 


16. 


6,0 


663 


2,3 




6,0 601 2,3 


Janvier i5. 






6,5 


663 


2,3 




0,8 Ooi 2,2 


3,1 5|7 5,7 


3,4 58o 
4,7 590 


3,7 
3,3 


7,4 


662 


2,0 


Janvier 24. 


Janvikr 9. 


4,3 546 5,5 


5,3 590 


3,1 


Janvier 


»9- 


3,8 6i3 4-o,2 


4,4 546 5,5 


6,3 597 


3,1 








4,5 612 0,0 


3,0 O28 4,^ 


5,2 544 5,4 


7,1 6o3 


î»,9 


3,0 


O77 


-hi,o 


5,5 608 —0,3 
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Pressions barométriques et températures. 



T.sid. Pres- 

tlc sion Tcm- 
l'obs. 0",7 pér. 

Janvier î4. 

h o 

6. 1 607 — 0,3 
6,9 608 — 0,4 
7,>. 608 —0,4 

7.8 607 —0,6 

7.9 606 —0,6 

Janvier 9.5. 

7/) 609—0,1 
8.0 G09 —0,3 

Janvier 9.6. 

2,7 616 -»-o,5 

5,5 6i5 —0,8 

ft,o 61 5 —0,8 

(»,) 6r> —0,7 

7,î Cyx\ -0,8 

8,0 612 — 0,9 

Janvier 29. 

6,0 596 4î8 
7,0 592 4,4 

7.3 591 4,3 

' Janvier 3i. 

«,i 4i>. 5,1 

8.5 44'^. 4,^^ 

FÉVRIER 2. 

7.4 4^^ 5,1 

8,4 428 4,8 

FÉVRIER 3. 

10, f 453 5,5 
[1,3 458 5,3 

FÉVRIER 4- 

4.6 465 5,9 

5.2 » 5,6 



T.sid. Pi-cs- 
de sion Tem- 
l'obs. 0-,7 pér. 



FÉVRIER 4. 

h 

5,3 » 
5,5 467 



5,7 

5,7 



Février' 6. 

4,7 485 5,{ 
.5,8 486 5,4 

FÉVRIER l3. 



5,6 490 




6,3 489 


7,4 


FÉVRIER 


18. 


8,0 5o5 


3,5 


8,5 5i2 


3,1 


8,7 5l2 


■i,i 



FÉVRIER 19. 

5,5 6i3 4,5 
6,5 6i5 4,3 

FÉVRIER 24. 

6.3 594 3,3 
7,2 597 2,1 
8,2 595 1,3 
8,5 39') 1,2 
9,2 596 1,2 
9,9 598 1,0 

FÉVRIER 29.- 
6,2 52! —0,1 

6,5 520 — 0,2 
9,2 5i8 —0,6 

9.8 5i8 —0,6 

Mars •>.. 

8.9 548 -ho,i 

9.4 548 -ho,i 
fo,7 549 —0,4 



T.sid. Pres- 

de sion Tem- 
Tobs. Ch,7 pér. 

Mars 2. 

h o 

1 1 ,7 548 —0,5 

Mars 12. 

9,4 582 4,d 

10.4 578 3,6 
11,2 574 3,3 

Mars 14. 

7.1 494 7,4 
7,4 496 7,4 

9.7 5ol 7,3 
10,1 5oi 7,3 

Mars 17. 

8.8 534 7,1 

9.6 537 6,3 

10.5 539 5,4 
10,9 5H9 5,4 

Mars 18. 

7,4 606 6,8 

8.2 609 6,6 

8.7 612 6,5 
• 9,3 6i3 6,5 

10,5 612 6,2 

11.4 617 6,0 

Mars 24. 

8,0 564 6,3 

8,7 564 5,9 

9,6 564 5,4 

10.5 554 4,8 
11,5 554 4,8 

Mars 28. 

7.9 600 7,2 

9.3 594 6,5 
9,9 593 6,1 

10,1 592 5,9 



T.sid. Pres- 
de tion Tem- 
Tobs. 0-,7 pér. 

Mars 3o. 

h o 

9,6 4Ci 5,1 

10,2 462 4,7 

10,5 4fit> 4,6 

11.2 460 4,4 
12,1 460 4,4 

Avril i. 

8 , 5 602 8 , 5 

9,5 607 8,2 

10,5 612 7,6 

11,5 617 7,2 

12,5 620 6,8 

12,8 622 6,6 

i3,o 632 6,6 

Avril 6. 

9 , o 590 10,3 

9,9 591 10,3 

10.7 590 10,0 
[1,5 590 9 , 5 
i3,2 587 8,8 

Avril i 1 . 

9,4 585 10,5 

10,1 587 10,3 

11,5 584 10,0 

11.8 582 9,7 
»>',7 579 9,2 
i3,5 578 9,0 

Avril i3. 

9,9 507 12,4 

11.5 5i3 11,8 

12.3 5 1 4 H , 3 
12,8 5i6 11,3 
i 3 , 7 5 I 3 10,9 

Avril 18. 

10,7 588 14,0 

11.6 587 i3,7 



T.sid. Pres- 

de sion Tem- 
Tobs. 0-,7 pér. 

Avril 18. 

h o 

12,2 586 i3,4 
i3,o 585 12,9 
14,0 584 12,3 

Avril 19. 

1^,7 533 14,4 
i3,5 53o i3,8 
i3,9 528 i3,7 

Avril 23. 

8,8 559 12,1 

9 , 2 56o 11,8 

11,2 576 11,5 

12,8 585 10,5 

14,2 583 10,2 

Avril 25. 

10,5 6i3 11,4 

11,4 6i5 10,3 

12.4 6i5 9,7 
i3,4 616 9,4 

14.5 6i5 8,9 

Avril 27. 

10.5 6i3 11,4 
12,2 617 10,3 
1 3 , 2 619 9,8 

i3,7 <>'9 9»^ 

14.6 616 9,0 

Avril 28. 

12,8 621 11,3 
i3,i 619 11,1 
i3,6 617 10,9 

Mai i. 

i3,9 587 '4,8 
i5,o 589 i3,7 
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Pressions barométriques et températures. 



T.sid. Pres- 

de sion Tcni- 
Tobs. 0-,7 pér. 

Mai 1. 

h o 

i5,7 588 i3,5 



M\i 4- 

i-A,o 6a8 12,6 

i3,i 63 1 11,9 

i3,9 63i 11,4 

i4,6 63o 10,9 

iî,7 629 10,3 



Mai 7. 

11,7 467 10,5 
i:»,i 467 10,4 



Mai 14. 

14,3' 601 17,2 
i5,7 6<>3 16,4 

Mai 16. 

14,4 572 19,6 
i5,o 570 19,3 
i5,4 568 19,1 

Mai 18. 
i3,5 599 iJ,7 



T.sid. Prcs- 
de sion Teni- 
l'obs. 0",7 pér. 

Mai 18. 

h o 

i3,9 597 i5,j 



Mai 24. 

12,3 576 16,9 

i3,8 575 16,6 

14,6 574 16,3 

i5,i 572 i5,7 

16,5 569 i5,6 



Mai 28. 

14,'-» 617 17,3 

i 5 , 1 622 16,3 

16,1 623 i5,5 

16,9 624 i5,i 

17,9 623 14,5 



Mai 3o. 

i3,6 548 20,8 
14,6 555 20,5 

r 

Juin 6. 

i5,6 589 17,1 
16,4 589 16,4 



T.sid. Pres- 

de sioQ Tem- 
i'obs. 0-,7 pér. 

Juin 6. 

h o 

17,2 586 i5,8 

Juin h. 

i3,9 573 17,7 

i5,i 575 17,0 

16.2 578 i5,3 
16,9 58o i5,i 

18.0 583 i3,9 

Juin i5. 

i5,2 6o3 19,2 

16.1 602 18,3 
16,9 601 17,4 

17.5 600 17,1 
18,1 60 I 17,0 

Juin 19. 

14.6 592 17,6 
16,1 619 i5,7 
16,9 618 l5,2 

17.5 619 14,9 

18.3 617 14,8 

Juin 20. 

14.6 602 18,5 



T.sid. Pres- 

de sion Tem- 
i*obs. 0-,7 pcr. 

Juin 20. 

h o 

16,1 6o3 17,8 

16.4 604 17,5 
17,1 6o5 17,1 

18.5 607 16,1 

Juin 21. 

12,9 657 17,9 

i3,i 657 17,9 

i5,i 662 16,8 

16,1 666 16.4 

16,9 670 i5,8 

17,4 668 i5,3 

18,4 671 i5,3 

Juin 23. 

i4,6 623 20,1 

16.1 621 19,6 
16,9 618 19,3 
17,7 618 18,8 
18,7 6i5 18,1 

Juin 25. 

16.4 529 16,7 

17.2 528 16,3 

Juin 27. 

17.5 632 16,4 



T.sid. Prcs- 

de sion Tem- 
l*obs. 0-',7 pér. 

Juin 27. 

Il o 

19.0 636 i5,5 

Juillet 5. 

16.1 610 20,3 
17,5 614 19,6 

JUILLKT 6. 

i5,5 618 20,7 

16,1 G18 •J!C>,6 

i0,9 619 20,3 

17,5 620 19,9 

19.0 622 19,2 
19,5 620 19,3 

Juillet 8. 

16.1 637 '^4 il 

17.2 638 23,3 
17,5 639 22,8 

18,8 641 ^-.',2 

J9,3 640 21,8 
19,7 04 i 21,8 

Juillet 9. 

ij,9 629 24,9 

17,2 627 a4,3 

17,5 629' 24,0 

19,0 626 23,1 



OBSERVATIONS 



FAITES 



A LA LINEHE MÉRIDIENNE DE GAMBEY ET AU CERCLE MURAL DE GAMBEY 



EN 1904. 



Noms. 



Passage 
N. observé. 



T. 



Lecture. 



Microiii. 



Correct. 
Kéfi'url. de coll. 



A se. droite 
apparente. 



Dist. app. 
au pùlenord. 



Obsërvatkurs J. (jiatelu et Fatoit. 
CJ, = — 37',(i6 — o\oi9^T — 4N5t). Corrcclion moy. île coll. = jr)"«'/,8\8. 



Janvier 5. 

123 Piazzi. . . 
a Baleine 

426 A -r- 9A'\ 
436 X-\-->.V\ 
473 A -h i'i". 
Ç Taureau . . . 

5o4 À-i-2'2". 

5îîo X-^ 24". 

526 A -H -A-A", 
540 A-r->.4". 

5i9 A -f- 23". 

563 A -r- 2V' . 
578 A 4- 24". 
555 A -h 21". 
68q a -r- .f.o" . 
621 A -i- -y.'x'*. 
585 A ^-21", 
Y Taureau . . . 
-686 A -+-22". 
647 A -h 21". 
662 A -h 24". 
668 A -^21". 
680 A H- 21". 
692 A -H 21". 
707 A-Î-21". 
750 A ^23". 
7J8 A -h 23". 
719 A -h 24". 
796 A -H 23". 
739 A -h 24". 
825 A -h 22". 
Orion. . . .. 
93t A -h 24*'. 





» 


9 


« 


, n 


i 


p 




m 


■ 


h III 9 


, , 


10 


27,02 


27,28 


"37,63 


332.35.18,3 


3. 


3,1 


-f- 


34,4 


48, 


2.3o.4<),65 


83.34.21,9 


10 


53,85 


54,11 


-37,68 


329.52.26,1 ' 1 


3. 


3,2 


-h 


59,9 


48,8 


2.57.16,47 


86.17.19,1 


10 


20,78 


20,98 




347.26.21,9 1 


3. 


2,1 


-4- 


3l,2 




3. 7.^3,34 


68.42.55.6 


10 


>.o,95 


21,14 




349. >3. 4,^4 1 


3. 


«,7 


4- 


28,0 




3.i2.i3,5o 


<)6 . 1 6 . 1 , 9 


10 


47, 9i 


48,12 




318.59.26,4 1 


3. 


',9 


■4- 


29,^ 




3.15. 10,48 


67. 9.48,3 


10 


36, 3 1 


36,56 


-37,6-, 


335.33.22,5 


3. 


3,4 


■4- 


Î9,a 


49,0 


3.21.58,92 


80. 36. 12,8 


10 


23,60 


'^3,79 




349.11.50,8 1 


3. 


3,6 


H- 


28,9 




3.27.46,14 


66.57.23,1 


10 


i5,45 


i5,63 
















3.31.37,98 


65.42 


10 


33,16 


33,36 




348.40.51,5 


i3. 


i,9 


-+- 


29,6 




3.33.55,71 


67.28.24,5 


10 


>6,oi 


56,19 




35o.24.2i,7 


3. 


•A,1 


-f- 


27,4 




3.38.18,54 


6J.44 49/^- 


10 


9,9« 


10,17 




35o. 2.59,4 


3. 


1,6 


-f- 


27,8 




3.40.32,52 


66. 6.1 5, 6 


10 


18, 5i 


18,70 




349.16.46,8 


3. 


»,7 


-h 


28,8 




3.42.41,05 


66.52.29,0 


10 


22,98 


23,16 




350.21.26,6 


3. 


«,' 


-}- 


•^7,4 




3.44.45,51 


65.47-48,2 


10 


55,66 


55,86 




347.38.26,3 


13. 


2,1 


-f- 


3o,9 




3. 5o. 18,21 


68.3o.5o,9 


10 


"îo , 3o 


5o , 5o 




3i7.ii.2o,7 


i3. 


1,6 


H- 


3i,5 




3.54.12,85 


68.57.57,6 


10 


14,01 


14,21 




348. 18. 3o, 7 


i3. 


2,3 


-^- 


3o,i 




.3.5^.36,55 


67.50.45,5 


10 


39,8'^ 


40,02 




347.58.24,0 


i3. 


2,1 


-t- 


3o,5 




3.59. 2,36 


68.10.52,9 


10 


>8,44 


58,67 


-37,66 


341.33. 4,1 


3. 


3,1 


-h 


39,5 


49,0 


4.i4.'^-i,«>i 


74.36.20,7 


10 


38,93 


39,11 




348.53.37,3 


3. 


•^,9 


H- 


■^•9,3 




4.18. 1,45 


67.15.37,6 


10 


>7,6i 


57,81 




347.33.32,9 


i3. 


2,2 


-H 


3i,i 




4. 22. 20,1 5 


68.35.44,6 


10 


5,85 


6,o3 




35o.58.33,i 


3. 


3,5 


-H 


26,7 




4.25.28,37 


65.10.38,7 


10 


32,54 


32,74 




347.58.32,0 


i3. 


2,9 


H- 


3o,5 




4 29.55,07 


68.10.44,2 


10 


35,56 


35,76 




3Î7.28.53,8 


i3. 


2,1 


-i- 


3 1,2 




4.33.58,09 


68.40.23,8 


10 


18,93 


19, i3 




347.37.54,0 


3. 


1,4 


-h 


3i,o 




4.38.41, |6 


68.31.24,3 


10 


40,53 


40,73 




317.17.58,2 


3. 


1,2 


-4 


3i,4 




4.43. 3,06 


68.5i.2o,4 


10 


13,35 


43,54 




349.20.39,2 


i3. 


1,0 


_i- 


28,8 




4.46. 5,87 


66.48.37,3 


10 


34,44 


34,63 




349.32.49,4 


i3. 


3,8 


-T- 


28,5 




1.47.>6,9<> 


66.36.24,0 


10 


40,70 


40,88 




35o.3o. 0,0 


i3. 


3,3 


-f- 


^7,3 




4.53. 3,21 


65.39.12,9 


10 


^8,49 


58,68 




349.26.55,8 


3. 


3,2 


-+- 


28,6 




4.55.21,01 


66.42.18,4 


10 


37,50 


37,68 




3 >o. 59.28,^ 


3. 


•^4 


-h 


26,7 




4.58. 0,01 


65. 9.44,5 


10 


33,40 


33,60 




348.32. 0,7 


3. 


^,1 


-h 


•^9,9 




5. 0.55,92 


67.37.15,5 


](> 


U,87 


45, li 


-37,68 


325.47.32,5 ] 


3. 


1,8 


-h 


69,4 


18,2 


5.27. 7,46 


90.22.23,8 


10 


12,80 


|'^'t99 




35o. 11.32,5 1 


3. 


1,6 


4- 


■^•7,7 




5.37.35,30 


65.57.4^,4 
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Noms. 



Passage 
N. observé. 



ï. 



Lecture. 



Microm. 



Correct. 
Réfract. de coll. 



Asc. droite 
apparente. 



Dist. app. 
au pôle nord . 



C;, = — 37',66 

JanTier 5. ^ 

961 AH-a5" 10 17,06 

loSa A-f-îa" 10 19, 33 

973 A-f 24" 10 6,87 

I096A-4-22** 10 44,84 

iio9A-f-22" 10 57,45 

ii3o AH-a2". 10 33,55 

ôP.O.— PI-o",ii. ao i5,4 

t 10 7,65 

Y Gémeaux. 10 48,93 

i388 A-+-21'' 10 45,40 

i/|o5AH-ai*» 10 26,86 



Observateurs J. Chatelu et Fatou. 
.o',oi9(T — 4*,2). Correction moy. de coll.= 56"8'48",8. 



i 


f « 


t 


P 


1 


Il m s 


/ n 


17,24 


35i.i3.4i,4 


i3. 


1,8 


H- 26,4 


5.39.39,55 


6',. 55. 32,0 


19,52 


349. 2.16,2 


i3. 


3,9 


-t- 29,2 


5. 41.41, «3 


67. 6.57,6 


7,o5 


35o.20.32,i 


i3. 


3,2 


H- 27,6 


5.43.29,36 


65.48.41,1 


45,04 


348.39.11,4 


i3. 


'.7 


+ ^-9,7 


5.49. 7,35 


67.30. 5,0 


57,64 


348.58.38,9 


i3. 


.2.7 


-+- 29,3 


5. 5r. 19,95 


67.10 36,1 


33,75 


348.36.55,6 


i3. 


1,8 


-f- 29,8 


5. 53. 56, 06 


67.34.20,7 


:^7,8 


59.30.51,4 


i3. 


3,4 


— 59,0 


j8. 2, 


3.23. 4,9 


7,85 


348.26.59,8 


i3. 


3,7 


-f- 3o,o- 


6.i8.3o,i5 


67.42.14,9 


49, i5 -37:66 


342.38. 5,6 


i3. 


3,5 


H- 38,0 49^6 


6.32.11,45 


73.31.16,8 


45,60 


347-37- 7,9 


i3. 


3,9 


-f- 3i,i 


6.43. 7,89 


68.32. 7,8 


27,06 


348. 1.32,9 


i3. 


3,8 


+ 3o,6 


6.45.49,35 


68. 7.42,3 



O11SRRVATBURS Fatou et Brandicourt. 



Janvier 9. 

495 A+23"...... . . 10 

519 A -h 23" 10 

522 A -+- 23" 

563 A-4-23" 10 

X Taureau.* 10 

Y Taureau 10 

688 A -h 22" 10 

£ Taureau 10 

707 A -h 22** 10 

668 A. H- 21" 10 

680 A H- 21" 10 

692 A -4- 21" 10 

709 A -+-21" 10 

756 A -h 23" 10 

731 A H- 21" 10 

719 A-i-24" 10 

796 A + 23" 10 

828 A -+-23" 10 

772 Ah- 24" 10 

856*A-4-22" 

8*^6 A -h 21" 10 

Y Orion 10 

8 Orion r 10 

920 A 4- 24" 10 

940 A -h 24" 10 

984 Ah- 21" 10 

io59 A -+-22" 10 

3 Petite Ourse-PL . . 20 

« .9 

1471 A 4- 20". ..... 10 

1496 A-+- 20" 10 

Observations 



- 39', 04 


— o',oi 


i9(T- 


5^o). Correction moy. de coll. = 56"8' Î9', 4. 




40,86 


4i,o5 






35o.i3.25,6 


i3. 


3,7 


-+- 27,6 


3.38. 2,04 


65.55.47,8 


11,40 


«1,59 














3.40.32,57 


66. 6 










349.48. 8,4 


i3. 


3,7 


-+- 28,1 


3.40 


66.21. 5,6 


41,81 


42,00 






349.34.21,5- 


i3. 


3,7 


^- 28,4 


3.44. 2,98 


66.34.52,6 


1,61 


1,85- 


-39, 


07 


338.22.33,5 


i3. 


4,0 


-f- 44,4 5o,i 


3.55.22,83 


77.46.56,7 


59,81 


60,04 


-39, 


,o5 


341.33. 4,1 


i3. 


3,4 


-H 39,5 49.3. 


4.14.21,01 


74.36.21,1 


25,93 


26,13 






348.40.22,6 


i3. 


3,7 


H- 29,6 


4.18.47,10 


67.28.52,4 


40,75 


40,96 • 


-39,04 


345. 7.17,1 


i3. 


4,2 


-i- 34,3 5o,o 


4.23. 1,93 


71. 2. 1,8 


31,37 


3i,56 






348.47.27,3 


i3. 


4.0 


-+- 29,4 


4.25.52,53 


67.21.47,3 


34.04 


34,24 






347.58.31,9 


i3. 


4,3 


•+- 3o,5 


4.29.55,21 


68.10.43,5 


36,99 


37,19 






347.28.52,0 


i3. 


4,6 


■+■ 3l,2 


4.33.58, ï6 


68.40.23,8 


20,37 


20,57 






347.37.50,8 


i3. 


4,6 


-H 3i ,0 


4.38.41,54 


68.31.24,9 


42, 3o 


42, 5o 






347.56. 4,5 


i3. 


4,9 


H- 3o,6 


4.44. 3,46 


68. i3. 10,5 


12,36 


12,75 






3 jo.i 0.11,2 


i3. 


4,4 


-»- 27,7 


4.47.33,71 


65. 59. '1.5 


10,96 


II, 14 






347.34.20,2 


i3. 


4,3 


-t- 3i,i 


4.50.32,10 


68.34.55,9 


42,22 


42,41 






35o.3o. 0,7 


i3. 


4,1 


-f- 27,3 


4.53. 3,37 


65.39.12,1 


59,95 


60,14 






349.26.56,9 


i3. 


3,3 


-f. 28,6 


4.55.21,10 


66.42.17,9 


12,43 


12,62 






349.32.39,6 


i3. 


2,8 


H- 28,5 


4.58.33,58 


66.36.35,5 


3i,6i 


31,82 






351.10.39,1 


i3. 


4,0 


H- 26,4 


5. 4.52,78 


64.58.32,8 










348.42. 0,4 


i3. 


4,4 


+ 29,6 


5. 8 


67.27.13,9 


10, 84 


11,04 






348. 8.57,9 


i3. 


4,5 


-h 3o,3 


5. i3. 32,00 


68. 0.17,2 


39,08 


39,34 


-39, 


07 


332.25.16,1 


i3. 


4,1 


-H 55,0 49, « 


5.20. 0,29 


83.44.24,3 


46,23 


46,50 


-39, 


,o3 


3?5.47^3i,3 


i3. 


3,4 


-t- 69,4 48,3 


5.27. 7,45 


90.22.2^,8 


44,98 


45, r6 






35o.25.i6,2 


i3. 


3,2 


+ 27>4 


5.36. 6,11 


65.43.57,7 


24,00 


24,18 






35i. i.3i,i 


i3. 


3,4 


■+- 26,7 


5.38.45,13 


65. 7.41,6 


4,33 


4,53 






347.59.31,4 


i3. 


3,9 


-t- 3o,6 


5.41.25,48 


68. 9.44,5 


49,45 


49,65 






348.37.46,4 


i3. 


2,4 


-^- 29,7 


5.45.10,60 - 


67.31.29,9 


'7,9 


3o,3 






59.30.54,5 


i3. 


2,8 


— 59,0 


18. 2 


3.23. 6,9 


40,41 


40,61 






348.27.18,9 


i3. 


2,5 


H- 3o,o 


6.18. 1,55 


67.41^57,7 


37,26 


37,46 






347. 6.32,6 


i3. 


2,0 


4- 3i,8 


6.26.58,39 


69. 2.46,5 


33,49 


33,69 






347. 7. 8,1 


i3. 


0,9 


-+- 3i,8 


6.29.54,62 


69. 2.12,1 


de Paris, 1904 


,. 












C.3 


\ ' 



Ci 8 LUNETTE MÉRIDIENNE ET CERCLE MURAL DE GAMBEY. — 1904. 



Noms. 



Passage 
N. observé. 



Correct. Asc. droite Dist.app. 
Lecture Microm. Réfract. decoll. apparente. au pôle nord. . 



Observateurs Fatou et Brandigourt. 
Ci» = — 39",o4 — o«,oi9(T — 5^oi. Correclion moy. de coll. = 56"8'49^4. 
Janvier 9. 

8 8 S o,,lp g g \i tu » •in 

Y Gémeaux lo 50,29 5o, 52 -39,00 342.38.8,5 i3. o,3 h- 38, o 49,3 6.32. 11, 45 73.31.17,9 

i5o6A-f-22'* 10 16,00 16,20 348.25.4,1 i3. 4,9 -+- 3o,o 6.47.37,13 67.44.10,0 

i5o7A-h2j' 9 41, 23 41,41* 6..5i. 2,34 65.3 

i49" A-i-24" 10 4>,62 41,80 350.45.53,4 i3. 5,3 -+- 27,0 6.55. 2,72 65.23.17,8 

i5o3 A-+-21" 10 38,98 39,18 347.17.33,6 i3. 2,4 -h 3i,5 7. o. 0,10 68.51.44,6 

e;, = --4t"8i — o',oi9(T— 4*^,3). Correclion moy. de coll.= 5^"8'48%o. 
Janvier 15. 

457AH-22*» 10 23,04 24,73 348.44.55,5 i3. 2,3 H- 29,0 3.8.42,94 67.24.18,8 

469A-h22» 10 55,58 57,27 348.38.3,4 i3. 2,4 H- 29,2 3.i2.i5,48 67.31.10,7 

444AH-21" 10 59,62 61, 3o 347.31.24,8 i3. 2,7 H- 3o,6 3.17.19,51 68.37.50,7 

5 Taureau 10 39,04 40,70-41,87 335.33.21,4 i3. 2,5 -t- 48,4 48,4 3.21.58,91 8o.36.i3,2 

5o5A-h22° 10 29,17 3o,86 349.12.49,3 i3. 2,3 -+-28,4 3.27.49,07 66.56.24,4 

5I9AH-22*» 10 1,56 3,25 348.28.55,4 i3. 2,9 rf- 29,3 3.3i.2i,45 67.40.18,4 

492 Ah-21*» 10 18, o5 19,73 347.41. 3,3^ i3. 2,8 -+- 3o,4 3.33.37,93 68.28.12,0 

586A-4-24° 351.12.17,0 i3. 2,2 H- 25,9 3.46 64-56.54,7 

594AH-22» 349- 4.i6.,7 i3. 1,7 -f- 28,6 3.49 67.4.57,8 

Xïaureau 10 2,85 4,51-41,78 338.22.32,5 i3. 1,8 -h 43,7 48,0 3.55.22,71 77.46.57,6 

637 A 4-22'* (2«)... 10 5j,io 53,79 348.59.49,0 i3. 1,9 -4-28,7 4.3.11,98 67.9.25,4 

649A-i-2a** 10 5i,o2 52,71 348.19.11,2 i3. 1,7 -f- 29,6 4. 7.10,90 67.50. 4,2 

^Taureau 10 1,00 2,67-41,72 34i.33. 3,7 • i3. 1,7 -4-38,948,2 4.14-20,86 74.36.21,0 

643AH-21" 10 23,23 24,92 348. 8. 1,6 i3. 0,7 -H 29,8 4.19.43,11 68. i.i5,i 

s Taureau 10 42,01 43,69-41,81 345. 7.17,6 i3. 1,0 -+-33,8 47,6 4.23. 1,88 71. 2. 2,9 

707A-+-22" 10 32,61 34, 3o 348.47.30,0 13.0,6+29,0 4.25.52,49 67.21.46,1 

816A-+-21'' 10 12,19 «3,88 348.8.57,5 i3. 3,0 4-29,8 5.i3.32,o5 68.0.16,9 

847AH-2I" 10 33,85 35,54 348. o. 25, 6 i3. 2,9 -+- 3o,o 5.21.5^,71 68.8.49,2 

925 A 4- 220 10 37,39 39,08 348.32.22,7 i3. 2,8 4-29,3 5.24.57,25 67.36.51,3 

^Orion 10 47,67 49,33-4i,87 325.47.29,1 i3. 2,5 4-68,247,7 5.27.7,^ 90.22.24,7 



Janvier 16. 

475 A 4- 22" 10 

Ç Taureau 10 

5o4 A 4- 22" 10 

523. A 4- 24" 10 

495 A -1-23" 10 

044 A4- 22® 10 

571 A 4- 24* 10 

586 A 4-24''. 10 

594 A4- 22" 9 

6o5 A 4- 22" 10 

A Taureau 10 

637 A 4- 22" (i •')... 10 

633 A 4- 24" 10 

654 A 4-22'* 10 



Observateurs J. Chatblu ei Brandigourt. 
— 42',53 — o",oi9(T — 5'',5). Correction moy. de coll. = 56"8'49',8. 



5i,a4 


52,93 












3. i5. 10,44 


67. 9 


39,65 


4i,3i 


-42, 5o 


335.33.21,1 


13. 


4,8 


4- 48,9 5o,o 


3.21.58,82 


80. 36.13, 5 


26,94 


28,63 




349.11.51,1 


i3. 


5,2 


4- 28,8 


3.27.46,14 


66.57.22,0 


35,75 


37,45 




350.26.24,8 


i3. 


4,5 


4- 27,2 


3.32.54,96 


65.42.47,8 


4.», 69 


44,39 




35o. 13.25,5 


i3. 


4,2 


4- 27,5 


3.38. 1,89 


65.55.47,4 


42,72 


44,41 




348.32.51,6 


i3. 


4,0 


4- 29,6 


3.40. 1,91 


67.36.23,1 


4,3i 


6,01 




350.50.43,6 


i3. 


4,2 


4- 26,7 


3.42.23,5f 


65.18.28,5 


57.29 


58,99 




351.12.17,9 


i3. 


3,8 


-h 26,3 


3.46.16,49 


64.56.54,4 


45, ■J7 


46,9(i 




349. 4.16,6 


i3. 


3,8 


4- 29,0 


3.49. 4,46 


67. 4.58,o 


53,62 


55, 3i 




348.21.17,9 


i3. 


3,7 


+ 29,9 


3. 51.12, 81 


67.47.57,6 


3,52 


5,18 


-42,46 


338.22.34,2 


i3. 


3,1 


4- 44,3 5o,4 


3.55.22,68 


77.46.57,0 


52,72 


54,41 




348.59.46,2 


i3. 


2,5 


-^ 29,1 


4. 3.11,91 


67. 929,7 


56.88 


58,58 


, 


350.28.24,4 


i3. 


2,4 


4- 27,2 


4. 6.16,08 


65.4o.5o,2 


58,72 


60,41 




348.37. 1,2 


i3. 


»il 


4- 29,6 


4. 8.17,91 


67.32.15,6 



Noms. 



OBSERVATIONS MÉRIDIENNES. 



Passage 
N. observé. 



T. 



^ Correct. Asc. droite 

Lecture. Microm. Réfract. de coll. apparente. 



C.19 



Dist. app. 
au pôle nord. 



Observateurs J. Chatelu et Brandigourt. 
C;, = — 4a",53 — o',oi9(T — 5^5). Correction moy. de coll. = 56* 8' 49', 8. 



Janvier 16. 



670 
741 
686 
644 
707 
713 

7'2J 

69^. 

702 



• 22*. 
20". 

• 22». 
-2I*. 

22". 
- 22". 
■ 22". 
-22**. 
-21°. 
-21°. 



Tc* Orion 

83i Ah-^?.4°.... 

Orion 

909 A-f-24*'.... 
940 A -H 24"... 

984 A^-4-2I°... 

ioo3 A -h 21". . 
108) A -h 23°.. 
1027 A-f- 21". . 
ii3o A-+- 22". . 
ÔP.O.— PI — 0" 

« 

Y Gémeaux .... 
1590 A -h 22°. . 
i65o A -4- 23".. 
i566 A -4- 21°.. 
Gémeaux .... 
^ Petit Chien. . 



10 

fO 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

JO 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
21 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 



i3,52 
37,63 
42,29 

33,29 

î4,20 

11,00 

8,67 

22,33 

46, o3 

19,79 
32,07 

48,41 
41,57 
25,95 
6,26 
10,75 
32, 01 

33,27 
36,98 
42,5 

54 , 1 5 
52,55 

33,99 
21,46 

38,71 

5,85 

39,08 



-42;54 
-42,62 



l5,2I 

39,31 

43,98 

20,87 

34,98 
15,89 
12,69 

10,36 
24,02 

47,7^ 
21,45 
33,77 
50,07 
43,27 
27,65 

7,95 
12,43 
33,70 
34,95 
38,67 
34,2 
55,84 

54,22 -42,67 
35,68 
23,15 
40,40 

7,54 
40,74 



-42,48 
-42,47 



348.43.31,1 

347. 6.48,0 
348.53.39,3 
347.44.24,1 
348.47.30,0 
349. o. 1,8 
348.36.52,7 
348.54.41,6 
347.37.55,1 

348. 7.16,7 
332.57. 9,7 
35i. 4.47,3 
325.47.31,6 
350.19.20,2 
35i. i.3i,4 
349.59.30,9 
347.15.22,0 
349.21.20,3 
347. 17. ïo, 7 
348.36.53,9 

59.30.54,8 
348.27.47,1 
342.38. 4,3 
348.14.51,8 
349. 49 -23, 8 
347.36.43,0 
348.18.37,5 
334.38.24,6 



3. 



p 

ï,9 
2,1 



1,8 
1,8 
1,9 

2,5 

3. 2,3 
3. 1,6 
3 



1,3 

1,9 
1,9 
1,3 

3,2 

3. 3,4 
3. 3,8 
3. 4,4 



3. 6,0 
3. 3,2 
3. 4,1 
3. 4,3 
3. 5,0 
3. 4,4 
3. 3,9 
3. 3,6 
3. 4,2 
3. 4,1 
3. 3,0 
3. 3,3 



29,4 

3f,5 
. 29,2 
• 3i ,2 

29,4, 

29, ï 
29,6 

- ^-9, a 

■ 3o,9 

- 3o,2 

■ 53,8 49';(> 

- 26,5 

- 69,2 49,6 
-.^^7,4 

- 26,6 

- 3o,5 

- 3i,4 

- 28,7 

- 3i,4 

- 29,6 

- 58,8 

- 29,8 

- 37,9 49,4 

- 3o,i 

- 28,1 

- 3i,o 

- 3o,i 49, ï 

- 5o,9 5o,4 



h n 
4. 12. 

4.15. 

4.18. 

4.20. 

4.23. 

4.29. 

4.33. 

4.36, 
4.38. 
4.42. 
4.44. 

5.20. 

5.27. 

5.34. 

5.38. 
5.41 
5.43. 
5.45, 

5.47 
5.53 
18. 2 
6.17, 
6.32 
7. 2 

7. 9 
7. II 
7. '4 
7.21 



32,70 
56, 80 

>,47 
38,36 
52,47 
33,38 
3o,i8 
27,85 
41, 5i 

5,20 
38,93 
5i,24 

7,54 

0,74 
45,12 
.25,42 

29,90 
.5i,i6 

.52,41 

.56, i3 

.i3,3o 
.11,67 
.53,12 
.40,59 
.57,84 
.24,98 
.58,17 



67.25.45,7 
69. 2.3o,8 
67.15.37,4 
68.44.54,6 
67.21.47,0 

67. 9-ï4,2 
67.32.24,0 
67.14.35,5 
68.31.23,8 

68. 2. 1,1 
83.12.32,1 
65. 4-27,5 

90.22.9.4,7 
65.49.53,5 
65. >.4i,i 
68. 9.44,5 
68.53.52,7 

66.^7.54,9 
68.52. 6,0 
67.32.20,7 
3.23. 8,7 
67.41.27,8 
73.31.18,4 
'67.54.24,1 
66.19.49,8 
68.32.33,3 
67.50.38,8 
8i.3i.j3,i 



Janvier 17. 

$ Taureau.,. 10 

5o4 A+ 22" 10 

519 A -+■ 22" 10 

527 A -h 24° 10 

540 A -+-24" io 

519 A -t- 23" 10 

637 A -h 20° , 10 

578 A -+-24" 10 

555 A -f-2i° 10 

X Taureau 10 

632 A -h 23° 10 

645 A -+-23" 10 

657 A -H 22° 10 

Y Taureau 10 



Observateurs J. Chatelu et Fatou. 
— 42%83-;o',oi4(T — 5*',4). Correction moy. de coll.= 56"8'5r,2. 



40,00 


41,66 


-42,86 


335.33.25,0 


i3. 


3,4 


-^ 49,5 5i,7 


3.21.58,86 


8o.36.i3,2 


27,19 


28,88 




349.11.53,4 


i3. 


3,4 


-+- 29,1 


3.27.46,08 


66.57.23,1 


2,52 


4,21 












3. 31.21, 41 


67.40 


6,48 


8,18 




35o.3a.38,4 


i3. 


3,0 


H- 27,4 


3.33.25,38 


65.36.37,2 


59,60 


6i,3o 




350.24.26,8 


i3. 


3,0 


-h 27,6 


3.38.18,49 


65.44.49,0 


i3,56 


15,26 




35o. 3. 0,6 


i3. 


3,0 


-+- 28,1 


3.40.32,45 


66. 6.13,6 


i6,58 


18,26 




347.11.15,1 


i3. 


2,1 


H- 3i,8 


3.42.35,45 


68.58. 5,3 


26,61 


28,31 




350.21.28,7 


i3. 


',1 


-+- 27,7 


3.44.45,50 


65.47.49,1 


59,30 


60,99 




347.38.29,9 


i3. 


2,1 


-H 3l,2 


3.50.18, 18 


68.3o.5o,i 


3,87 


5,43 


-42,72 


338.22.35,8 


i3. 


ï,9 


-4- 44,9 5o,9 


3.55.22,62 


77.46.58,0 


i4,25 


i5,94 




349.52.55,7 


i3. 


3,1 


-h 28,3 


4. 4.33,13 


66.16.20,6 


44,65 


46,34 




349.25.38,8 


i3. 


2,9 


+ 28,9 


4. 7. 3,53 


66.43.38,2 


3o,ii 


3i,8o 




348.21.46,0 


i3. 


2,9 


H- 3o,3 


4. 8.48,99 


67.47.32,1 


2,09 


3,76 


-42,83 


341.33, 7,4 


i3. 


2,1 


-+- 39,9 5l,2 


4.14.20,95 


74.36.21,'/ 



.30 



LUNETTE MÉRIDIENNE ET ŒRCLE MURAL DE GAMBEY. 



1904. 



Noms. 



Passage 
N. observé. T. 



Cp- 



Lecture. Microm. 



Correcte Asc. droite Dist. app. 

Réfract. de coll. apparente. aupùlenord. 



Janvier 17. 

644 A -h 'Al" lo 

66ji a h- '24" lo 

7c* Orion lo 

73i A + 21" 10 

719 A -h 24" 10 

796 A -h 23" 10 

739 A-f-24" lo 

825 A -I- 22" ro 

778 A -h 21" 10 

782 A -1-24" 10 

1027 A -+- 21" 10 

1 109 A ■+■ 22"* 10 

ii3o A -+- 22" 10 

1 1 40 X-h 22® 10 

ÔP.O.— PlH-o^oi. 20 

i3ii Ah- 23" 10 

t 10 

i323 X-h 22" 10 

1241 Ah- 21" 10 

1268 A H- 21" 10 

1280 A H- 21" 10 

1496 A -+- 20" 10 

Y Gémeaux 10 

i5o3 A H- 21" 10 

i5i6 A ■+■ 21". / 10 

1609 A H- 22* (!'•).. 10 

i566 A -h 21" 10 

8 Gémeaux 10 

1589 A H- 21" 10 

. p Pelit Chien 10 



Observatkl'rs J. Cuatelu et Fatou. 
42%83 — o',oi4(T — 5^4). Correction 'moy. de coll.= 56*8'5i",2. 



19,46 


îii,i4 • 


347.24.24,7 


9,46 


11,16 


35o.58.36,4 


20,1 5 


21,81 -42;9o 


332.57. 8,8 


l3,20 


14,89 


347.34.21,8 


44,33 


46,o3 


35o.3o. 2,2 


2,l3 


3,82 


349.26.57,1 


41, II 


42,81 


350.59.29,2 


37,08 


38,77 ' 


348.32. 0,3 


9,9» 


11,60 


348.10. 5,0 


3,o5 


4,75 


35o.i8.5i,4 


33,56 


35,24 


347.17.12,6 


1,19 


2,88 


348.58.39,1. 


37,31 


39,00 


348.36.56,7 


36, 60 


38,29 


348.33. 2,5 


43,4 


35,1 


59.30.56,7 


59,88 


61,57 


349.35.48,0 


47,77 


49,46 


348.27.54,4 


29,07 


30,76 


348.39.46,7 


16,74 


18,43 


347.30. i3,o 


54,35 


56,o4 


348. 1.19,0 


5i,28 


52,97 


347.39. 0,3 


35,82 


37,50 


347. 7. 7,0 


52,71 


54,38 -42,83 


342.38.10,5 


41, 38 


43,06 


347.17.36,8 


20,21 


21 ,89 


347.10. 7,7 


58,19 


59,88 


348.35.27,7 


38,92 


40,61 


347. 36. .{4, 3 


6,21 


7,90 -42,83 


348.18.36,4 


9»>7 


io,86 


347.47.43,6 


39,43 


41, II -42,83 


334'. 38. 26, 8 



t 
i3. 


2,1 


H- 31*6 


h m 1 
4.20.38,32 


68. 44. 55', 6 


i3. 


3,0 


-+- 27,0 


4.25.28,34 


65.10.38,5 


i3. 


4,0 


H- 54,5 5o:5 


4.44.38,99 


83.12.32,7 


i3. 


4,0 


+ 3i,4 


4.50.32,07 


68.34.56,5 


i3. 


4,1 


H- 27,6 


4.53. 3,21 


65.39.12,4 


i3. 


5,1 


-f- 28,9 


4.55.21,00 


66.42.17,6 


i3. 


4,9 


H- 26,9 


4.57.59,99 


65. 9.43,7 


i3. 


4,8 


H- 3o,i 


5. 0.55,94 


67.37.15,7 


i3. 


2,9 


H- 3o,6 


5. 4.28,77 


67.59.13,6 


i3. 


4,3 


-+- 27,8 


5. 6.21,92 


65.50.23,3 


13. 


4,1 


H- 3i,8 


5. 47-52, 40 


68.52. 5,8 


i3. 


4,3 


-+- 29,5 


5.5i.2o,o4 


67.10.36,8 


i3. 


3,9 


■+■ 3o,o 


5.53.56,16 


67.32.20,0 


i3. 


3,4 


-h 3o,i 


5.55.55,45. 


67.36.14,8 


i3. 


3,7 


- 59,5 


18. 2 


3.23. 8,6 


i3. 


3,3 


H- 28,7 


6.14.18,73 


66.33.28,3 


i3. 


2,0 


H- 3o,2 


6.17. 6,62 


67.41.24,5 


i3. 


3,1 


H- 3o,o 


6.19.47,92 


67.29.30,9 


i3. 


3,8 


H- 3i,5 


6.21.35,59 


68.39. ^,5 


i3. 


4,2 


H- 3o,8 


6.25.13,20 


68. 7.58,4 


i3. 


3,9 


H- 3i,3 


6.27.10,13 


68. 3o. 18,0 


i3. 


2,7 


H- 32, 


6.29.54,65 


69. 2.1 3,0 


i3. 


0,8 


H- 38,3 5i,9 


6. 3>. 11,53 


73.31.17,3 


i3. 


0,0 


H- 3i,8 


7. 0. 0,21 


68.51.45,7 


i3. 


4,5 


H- 32,0 


7. 2.39,04 


68.59.10,5 


12. 


59,8 


H- 3o,i 


7. 6.17,03 


67.33.53,3 


i3. 


4,8 


-+- 3i,4 


7.11.57,75 


68.32.33,1 


i3. 


6,6 


H- 3o,4 5i,2 


7.14.25,04 


67.50.38,1 


i3. 


3,0 


H- 3l,I 


7.18.28,00 


68.21.35,4 


i3. 


2,7 


-f- 5i,5 5i,3 


7.21.58,25 


8i.3i.i3,7 



c; = 

JanTier 19. 

526 A -f- 22* 10 

546 A H- 94" 10 

535 A H- 23".., -10 

572 A -h 22" 10 

586 A -h 24" 10 

594 A -h 22" 10 

668 A H- 20" 10 

X Taureau 10 

i235B.A.(:.— o"\o4. 20 

Y Taureau 10 

686 A H- 22" 10 

647 A 4-21" 10 



Observateurs J. Cuatelu et Brandicourt. 
— 43*,5o — o",oi4(T — 5^7). Correction moy. de coll. = 56"8'5i',o. 



37,33 39,02 

8,83 10,53 

18,78 20,47 

41,80 43,49 

58, i5 59,85 



46,22 

i3,4i 
4,47 

5,2 

2,76 

43, i5 

ï,9o 



47,91 
15,09 

6,i3 -43,44 
i3,o 

4,43 -43, 5i 
44,84 

3,59 



348.40.54,0 
35o.4i'3o,3 
349.34. '>9, 2 
348.23.42,1 
35i .12.20,4 
349. 4 
347. 9 
338.22.36,2 
51.26.17,8 
341.33. 5,3 
348.53.39,7 
347.33.35,6 



«9,4 
58,6 



i3. 
i3. 
i3. 
i3. 



3,1 
3,3 

3,4 
3,3 



i3. 3,1 

i3. 2,8 

i3. 3,1 

i3. 3,2 

i3. 4,1 

i3. 4,5 



i3. 
i3. 



3,5 
2,6 



3o,i 
27,5 
28,9 
3o,5 
26,8 
29,6 

32,1 

45,2 5i,5 
45,0 5i,o 
4o,2 5i,4 
29,8 
31,6 



3.33.55,55 
3.39.27,06 
3.41.37,00 
3.44' 0,02 
3.46.16,38 

3.49. 4,44 

3.5i.3i,62 

3.55.22,65 

4. 6 

4.14.20,95 

4.18. 1,36 

4.22.20,11 



67.28 
65.27 
66.34 
67.45 
64.56 
67. 4 
68.59 
77.46 
4.41 
74.36 
67.15 
68.35 



.23,5 
.45,0 
.'7,2 
.35,6 
.54,4 
.58,1 
.21 ,0 
.57,2 
.44,0 
.20,9 
.37,3 
.44,1 



OBSERVATIONS MÉRIDIENNES. 



C.21 



Noms. 



Passage 
N. observé. 



T. 



Correct. Asc. droite Dîst. app. 
Lecture. Microm. Réfract. decoH. apparente. aup61enord. 



Janyier 19. 

()62 A -h x^*' lo 

7i5 A -h 22". . . j . . . lo 

725 k-\- 2'>." 10 

737 Ah- 2a" 10 

692 A -h 21" 10 

702 K-\- 21" 10 

T* Orion 10 

839 A-h25"(r')... 10 

d Orion 10 

e Orion 10 

989 A ■4-2»." 10 

io85 A -j- 23" 9 

1027 A-+- 21" 

1122 A-+- 23"., 10 

1072 A -h 21° 10 

ii4o A-+- 22" 10 

8 Petite Ourse — PI. 20 

i3ii A-f-23'» 10 

« 7 

i5i5 A -H 22" 10 

1447 A-+- 2i' 10 

1491 A 4-24" 10 

; Gémeaux 10 

1309 A -i- 22" 10 

i5i6 A -\- 21" 10 

1609 A -h 22" (1 '•■).. 10 

1579 A -t-24" 10 

i566 A -h 21" 10 

ô Gémeaux 10 

i655 A •+■ 22" 10 

p Petit Chien 10 

1629 A-i- 21" 10 

1735 A-4-2>." 10 



Observateurs J. Cbatelu et Brandigourt. 
— 43j5o~-o;oî4(T — 5^7).• Correction moy. de coll.= 56«8'5i',o. 



10,07 


11,77 




35o!38'.37"4 


i 
i3. 


p 
2,7 


-H 27,"l 




h m 8 
4.25.28,29 


65! 10'. 37*8 


i5,o8 


16,77 




349. 0. 4,3 


i3. 


2,6 


+ 29,7 




4.29.33,29 


67. 9.13,6 


ii,lK> 


13,59 




348.36.55,6 


i3. 


1,4 


-f- 3o,2 




4.33.30,11 


67.32.23,9 


9,58 


11,27 




348.54.43,4 


i3. 


1,4 


^ 29,8 




4.36.27,78 


67.14.35,8 


23,19 


24,88 




347.37.5:;,o 


|3. 


1,3 


-h 3i,5 




4.38.41,39 


68.31.24,0 


46,87 


48,56 




348. 7.18,1 


i3. 


1,4 


-f- 30,9 




4.42. 5,07 


68. 2. 2,0 


20,76 


22,42 


-43;52 


332.57.12,1 


i3. 


2,6 


-4- 55,0 


51^1 


4.44.38,93 


83.12.32,0 


5,06 


6,76 




35i.i3.25,6 


i3. 


2,6 


-+• 26,9 




5.23.23,26 


64.55.49,6 


49,î»» 


5o,94 


-43, 5o 


325.47.34,1 


i3. 


2,8 


-+- 70,7 


5o,4 


5.27. 7,44 


90.22.25,4 


3,78 


5,44 


-43,58 


324.54. 1,0 


i3. 


3,0 


-^ 72,9 


5o,6 


5.31.21,94 


91.16. 0,2 


39^82 


41, 5i 




348.58.36,4 


i3. 


2,8 


-h 29,8 




5.35.58,01 


67.10.41,3 


32,88 


34,57 




349.21.22,3 


i3. 


3,5 


-+- 29,3 




5.45.51,07 


66.47.54,5 








347.17.1^,9 


[3. 


3,9 


H- 32,1 




5.47 


68.52. 5,1 


23,01 


24,70 




349.17. «6,6 


i3. 


3,9 


-^ 29,4 




5.5i.4i,20 


66.51.59,9 


37,15 


38,84 




347.44.59,0 


i3. 


3,9 


4- 3i,5 




5.53.55,34 


68.24.19,5 


37,10 


38,79 




348.33. 2,7 


i3. 


4,4 


•+- 3o,4 




5.55.55,29 


67.36.13,7 


44,5 


36,2 




59.30. 58,3 


i3. 


2,6 


— 60,1 




18. 2 


3.23.10,1 


0,33 


2,02 




349.35.50,0 


i3. 


2,5 


-h 29,0 




6.M.i8,5o 


66.33.27,5 


35,10 


36,79 




348.28. 2,9 


i3. 


3,0 


-+- 3o,5 




6.16.53,27 


67.41.15,0 


0,8a 


2,49 




348.50. 0,2 


[3. 


3,0 


-+-• 3o,o 




6.49.18,97 


67.19.17,5 


3,71) 


5,48 




347.32. 0,8 


3. 


3,1 


H--3i,8 




6.52.21,96 


68.37.(8,7 


44, 6<) 


46, 3o 














6.55. 2,78 


65.23 


8,35 


10, o3 


-43,46 


346.5i.5i,i 1 


3. 


2,1 


-+- 32,7 


5i,i 


6.58.26,51 


69.17.30,5 


14,10 


»5,79 




348.59. 1,4 I 


3. 


1,9 


-i- 29,8 




7. 0.32,27 


67.10.17,1 


20, 8| 


22 , 52 




3^7.10.10,7 1 


3. 


1,9 


-f- 32,3 




7. 2.39,00 


68.59.10,4 


58, 80 


60,49 




348.35.27,6 1 


i3. 


1,9 


-H 3o,4 




7. 6.16,97 


67.33.51,4 


32,01 


33,71 




35o. 7.19,8 


3. 


4,0 


H- 28,4 




7. 8.50,19 


66. 1.55,6 


39 1^9 


41,28 




'347.36.45,7 1 


3. 


3,5 


+ 3i,7 




7.11.57,76 


68.32.33,4 


6,86 


8,55 ■ 


-43,47 


348.18.40,5 1 


3. 


2,5 


-\- 3o,8 5o,7 


7.14.25,03 


67.50.38,4 


10, i3 


11,82 




348.58.45,5 I 


3. 


2,3 


-+- 29,9 




7.i6.28j3o 


67.10.32,7 


40,1 3 


41,79 - 


.43,50 


334.38.27,2 I 


3. 


2,3 


-+- 52, 


5o,9 


7.21.58,27 


81. 3i. 14,0 


25,24 


26,93 




347.27.37,9 » 


3. 


1,8 


-h- 3i,9 




7.26.43,41 


68.41.42,7 


40, 05 


41,74 




348.42.28,4 I 


3. 


1,6 


-f- 3o,2 




7. 31.58, 21 


67.26.50,7 



Janvier 24. 

594 A-i-22" 

669 A -h 20" 

X Taureau 

637 A4-22"(r'). 

633 A -h 24" 

657 A-^22" 

617 A-f- 21° 

675 A 4- 23" 

683 A -+-23» 



Observateur Brandicourt. 
Correction moy. de coll. = 56''8'5i',9. 



349. 4.22,7 


i3. 


1,5 


-h 29,5 


3.49 


67. 4.57,2 


347.11.58,8 


i3. 


1,8 


+ 3i,9 


3.5i 


68.57.22,9 


338.22.38,2 


i3. 


1,6 


-f- 45,0 52,3 


3.55 


77.46.57,6 


348.59.49,1 


i3. 


1,8 


H- 29,6 


4. 3 


67. 9.30,5 


350.28.26,9 


i3. 


2,4 


-^ 27,6 • 


4. 6 


65.4o.5o,7 


348.21.47,8 


i3. 


2,4 


H- 3o,4 


4. 8 


67.47.31,8 


348.16.16,4 


i3. 


5,4 


-t- 3o,5 


4.12 


67.53. 0,5 


349.31. i5,i 


i3. 


5,3 


+ 28,9 


4.14 


66.38. 0,4 


350.13.59,7 


i3. 


5,6 


-h 28,0 


4.18 


65.55.14,9 



C.22 LUNETTE MÉRIDIENNE ET CERCLE MURAL DE GAMBEY. — 1904. 



Noms. 



Passage 
N. observé. 



T. 



c,- 



Correct. Asc. droite Dist. app. 
Lecture. Microm. Réfract. decoll. apparente. au pôle oord. 



Observateur Brandicourt. 
Correction moy. do coll. = 56"8'5i',9. . 

Janvier U. . , . i p , h «. . ' o , , 

(>96A-+-a2" 348.44.56,4 i3. 6,9 +29,9 4.ao 67.24.18/1 

i Taureau 345. 7.22,7 i3. 0,7 -h 34,8 51^5 4,23 71. 2. 3,o 

707A-+-2a" 348.47-34,1 i3. 0,7 +29,8 4.23 ^ 67.21.46,7 

7i5 A-h22" 349. o. 3,7 i3. 3,8 -+- 29,6 4.29 67. 9-1^79 

707Ah2i" . 347.17.59,4 i3. 3,6 -t- 3i,8 4.43 68.5i.2o,6 

750A4-23" 349.20.42,2 i3. 2,9 -f- 29,1 4.46 66.48.36,0 

772A-1-23" 349.17.56,1 i3. 3,2 -f- 29,2 4.5o 66. 5i. 22,1 

784 A-4-23" 349.45.32,6 i3. 3,0 -i- 28,6 4.53 66.23.45,1 

8o8A-h23" 35o. 8.11,2 i3. 1,9 4-28,1 4.56 66. 1.7,2* 

818 A-h22' 349. 4-57,2 i3. 2,0 -h 29,5 4.59 67. 4.22,1 

772AH-24*» 351.10.44,2 i3. 2,2 -H 26,8 5.4 64.58.32, î 

H18 A-+-24» 35i. 4. 8,4 i3. 5,2 -r- 26,9 5.14 65. 5. 5,4 

Y Orion ^ 332.25.17,4 i3. 5,5 h- 55,7 52,3 5. 20 83.44.24,8 

92>A-f-a2" 348.32.26,4 i3. 3,4 -4- 3o,2 5.25 67.36.51,9 

S Orion 325.47.33,1 i3. 3,8 -h 70,2 5i,2 5.27 90.22.26,0 

ii63A-4-ar' 347.57.38,9 i3. 5,0 -i- 3o,9 6.8 68.11.39,0 

1257 A -H 22:* 348.19.46,6 i3. 5,5 -h 3o,4 6. II 67.49.30,1 

» 348.28.21,9 13.5,3 H- 3o,3 6.16 67.40.54,9 

I323A-+-22" 348.39.46,4 i3. 4,5 -h 3o,o 6.19 67.'29.3o,7 

1247 A -h 21" 347.22.7,4 i3. 4,6 -h 3i,7 6.22 68.47.11,3 

i276A-h2i" 347.39.54,3 13.4,7 -H 3i,3 • 6.26 68.29.24,2 

i39oA-+-a4° 350.22.39,8 i3. 4,2 -f- ^7,8 6.39 65.46.36,*. 

i4o5A-f-2i" 3^8.1.39,8 i3. 2,2 -h 3o,9 6.45 68.7.40,7 

5i H. Céphoe 53.19.59,9 i3. 1,9 —48,052,2 6.56 2.48. 2,2 

1609 A -h 22" (2*).. 348.35.35,9 i3. 1,6 + 3o,i 7.6 67.33.44,3 

1621 A -h 22" 348.28.42,8 i3. 1,0 -H- 3o,3 7.9 67.40.38,3 

fiGémeaux 348.18.42,9 i3. 1,2 h-3o,5 5i,8 7.14 6750.38,2 

1714 A-4-21" 347.3o:3o,7 i3. 0,3 -h 3i,6 7.48 68.38.52,5 

i724A-+-2r 347.22.30,3 i3.i,7 -h 3i,8 7.51 68.46.5i,3 

i83qA-4-22'» 348.17.28,3 i3. 1,4 -4- 3o,5 7.56 67.51. 52, 5 

Observateurs J. Ciiatelu et Branoicourt. 

Cp = — 39',29 — o*,oi7(T — 7*',7). Correction moy. de coll. = 56^8' 52", 5. 
Janvier 25. 

1735 A + 22"...:.. 10 35'90 37^59 3/f&.42.3o,o i3. i,5 -+- 3o,o 7.31. 58, 3o 67.26.50,5 

Procyon 10 55,93 57,59-39*36 331.37.49,6 i3. 1,6 -+-57,253,1 7.34 84. 3i 

PoUux ,... 10 5,86 7,57-39,29 354.24.30,4 i3. 2,7 -h 22,8 52,1 7.39 61.44 

I689A-4-2I*» 10 55,69 57,38 347.25.27,8.13.2,5 H-3i,7 7.42.18,09 68.43.53,5 

1791 A -h 22*» 10 59,75. 61,44 348.38^.36,4 i3. 1,8 H-3o,i 7.45.22,15 67.30.44,0 

1714 A-f-2i* 10 i3,43 i5,i2 347.30*29,7 i3. 1,3 -^ 3i,6 7.48.35,83 68.38.52,9 

1724 A -h 21" 6 6,54 8,22 7.51.28,93 68.46 

6 Écrevisse 10 i6,66 18,37-39,23 354. 12. 5i, 4 i3. 0,8 -h 23, o 52,2 7.57 61. 56 

Observateurs J. Chatelu et Fatou. 

Cp = — 45»,65 — o',oi7(T — 5^3). Correction moy. de coll.= 56"8'53*,i. 
Janvier 26. 

Y Baleine 10 3,94 5,60-45,62 328.59.37,8 i3. 3,i -i- 62,6 53, o 2.38.20,00 87*10.15,1 



Noms. 



OBSERVATIONS MÉRIDIENNES. 



Passage 
N. observé. 



Lecture. Microm. 



Correct. 
Réfract. de coll. 



A se. droite 
apparente. 



G.a3 

Dist. app.. 
aupùle-nord. 



Janvier 26. 

4i Bélier lo 

e Bélier lo 

C(l*'— I)-hl"',Ol. 10 

ô Orion lo 



Observateurs J. Ghatelu et Fatou. 
— 45% 65 - o',oi7(T — 5^3). Correction moy. de coll. = 56°8'53',i. 



2|". 

-a5". 



9i3 A- 
961 A 

io3a A -h 22". 
1008 A-^2l". 
io65 A -1-22". 
1027 An- 21". 
ii3o A -1-23". 
1 1 35 A -h 22" . 
1147 A H- 22". 



. 10 

. 10 

. hO 

. 10 

. 10 

. 10 

. 10 

• 9 

. 10 

Pelile Ourse — PI. 20 

« 10 

i323 A -+- 22" 10 

1247 A -4- 21" 10 

1268 A -+- 21" 10 

1280 A -haï" 10 

1496 A H- 20" 10 

Y Gémeaux 10 

1593 A-+- 22" 10 

1609 A 4- 22" (2*).. 10, 

i6jo a -h 23" 10 

i566 An 21" 10' 

8 Gémeaux 10 

i655 A -f- 22" 10 

1 J89 A -h 21" 10 

p Petit Chien 10 

1679 A -h 21" 10 

1780 A -+-22" 10 

1791 A -+- 22" 10 

i8o3 A -}- 22" 10 

1808 A-+- 22" 9 

1730 A -f- 21" 10 

6 Écrevisse 9 

1792 A -t- 21" 10 



4,53 

^7,9' 

58,60 

5i,4o 

10,40 

23, 5o 

25,69 

37,24 

36,36 

36,32 

20,18 

24,55 

39,61 

48,4 

53,43 

3i,9i 

10,55 

S7,i8 

54, i3 

38,66 

55,59 

10, 5i 

1,43 
24,09 
4i,8i 

9,08 
12,36 
»^97 

4'2,28 

i3,48 

la, 70 

6,12 

4,67 

i4,oO 

1,29 

23, oO 

30,58 



-45,63 
-45,61 

-45,67 



6,24 
29,59 
60, 38 
53,06 
12,10 
a5,2o 
27,38 
38,93 
38, o5 
38, 00 
21,87 
26,24 
4i,3o 
40,1 
55, '12 
33,60 
12, a3 
58,87 
53,82 
40,34 
57,26 
1 2 , 20 

3,12 
26,38 
43, 5o 

10,77 

i4,o5 

i3,66 

43,94 -45,62 

15,17 

44,39 

7,81 

6,36 
15,75 

•*,9«. 
^4,77 
38,26 



-45,71 



>77 -45,67 



-45,63 



353 

347 

338 

325 

35o. 

35i. 

349. 

347. 

349. 

347. 

349. 

349. 

348 

59. 

348. 
348. 

347. 
348. 

347. 
347. 
342. 
348. 
348. 
348. 

347. 
348. 
348. 

347. 
334. 

317. 
348. 
348. 
348. 
348. 

347. 
354. 
347. 



I. 8,4 
6.43,4 
24.53,4 
47.34,1 
38.17,9 
13.44,9 
2.22,2 
57. 4,8 

2.3l,I 

17.15,3 
17.54,0 
2.48,8 
11.56,5 
3i. 1,1 
28.33,0 

39.48,4 

22. 9,2 

1.22,0 

39. 1,9 

7. 8,2 

38. 9,9 

6. 7,1 

35.35,0 

49.30,1 

36.47,9 
18.42,3 
18.47,6 
47'46,9 
38.3o,3 
3o.25,9 
17.53,2 
38.35,2 
44. 1,3 
4.3i,7 
33.55,0 

I2.5l,l 

9. 2,7 



i3. 
i3. 
i3. 
i3. 
i3. 
i3. 
i3. 
i3. 
i3. 
i3. 
1.3. 
i3. 
i3. 
i3. 
i3. 
i3. 
i3. 
i3. 
i3. 
i3. 
i3. 
i3. 
i3. 
i3. 
i3, 
i3r. 
13. 
i3. 
i3. 
i3. 
i3. 
i3. 
i3. 
i3. 
i3. 
i3. 
i3. 



p 
3,0 

2,8 

6,2 

3,1 

2,5 
2,5 
2,5 
3,2 

4,0 

3,7 

3,7 
3,8 
3,8 
3,5 
3,6 

3,2 

3,1 
3,1 

3,1 
3,5 

2,7 
2,8 
2,8 
2,4 

2,9 
2,5 
1,6 

1,5 
0,6 
3,0 
3,1 
2,9 

2,4 
2,2 
3,2 

3,0 
3,0 



4- 24,5 

-+- 32,1 
-H 45,0 
-t- 70,4 
-+- 27,6 
-+- 26,8 
H- 29,7 
-h 3i,i 
+ 29,7 

-h 32,0 

+ 29,3 
-+- 29,7 

-+- 3o,8 

- 59,8 
-h 3o,4 
+ 3o,2 
-h 3i,9 
H- 3i,o 
.+ 3i,5 

■+- 32,2 

-h 38,5 
-+- 3o,9 
-f- 3o,2 

•+- 28,6 

-h 3i,6 
-+- 3o,6 
H- 29,7 
-4- 3i,3 
-H 5i,7 

- 3i,7 
-h 3o,7 
■+■ 3o,2 
-+- 3o,o 
4- 3i,o 
-h 3i,6 
-t- 23,1 
H- 32,2 



52,6 
53,6 

52,3 



53,5 

53,1 
53,2 



53,4 



2.44.20,63 
2.53.43,98 
2.58.14,77 
5.27. 7,41 
5.34.26,45 
5.39.39,54 
5.41.41,72 
5.43.53,27 
5.45.52,39 
5.47.52,34 
5.52.36,21 
5.54.40,58 
5.56.55,64 
t8. 2 

6.16. 9,45 
6.19.47,93 
6.22.26,56 
6.25. i3,20 
6.27.10, i5 
6.29.54,67 
0.32.11,59 

7. 3.26,52 

6.17,44 
9.40,70 
.11.57,82 
.14.25,09 
.10.28,37 
.18.27,98 
.21.58,25 
7.40.29,48 
7.42.58,70 
7.45.22,12 
7.47.20,07 
7.49.30,00 
7.53.17,29 
7.57.39,07 

8. 8.52,50 



03. 8. 0,1 

O9. 2.38,2 

77-44.38,5 
90 . 22 . 26 , 2 
65. 30.59,9 
64.55.32,0 
67. 6.57,3 
08.12. i5, 5 

07. 0.40,8 
08.52. 5,2 
00. 5i. 24,1 

67. 6.29,4 
67.57.22,8 

3.23.11,3 
67.40.40,0 
67.29.30,8 

08.47.11,9 

08. 7.58,2 
08. 3o. 18,9 
69. 2 
73.31 

68. 3 
67.33.44,0 
66.19.48,8 
68.32.33,2 
67.50.58,0 
67.10.32,8 
68.21.35,4 
8i.3i.i4,3 
68.38.55,1 
67.51.20,0 
07.30.44,3 
07.25.18,6 

68. 4.49,5 
68.35.25,8 
6ï.56.22,8 

69. 0.18,7 



12,8 
17,8 
i3,4 



c;.=-46^92-o^ol7(T-6^4). 

Janvier 29. 

CCi*"^— I)-Hi",!7. io 21,79 23,54 

5a, i5 53,82 -46,89 

5i,77 53,46 -46,90 

37,17 38,86 

56,82 58,49 -46,95 



Correction moy. de coll. = 56"8'5o'',4. 



V Orion 10 

T] Gémeaux 10 

<5 10 

Y Gémeaux 10 

1390 A -+-24' 

i383 A4-2I" 10 



49,09 50,78 



343.41.32,0 


i3. 


0,9 


H- 36,1 


5.55.36,63 


72.27.52,9 


340. 56. 6,0 


i3. 


2,4 


H- 40,2 5o,8 


6. 2. 6,91 


75.13.22,1 


348.41.12,2 


i3. 


2,9 


-h 29,4 5o,8 


6. 9. 6,54 


O7.28. 3,7 


348.28.42,9 


i3. 


>,9 


-^ 29,7 


6.15.51, 94 


07.40.34,2 


342.38. 6,5 


i3. 


1,5 


-f- 37,6 5o,3 


6.32.11,57 


73.31.18,4 


350.22. 38, 8 


i3. 


«,9 


+ 27,3 


6.39 


05.40.30,4 


347.56.52,5 


i3. 


2,1 


■4- 3o,4 


0.42. 3,85 


08.12.25,5 



G.a4 



LUNETTE MÉRIDIENNE ET CERCLE MURAL DE GAMBEY. — 1904. 



Noms. 



Passage 
N. obserYé. T. 



Cp- 



Correct. Asc. droite Dist. app. 
Lecture. Microin. Réfract. deioll. apparente. aiipùlenord. 



Observateurs J. Ciiatelu et Fatov. 
C;, = — 46J92 — o;oi7(T — 6\4). Correction mov. de coll. = 5(»"8'5o';4. 

JànTier 29. , , . o , , i p ,; h m • • . ^ 

1490 A-f-22** 8 51,96 53,65 348.2o'.i3*o i3. 2,8 -f- '>.g]g 6.44. 6,72 67.49. 3,5 

i4o5 A-f-2i" 10 34,74 36,43 348. 1.35,5 i3. 2,3 -{- 3o,3 6.45.49, 5o 68. 7.41,9 

1453 A-H2I*' 10 54,42 56,11 347.53.55,9 i3. 2,1 -+- 3o,5 6.53. 9,18 68.i5.2i,9 

1553A4-22" 10 55,72 57,41 348.19.38,3 i3. 2,2 -i- 29,9 6.56.10,48 67.49.38,8 

Ç Gémeaux 10 11,82 i3,5o -46^92 346.51.49,1 !3. 1,6 -+-3i,9 49!;8 6.58.26,57 69.17.31,1 

1590A-+-22" 10 38,44 40, i3 348.14.53,6 i3. 1,5 -T- 3o,o 7.2.53,20 67.54.24,5 

1609 A 4- 22" (2*).. 10 2,67- 4,36 348.35.32,1 i3. 1,6 -+-29,6 7.6.17,43 67.33.45,3 

1621 A-f-22" 10 39,52 41,21 348.28.38,0 i3. 1,7 -I- 29,7 7. 9.54,28 67.40.39,2 

X P.O.— PI-hi™,35. 20 3,7 33,3 57.8.8,5 i3. 1,7 —53,9 19.16 i.o.i3,6 

Obsrrvatkvrs Fatou et Braxdicourt. 

Cp = --47%9o — o',o26(T — 8'»,4). ' Correction moy. de coll. = 56'^8'49*,9. 
Janvier 31. 

C(i"— S)-i-i'",22. 10 12, i3 i3,88 341.41. 8,7 i3. 4,4 -+- 38,2 8. 5.25,99 74.28.^5,2 

P Écrevîsse 10 6,(8 8,14-47,92 335.38. 14,0 i3. 3,8 h- 47,7 5o, 2 8. 11 80. 3i 

75 Écrevisse 10 57,38 59,06-47,88 346.55. 7,3 i3. 3,i 4- 3i,i 49,9 8.27 69.14 

8 Hydre 10 22,37 ï4,o3 -47,90 332. 11. 45, 4 i3. 3,2 -+-53,9 49,5 8.32 83. Î7 

C;, = — 49%24 — o',o26(T — 8^I). Correction moy. de coll.= 56"8'49%7. 
Février 2. 

pPetitChien 10 47, i4 47,54-49,^2 334.38.23,4 i3. i,5 -+- 49,3 5o,2 7.21.58,32 8i.3i.i4,4 

1735A-H22" 10 47,25 47,54 348.42.26,5 i3. 1,4 -+-28,7 7.31. 58, 3i 67.26.50,7 

i75oA-i-24" 10 33,67 33,95 ^5o.ii.56,9 i3. 1,2 4-26,8 7.37.44,72 6). 57. 18,9 

1679A-T-21" 10 18,47 «^i78 347.30.25,2 i3. 0,7 -h 3o,2 7.40.29,55 68.38.54,2 

1779 A-f-24° 10 39,79 |o,o7 350.39.36,3 i3. 1,9 4- 26,2 7.43.50,84 65.29.38,0 

!8o3 A-i-22'» lo 9,63 9,92 348.43.57,9 i3. 1,9 h- 28-,6 7.47.20,69 67.25.18,4 

i8o6A4-24« 10 12,56 12,84 35o. 1.42,3 i3. 1,8 -+-27,0 7.>o.23,6i 66. 7.33,2 

1826 A-i-24** 10 36,23 36, 5i 350.19.42,1 i3. 1,9 -f- 26,7 7.55.47,27 65.49.32,8 

i846Ah-22" 10 12, 5i 12,81 348.9.29,3 i3. 2,3 H- 29,4 7.58. Vi, 57 67.59.47,5 

1862 A4-22'» 10 57,55 57,85 348. 0.43,1 i3. 2,1 4- 29,6 8. 2. 8,61 68. 8.34,2 

p Écrevisse 10 9,05 9,44-49,21 335.38. i5, 8 i3. 2,1 4- 47,^ 49,<> 8.11.20,20 80.31.20,0 

i960 A 4-23" (r*).. 10 36,78 37,07 349.37.6,1 li. 2,1 4-27,5 8.21.47,82 66.32.9,5 

-I) Écreviàse 10 o,i4 0,45-49,26 346,55. 8,7 i3. 2,1 4-3i,o5o,o 8.27.11,20 69.14.10,1 

8 Hydre 10 25,00 25,41-49,27 332.11,46,4 i3. 2,0 4-53,848,9 8.32.36, 16 83.57.55,2 



Observateurs J. Chatelu et Brandicourt. 

CJ, = — 5o%2o — o',o26(T — io'*,8). Correction moy. de coll. = 56" 8 '49', 7. 

. Février 3. 

Uégulus 10 7,00 7,37-50,21 338.35. •>.8, 6 i3. 2,6 4-42t«5o,i 10.3.17,19 77.34. i,4 

/Lion 10 3,99 4,37 -5o,2i 337.12.31,9 i3. 2,4 4- 45, i 49,8 10.44.14,17 78.57. 0,8 

y Lion 10 55, i5 55,55 -5o, 21 334. o.45,o i3. 1,7 4- 5o,5 49,3 11. o. 5,34 82. 8.53,4 

S Lion 10 5i,4i 51,72 -5o, 16 347.12. 4,3 i3. 1,8 4-30,749,7 11. 9. i,5i 68.57.14,6 

C(2* — I)— i"',i7.. 10 51,27 51,71 329. 6.i3,8 i3. 1,9 4-60,0 11. i5. i,5o 87. 3.33,7 



OBSERVATIONS MÉRIDIENNES. C.aS 

Passage CurrccC. Asc. droite Dist.app. 

Noms. N. observé. T. C . Lecture. Microm. Réfract. decoll. apparente. ' au pùle nord. 

Observateurs J. Chatelu et Fatou. 
C),= — 5o",7o — o',oaC(T--5'',3). Correction moy. decoll. = 56'*8'49',5. 

^^^«'*- o , , l p , h m . o. , , 

737A-l--;t2- 348.54.39,9 i3. 1,9 +28,5 430. 67.14.36,3 

701 A -H 9.0' 10 45J07 45*37 348. 9.58,9 i3. 5,0 -h- 29,4 4.41.54,69 67.59.15,2 

756A-h23* 10 7.3,75 24,04 350.10.12,8 i3. 2,5 -+-26,9 4-47.33,35 65.59. i,5 

772A-+-23" ...10 39,06 39,36 349.17.53,3 i3. 2,6 -4- 2i8,o 4.50.48,67 66.5i.2i,8 

795A4-22*' 10 i5,2i i5,5i 348.36. 1,9 i3. 3,3 4-28,9 . 4.54.24,82 67.33.13,2 

8o4A-f->.3" ... 10 17,47 17,76 350.2.28,2 i3. 3,1 -f- 27,1 4.56.27,07 66.6.46,0 

818A-T-22" 10 41, 58 41,88 349.4.51,7 i3. 3,3 -H 28,3 4.59.51,19 67.4.22,9 

778 A-T-21" 10 18,92 19,22 3|8.io. 1,5 i3. 3,4 •+■ x^yS 5. 4.28,53 67.59.14,2 

782A-I-24'' 6 12, o5 12,34 • 5. 6.2ij64 65. 5o 

Rigcl lo 46,77 47,22 -50J71 3i7.5i.i5,7 i3. 3,2 -f- 89,9 49*5 5.9 98.19 

Y Orion 10 5o,4© 5o, 80 -50,70 332.25. i5, 3 i3. -2,4 -+- 53,4 49,7 5. 20 83.44 

Orion . . . . .' 10 57,57 58, 00 -50,70 325.47-28,4 i3. 2,1 -+- 67,3 49»3 5.27 90.22 

ObSERVATELRS J. CllATELU ct Bràndicourt. 

C;, = — 5i%89 — o%026(T— 5'',2). Correction moy. de coll. = 56"8'48'.8 
Février 6. 

ici Orion 10 3o,i8 3o,58-5i,88 332.57.6,4 i3. 2,0 -+-52,6 48,8 4.44 83.12 

731 A -h 21" 10 23,37 ^3,68 347.34.21,0 i3. 2,7 -h 3o,3 4.5o.3i,8o 68.3^.55,5 

719 A-^2î" .*. 10 54, 5i 54,80 35o.3o. 1,7 i3. 2,4 -t- 26,6 4.53. 2,92 65.39.11,9 

739A-+-24" 10 5i,32 5i,6o 350.59.30,4 i3. 2,2 -h 26,0 4.57.09,72 65. 9.42,3 

8i8A-^22'* 10 42,75 43,05 349. .4.53,3 i3. ï,9 4-28,4 4.59.51,16 67. i-^i^i 

778A-f-2i" 10 20,o!î 20,32 348.10. 2,7 i3. 3,0 H- 29,5 5. 4*28, 43 67.59.12,7 

782A4-24" 10 i3,i6 i3,45 . 35o.i8.5o,8 i3. 2,9 -+-26,8 5. 6. 21, 56 6'>.5o.22,2 

7 Orion... 10 5i,54 61,94 -5i, 86 33^.25. 13,9 i3. 3,2 -+-53,6 49,2 5. 20 83.44 

925 A 4- 22" 10 48, 5o 48,80 348.32.23,3 i3. 3,3 4-29,1 5.24.56,91 67.36.51,8 

*5 Orion 10 58,77 59,20-51,92 325.47.26,7 i3. 3,3 4-67,648,4 5.27 90.22 

989A-+-22" .10 49, 5o 49,80 348.58.33,8 i3. 3,2 4-28,5 5. 35. 07,90 67.10.40,1 

^4oA4-24" 10 36, |6 36,74 35i. i.3o,6 i3. 3,4 4-26,0 5.38.44,84 65.7.41,3 

984 A 4- 21" 10 16,73 17,04 347.59.32,1 i3. 3,0 4-29,8' 5.41.25,14 68.9.43,5 

973 A ïH 24" 9 20,84 21,12 35o.2o.33,3 i3. 3,2 4-26,8 • 5.43.29,22 65.48.39,7 

1025 A4-2r' 5 22,81 23,12 347.40.15,6 i3. 3,0 4- 30j2 5.47.31,21 68.29. 0,7 

Observateurs J. Ciiatelv et Fatou.. 

. CJ,=: — 56',34 — o',o26(T— 5*», 9). Correction moy. de con.= 56" 8' 4 5', i. 
Février 13. 

8 Qrion : 10 3, 11 3,54-56,35 325.47.22,6 i3. 2,5 -1-67,044,7 5.27. 7,21 90.22.27,2 

909 A 4- 24" 10 56,46 56,75 350.19.14,9 i3. 2,8 4- 26,7 5.3 1. 0,42 65. 49.54,0 

ï Orion 10 51,91 52,34-56,34 324.10.2,3 i3. 2,8 -f- 71,0 45,2 5. 35. 66, 01 91.59.51,1 

963 A4-24" 10 59,69 59,97 5.42. 3,63 65.21. 

1085A4-23'* .. 10 46,95 47,24 349.21.15,4 i3. 2,2 -+-27,9 5.45.50,90 66.47.5>,5 

1IOOA4-23" 10 46,60 46,89 349.23.24,3 i3. 2,0 4-27,8 5.47.50,55 66.45.46,1 

io39A4->i" 10 27,29*27,60 347.12.36,3 i3. 2,3 4- 3o,6 5.49.31,26 68.56.36,1 

1122A4-23" 10 37,06 37,36 349.17. 7,7 i3. 4,6 4-28,0 5.5i.4i,o2 66.52. 0,9, 

11*49 A4-23* io 14,80 15,09 349.27. 1,7 i3. 4,4 4-27,7 5.55.18,75 66.42. 6,8 

1099 A4-21"...... 10 17,57 17,88 347-38.51,5 i3. 4,2 -+- 3o,o 5.58.2i,5{ 68. 3o. 18,9 

Observations de Paris, 1904. C.4 



t 


p 


t t 


h ■ • 


^ o- , ■, 


a. 


'.,8 


4- 39,2 45,8 


6. 2. 6,78 


75.13. 22 jO 


i3. 


2,6 


-+- '>-^fi 


G. 8.43,66 


68.11.39,0 


i3. 


1,1 


-f- -^9 7*^' 


6.11.34,57 


67.49-30,1 


i3. 


«i9 


-+• '^8,9 


6.14.37,55 


67.39.34,9 


i3. 


2,2 


-4- 28,7 44, <> 


6.17.10,60 


67.26.22,7 



€.a6 LUNETTE MÉEIIDIENNE ET CERCLE MURAL DE GAMBEY. — 1904. 

Passage Correct. Asc. droite Dist. a pp. 

Noms. N. observé. T. C. Lecture. Microm. • Réfract. de coït, apparente. aup61cnord. 

Observateurs J. Ciiatklu et Fatou. 
C;, = — 56',34 — o',o26(T — 5",9). Correction moy. do coll. = 56"8'45*,i. 

Février 13. ., . . o , . 

V Orion; lo 2,76 3,12-56,33 34o.55.59,3 

ii63A-H2r' 10 39,70 40,01 347.57.32,2 

i2J7A-h22'' 10 3o,62 30,92 348.19.41,5 

«..:... 10 33,60 33,90 348.29.36,6 

fi Gémeaux 9 6,65 6,95-56,32 348.42.48,1 

Observateurs Fatou et Brandicourt. 

C;, = — 59%53 — o',o26(T— 8^4). Correction moy. de coll.= 56"8'47',4. 

Février 18. ' ' 

6Écrevisse 10 38,44 38, 60 -59,45 354.12.45,9 i3. 2,5 -t- 22,4 47,3 7.57.39,08 61.56.21,9 

[i Écrevisse 10 19,47 19,77-59,56 335.38. i3, 6 i3. 2,3 4- 48,4 4715 8.11.20,24 8o.3i.26,6 

i960 A 4-23" (r*).. 10 47,18 47,40 349.37.3,5 i3. 2,3 -h 28,0 8.21.47,87 66.32.9,5 

1866A-+-21" 10 5,o5 5,28 347.58.22,7 i3. 2,5 -h 3o,i 8.29. 5,75 68.10.51,6 

Hydre :. 10 35,44 35,75-59,59 332.11.43,8 i3. 2,6 -+-54,747,1 8.32.36,22 83.57.55,8 

£ Hydre lo 42,49 42,80-59,52 332.55.39,8 i3. 3,i -+-53,347,7 8.41.43,26 83.i3.58,o 

Observateurs J. Chatelu et Brandicourt. 

C'^ = — 6o;m— o'oi9(T — 6\i). Correction moy. de coll.= 56"8'47^o. 
Février 19. 

E Orion 10 21,37 21,70-60,17 324.53 5i, 5 i3. 3,2 -4-71,245,6 5.3i.2i,6o 91.16. 3,7 

989A-i-22» 10 57,64 57,86 348.58.32,3 i3. 2,6 ^29,1 5.33.57,76 67.10.40,7 

961 A -t- 25" 10 39,16 39,36 35i.i3.37,6 i3. 3,9 -4-26,3 5.39.39,26 64.55.3i,6 

965A-+-24" 10 5,23 5,i3 35o.46.38,2 i3. 4,5 -^-26,8 5.42.5,33 65. 22.81,4 

io85A4-23'' 10 50,67 5o,88 349.21.18,0 i3. 3,o -+-28,6 5.45.50,78 66.47.54,8 

1 100 A -f- 23".; 10 50,39 5o,6o • 5.47.5o,5o 66.45 

1187 A-i-20" 10 24,88 25,11 347. 6.53,3. i3. 9,2 -i- 3r,5 5.5i.25,oo 69. 2.i5^8 

ir3oA-f-23" 10 39,11 39,32 349.51. 9,1 i3. 0,6 -+-28,0 5.55.39,21 66.18. 5,6 

io99A-!-2i" 10 21,36 21,59 347.38.57,0 i3. 1,1 -r- 3o,8 5.58.21.48 68.30.19,5 

V Orion 10 6,52 * 6,79 -60,08 34o.)6. 4,6 ï3. 0,6 -f- 40, 3 47,5 6. 2. 6,68 70.13.22,3 

T^ Gémeaux 10 6,19 6,41 -60,07 348.41.12,7 i3. 0,2 -r 29,5 47,4 6. 9. 6,3o 67.^8. 3,3 

i253A-f-22" 10 6,19 6.41 348.21.18,2 i3. 0,1 -T- 29,9 6.ii.6,3o 67.47.58,5 

* 10 i5,oi i5,23 348.30. 3,7 i3. Oy2 -1-/29,7 6.14. i5, 12 67.39.12^5 

i232A-+-2r .10 58,28 58, 5i 347-51. 0,8 i3. i,4 -f- 3o,6 6.19.58,40 68.i8.i5,3 

12^7 A -H 21" lo 26,18 26,41 347.22.4,0 i3. 2,3 -4- 3i,2 6.22.26,29 68.47.12,8 

1471 A -H 20" 10 58,09 58,32 6.26.58,ao 69. 2 

V Gémeaux 10 11,21 11,47-60,11 342.38.3,5 i3. 2,3 -h 37,8 47,5 6.32. 11, 35 73.31.17,9 

Observateur J. Cuatelu. . 

C;, = — 2',o5— o',oi9(T — 6\8). 
Février 23. • 

1187A-+-20" 10 26,6] 26,86 

ii35A-i-22" 10 4*^,02 4'^ï*^4 

;^!i47A-h22" 10 57,09 07, 3 1 

V Orion lo 8,33 8,62-1,97 

I232A-+-23" 10 43,56 43,78 



5.51.24,83 


69- a 


5.54.40,21 


67. 6 


5.56.55,28 


67.57 


R. 2. 6,58 


75.13 


6. 4.41,74 


66.59 



OBSERVATIONS MERIDIENNES. 



C.27 



Noms. 



Passage 
N, observe. •. T. 



Correct. Asc. droite Disl. app. 
Lecture. Microm. Réfraçt. de coll. apparente, .aupdienord. 



Observateur J. Ciiatelu. 
C;,- — 2»,q5-.>,oi9(T — 6^8). 



FéTiier 23. . ^ * 

« 10 4»55 4>77 

{il Gémeaux 10 12, 35 12,57-2*07 

f23oA-+-2r 10 43,Go 43,82 

1247 A -h 21" ï^ 28,12 28,35 

1268 A 4- 21* 10 14,76 14,98 

1281 A -h 21" 10 II, So 11,73 

Y Gémeaux 10 §3, 10 i3,36 - 2,06 

1329A4-2I** lO 2,2| 2,4/ 

1453 A-h22" 10 40, 3o 40, 52 

1493 A -h 23" 10 52,80 53,02 

i388A-+-2r' 10 9,53 9,76 

i5i3 A-f-5i3" 10 36, 06 36,27 

5i H. Céphée 20 17,6 2,6 

p Pelit Chien 10 59,96 60,26-2,07 

f.735A-H2V lo o,o5 0,27 

i744A-i-22" 10 48,85 49,07 

f75iA-i-22" 10 55,48 55,70 

1679 A -h 21" ib 3f,2o 3i,43 . 

1780 A -h 22'* 9 0,46 0,68 

9 Navire •. . . .10 22,92 23,27-2,08 



6.1.4. 2,73 


67.38 


6.17.10,53 


67. 26 


6.19.41,78 


68. 2 


6.22.26,31 


68.47 


6.25.12,94 


68. 7 


6.27. 9,69 


68.16 


6.32.U,3i 


73.31 


6.35. .0,42 


68.58 


6.38.38,47 


C7.19 


6.40.50,97 


66. 4 


6.43. 7>7« 


68.32 


6.45.3î,22. 


66. 3i 


6. 56 . 


2.47 


7.21.58,20 


81. 3i 


7.31. 58, 21 


67.26 


7.33.47,01 


68. 5 


7.35.53,64 


67.39 


7.40.29,36 


68.38 


7.4^.5.8,61 


67.51 


7.47-21 ,.20 


I03.38 



Février 24. 

« 

(A Gémeaux lo 

1 242 A H- 2 1 " 10 

1386 A-f-22\ 10 

Y Gémeaux 10 

14^6 A-f-23" 8 

1453 A -h 22* 10 

1493 Ah- 23". ..... 10 

i388 A-h2i* 10 

i5i3 A -H 23" 10 

i5o6 A-i- 22" 9 

i5o7 A-f- 25" 10 

5i H. Céphée-o"',o3. 20 

1609 A -4- 22" (r*).. 10 

1579 A-i-24" 10 

1^642 A -h 22° 10 

1691 A -h 23" 10 

1589 A -h 21° 9 

P Petit Chien .10 

1629 A -h 21** fcO 

1735 A 4- 22° 10 

1744 A-i-22" .10 

1751 Ah- 22° 10 





Observateurs J. Chatelu et Brandicourt. 








-2%5l 


— o',oi 


9(1 


' — 


8**, 3). Correction inoy. de coll. = 


56«8'47',2. 






4h 






348!3o'i8'o 


i 
i3. 


p 
2,2 


-+- 29,8 




6.14 


.67.38.56,3 


12,71 


12,93* 


-2, 


,45 


348.^2.51,2 


i3. 


2,0 


-h 29,5 46' 


:3 


6.17.10,46 


67.26.22,9 


38,85 


39,08 






347.11. 7.9 


i3. 


1,8 


-f- 3. ,5 




6. 21. 36, ai 


68.58. 8,6 


ï>.3,9o 


24,12 






348.20,56,3 


i3. 


2,1 


-H 3o,o 




6.28.2.1,64.. 


67.48.18,4 


13,67 


i3,93 


- 2, 


,64 


342.38. 3,3 


i3. 


2,2 


-H 37,9 47 


,0 


6. 32. If, 45 


73.31.18,6 


18,25 


18,46 






349.54.39,5 


i3. 


2,1 


4- 28,0 




6.34,15,98 


66.14.33,2 


40,66 


40,88 






348.49.37,0 


i3. 


2,-2 


-+- 29, i 




6.38.38,40 . 


67.19.37,1 


53, i3 


53,34 
















6.40.50, 86 


66. 4 


10,00 


10, 23 






347.37. 8,2 


i3. 


2,4 


4- 3i,o 




6.43. 7,75 


.68.3.2. 7:3 


36,42 


36,63 






349.37.39,8 


i3. 


3,6 


-H 28,4 




6.45.34,15 


66.3i.32,o 


39,10 


39,32 






34.8.25. 3,5 


i3. 


3,6 


-h 3o,o 




6.47.36,84 


67.44. 9,6 


4,21 


4,41 
















6.5i. 1,93 


65. 3 


17,9 


2,9 






53.20. 3,2 


i3. 


3,0 


- 47,4 47 


,7 


6.56 


2.47.53,6 


«9,07 


»9,29 






348.35.22,5 


i3. 


3.2 


-r- 29,8 




7. 6.16,80 


67.33.50,7 


52, 3i 


52 , 32 






3>o. 7.16,0 


i3. 


3,1 


•+■27,8 




7. 8.5o,o3. 


.66. 1.55,8 


43,3 { 


43,56 






348.21. 1,7 


i3. 


3,0 


-f- 3o,i 




7.13.41,07. 


67.48.12,1 


45,88 


46,09 
















7.16.43,60 


66.48 


30,17 


3o,4o 






347.47.40,5 


i3. 


'•,7 


-H 3o,9 




7.18,27,91 


68, 2 1.34 ,.5 


0,39 


0,69 


- 2, 


,52 


334.38.20,1 


i3. 


2,5 


H- 5i,o 47 


,0 


7.21.58,20 


81, 3i. 16,0 


45,61 


45,84 






3/17.27.31,2 


i3. 


4,3 


-f- 3i,3 




7.26.43,35 


68.41.42,5 


0,43 


o,65 






348.42.21, î 


i3. 


4,6 


-+- 29,7 




7. 31.58, 15 


67,26.50,2 


49,26 


19,49 






348. 3.33,7 


i3. 


6,6 


-+- 3o,j 




7.33.46,99.. 


68. 5.37,0 


53,77 


55,99 






348.29.24,1 


i3. 


8,0 


■+- 3o,o 




7.35.53,49 


67.39.44,5 



C.28 



LUNETTE MÉRIDIENNE ET CERCLE MURAL DE GAMBEY. 



1904. 



Noms. 



Passage 
N. observé. T. 



c,- 



Correct. Asc. droite Dîst. a pp. 
Lecture. Microm. Héfract. de coll. apparente. au pôle nord. 



FéTrier H. 

1755 A-+- 2i° 10 

1579 A-r-2r 10 

1780 A 4-22" 10 

1791 A -h 22" 10 

i8o3 A -h 22" 10 

1724 A -4- 21" 10 

i863 A-^23" 10 

i864 A -+-23" 

1839 A 4- 2-».** 16 • 

2320 B. A.('. - 0^,05 . 20 

P Écrevisse 10 

Hydre 10 

2072 A-r-22" 10 

2078 A -+- 23** 10 

2092 A •+- 23" 8 

2068 A -4-21" 10 

Lion 10 

£ Lion fo 

2ii3 A-4-21" 10 

2i38 A -h 22" 10 

2i33 A -H 21" 10 

77 Lion 10 

Féyrier 29. 

r^ Gén)caii\ 10 

^ 10 

1241 A H- 21" 10 

i352 A-+- 22" 10 

i384 A-f^ 22" .'. 10 

Y Gémeaux 10 

X Écrevisse 10 

83 Écrevisse 10 

Lion.. 

CCI" — S}-f-r,2o, 10 

fxLion*. 10 



Obskrvateirs J. Cii.ATELu ot Brandicoirt. 

— 2%5i — o',oi9(T — 8",3). Correction moy. de coll.= 56"8'47',2. 



14,47 


i4*,C7 




/ u 
350.37.19,7 


t 
i3. 


p 
4,3 


-f- 


27,2 


h m 8 

7.38.12,17 


65.3i!5o'4 


3 1,63 


3i,86 




347.30.19,4 


i3. 


4,6 


4- 


3i,3 


7.40.29,36 


68.38.54,1 


0,86 


1,08 




348.i7.46;5. 


i3. 


4,8 


-f- 


3o,2 


7.42.58,58 


67.51.25,6 


24,27 


24,49 




348.38.33,1 


i3. 


o,c 


-h 


29,8 


7.45.21,99 


67.30.43,3 


22,83 


23, CD 




348.43.59,0 


i3. 


0,2 


-+- 


29,7 


7.47.20,55 


67.25.17,3 


3ï,i9 


3l,42 




347.22.26,1 


i3. 


1,5 


-4- 


31,5 


7.51.28,92 


6S. 46. 5 1,6 


3,29 


3,5o 














7.54. i,oa 


66.32 








349.29.55,6 


i3. 


2,0 


-4- 


28,7 


7..>4 


66.39.18,1 


57,^7 


57,49 




348.17.21,3 


i3. 


2;8 


-1- 


3o,3 


7.56.54,99 


67.51.53,0 


54,1 


i3,6 




55. 3.13,6 


i3. 


3,2 


— 


5o,6 47!;o 


8. 3 


I. 4.40,2 


^.-2,39 


.22,69 - 


2*52 


335.38.13,5 


i3. 


3,0 


-h 


49,4 47,' 


8.11.20,18 


8o.3i.20,9 


38, 3o 


38,6i - 


2,18 


332.11.43,8 


i3. 


2,9 


i- 


55,7 46,9 


8.32.36,10 


83.57.56,1 


24,7'-» 


24,94 




348.20. 2,6 


i3. 


3,2 


-f- 


3o,2 


9.12.22,41 


67.49.»»»» 


14,4c 


.14 ,«8 




349 1-2.25,2 


i3. 


2,7 


-+- 


29,1 


' 9.15. 12, i5 


66.56.48,2 


35,83 


36, 04 




349.^1.46,8 


i3. 


2,1 


-}- 


28,9 


9.19.33,51 


•66.47.27,1 


18, 6i- 


1.8,81 




347.44. 8,2 


i3. 


4,5 


-4- 


3i,i 


9.33. 16, 3i 


68.25. 5,3 


5,65 


3,î)4 - 


2,53 


336.29. 2,5 


i3. 


4,4 


H- 


47,9 47,6 


9.36. 3,41 


79.40.28,4 


28,22 


28,43 - 


2,47 








• 




9.40.25,89 


6). 45 


3i,8i 


32, 04 




347.4(f.37,i 


i3. 


4,2 


-h 


3i,o 


9.44.29,50 


68.22.36,7 


45,11 


45,33 




348.43.27,7 


i3^4,3 


-h 


29,« 


9.47.42,79 


67.25.44,4 


47,»^ 


47,38 




347.35.27,1 


i3. 


4,0 


-h 


3l,2 


9.52.44,84 


68.33:47,0 


12,39 


12,69 - 


2,49 


334.39.39,7 


i3. 


3,3 


-+- 


5 1,2 48,1 


9.55. 10, i5 


81.29.55,5 



— 4",69 — o'.oi9(T — 8^2). Coneciion moy. de colL= 56"8'55',7. 



10,61 10, 83 - 4,65 

52,63 52,85 348.30.42,4 

39,66 39,89 

39,66 39,88 348.45.43,3 

22,57 22,79 348.20.38,4 

i5,64 15,90 - 4,68 34'2.38. 9,4 

38,98 39,27 - 4,66 

43,65 43,90 - 4,68. 344.16. 0,9 
336.29.12,6 

4,90 5,20 336.43.20,1 

24,65 24,84 - 4,79 352,36.38,7 













6. 9. 6,18 


67.28 


i3. 


4,1 


+ •29,8 






6.13.48,20 
6.21.35,23 


67.38.38,5 
68.39 


i3. 


4,8 


-¥- 29,5 






6.24.35,22 . 


67.23. 36;8 


i3. 


5,2 


H- 3o,i 






6.28.18,13 


67.48.41,8 


i3. 


5,2 


-h 38, 


55, 


r9 


6.32.11,24 
9. 2.34,56 


73.31.18,2 
78.56 


f3. 


2,9 


H- 35,7 


56. 


,8 


9.13.39,19 


71.53.27,4 


i3. 


«,7 


-+- 47,7 


54, 




9.35 


79.40.29,9 


i3. 


3,3 


■4- 47.3 






9.38. o,48 


79.26.19,8 


i3. 


2,0 


-f- 24,7 


55 


,5 


9.47.20,12 


63.32.39,5 



C;, = — 5*,88— o',o23(T — 9'',8). Correction moy. de coll. = 56"8'53%3. 
Mars 2. 

«Écrevisse 10 21, 53 21,82-5,89 338.23.8,8 i3. 1,9 4-44,7 53,7 8.53. 15,96 77-46.27,7 

20|i A-h22" 10 25,82 26,04 348.17.22,5 i3. 3,6 H- 29,6 8.57.20,18 67.21.58,6 

xÉcrevisse 10 40,17 40, 46 - 5,86 337.12.39,9 i3. 3,2 -1-46,6 53,4 9. 2.34,60 78.56.57,4 

2068 A 4-24" (2«).. 10 54,52 54,73 35o. 12.33,9 i3. 3,3 -+-27,8 9.11.48,86 65.56.46,1 

2014 AH-2r "., 10 19,91 20, i4 347. 6.16,8 i3. 3,2 -+- 3i,8 9.14.14,27 69. 3. 6,9 

2082 A -4- 22'» lo 38,62 38,83 318.3.36,2 13.2.9 -4- 3o,5 9.16.32,96 68.5.46,7 

2092A4-23" 10 39,19 39,40 349.21.55,8* i3. 2,3 -h 28,8; 9.19.33,53 66.47.26,1 

2o36A-h2i" 10 4,6> 4,87 347.29.15,0 i3, 1,5 4- 3i,2 9.23.59,00 68. lo. 10,0 

21J3A-T-21" 10 8,75 8,97 10.2.3,08 68.22 



OBSERVATIONS MERIDIENNES. 



C.'ig 



Noms. 



Passage 
N. observé. 



c,. 



Correct. Asc. droite 
Lecture. Microm. Hêrract. de coll. apparente. 



Dist. app. 
au pùlc nord. 



0B3EnVATEtRS J. ClIATELU Ct BiLiNDlCOLRT. 

C;, = — 5;88 — o;o23(T — 9^8). Correction moy. de colI.= 56"8'53'',3. 



Mars 2. 

21 59 A H- 21*. . . 


... 10 


• 

57,12 


57*31 






347^9' 32*9 


t 
|3. 


p 
>,7 


+ 3.:5 


h pi s 

10. 5\5i,45 


68! 49. 52*2 


2190 A -h 23**... 


... 10 


52,27 


52,48 












• 


10. 7.46,59 


66.39 


2194 A-T-22'*... 


. . . 10 


33,35 


33,57 






348. 9.40,8 


i3. 


2,0 


-+- 3o,4 


10.10.27,68 


67.59.43,9 


aijD A-+-21"... 


... 10 


45,58 


45,81 






347. -2.21,9 


i3. 


2,1 


-f- 3i,9 


10.14.39,92 


69. 7. 3,1 


2217 A -h 22"... 


...10 


i3,37 


1^59 






348.15.28,0 


i3. 


0,2 


•h 3o,3 


10.22. 7,70 


67.53.57,4 


2229 A -h 24"... 


...10 


a5,47 


25,67 






35o.36.53,i 


i3. 


0,6 


^ 27,3 


10.24.19,78 


65.32.29,2 


p Lion 


...10 


^^,79 


53,09 - 


- 5 


> 


335.57.30,6 


i3. 


",7 


-+- 48,8 52^9 


10.27.47,19' 


80.12.11,6 


/ Lion 


, .. 10 


20, o5 


•io,34. 


- 5 


,86 


337.12.36,7 


i3. 


1,6 


-+- 46,7 ^3,1 


10.44.14,44 


78.57. 2,4 


C(2*~I)-i", 


i5. 10 


28,53 


28,87 






326.54.58,3 


i3. 


1,6 


-+- 67,0 


11.42.22,95 


89.14.59,9 




c;.=- 


-II', 68 


— o^o23(T- 


lo*", i). Correction moy. do coll. =56"8'52',i. 




Mars 12. 
























a Hydre 


. . . 10 


4,04 


5,62 


-II 


,68 


317.55.28,8 


i3. 


4,9 


-h 91,5 52, 


9.22.53,96 


98.14.49,9 


Lion 


. .. 10 


i3,46 


i5,o6 


-Il 


,70 


336.29. ^»o 


i3. 


5,2 


+47,3 51,6 


9.36. 3,39 


79.40.29,4. 


2099 A-f-2l"... 


... 10 


58,62 


60,27 






347. '2^23, 2 


i3. 


4,6 


-h 3 1,1 


9.40.48,55 


68.44.57,* 


2 1 I I A H- 2i I " . . . 


. .. lo 


23,07 


24,7^ 






347.23.42,2 


i3. 


4,4 


-^3I,I . 


9.Î4.I3.05 


68.45.38,4 


21 38 A-+-22\.. 


... 10 


52,87 


54,53 






348.43.35,1 


i3. 


4,3 


+ 29,4 


9. 47. 4', 86 


67. .15.43,8 


2147 A -r- 22". .. 


.. . 10 


»9,9» 


21,57 






348.55.23,9 


i3. 


3,4 


-+- 29,1 


9.53. 9,89 


67.13.56,0 


ir Lion 


. .. 10 


20,26 


21,86 


-Il 


,68 


334.39.42,5 


i3. 


3,7 


-4- 5o,5 52,1 


9.55.10,18 


81.29.56,6 


2174 A-f-22"... 


... 10 


2,14 


3,79 






348.35.24,2 


i3. 


2,6 


-h 29,5 


9.59.52,11 


67.33.56,8 


2203 A -h 2 V'... 


... 10 


16,90 


18,57 






350.55.49,2 


i3. 


2,4 


-h 26,6 


10. 3. 6,89 


65. 13.29, 5 


2159 A -r- 21"... 


. . . 10 


i,5i 


3,16 






347.19.30,8 


i3. 


2,0 


-+- 3i,2 ■ 


10. 5.5i,48 


68.49.52,4 


2207 A -i- 2'V. . , 


... 10 


9>5o 


II, ï6 






349.44.24,5 


i3. 


1,8 


-f- 28,1 


10.11.59,48 


66. 2j. 56,1 


2172 A -+-21"... 


... 10 


7,.i8 


8,83 






347.11.52,6 


i3. 


2,4 


-+- 3i,4 


10. 13.57, i5 


68.57.30,8 


2217 A -H 22"... 


... 10 


'7wi 


19,36 






348.15.27,4 


i3. 


1,3 


-h 3o,o 


10.22. 7,67 


67.53.55,6 


2229 A-f- 24"... 


...10 


29,88 


3i,55 






35o. 36.52,3 


i3. 


1,4 


-f- 27,0 


10.24.19,86 


65.32.28,3 


p Lion 


... JO 


57,23 


58,83 


-il 


,63 


335.57.28,5 


.13. 


1,3 


-f- 48,3 52,1 


10.27.47,14 


80.12.11,3 


2262 A -H 21"... 


. . . îo 


34,85 


36, 5o 














ioî49.24,8o 


68.43 


2291 A-+-24\.. 


. . . 10 


i5,9o 


»7,57 






350.48.24,9 


i3. 


1,7 


+ 26,7 


10.52. 5,87 


65.20.54,3 


2296 A -f- 22".». 


... 10 


5,3i 


G, 97 






348. 4ï. 38,1 


i3. 


2,0 


-+- 29,4 


10.54.55,27 


67.27.43,6 


23o5 A-+- 24". .. 


...10 


'->,74 


27,41 






350.20.35,4 


13. 


1,5 


■+- 27,3 


10.57.15,71 


65.48.45,1 


X Lion 


. .. 10 


i5,8i 


17,41 


-II 


,69 


334. 0.47,9 


i3. 


»,2 


-h 5 1,7 52,5 


II. 0. 5,71 


82. 8.54,6 


23i3 A -1-23"... 


... 10 


25,37 


27,03 






349.>.2.3i,3 


i3. 


0,9 


-+- 28,6 


II. 5.15,33 


66.46.51,3 


2332 A-f- 24"... 


... 10 


10,81 


1-2,48 






3jo.3i. 5, I 


i3. 


1,7 


H- 27,1 


M. 9. 0,78 


65.38.15,2 



C',, =— 12»,82 — 0",023(T — 

Mars ii. 

1 609 A -h 22" ( 2' ) . . 10 27 , 97 29 , 62 

1621 A-f- 22" 10 4,90 6,55 

d Gémeaux 10 35, 80 37,45-12,79 

1596 A H- 21" 10 22,23 23,88 

'i63oAh-2i" , 10 5,19 6,84 

Hydre 10 47, i3 48,72-12,75 

2108 A -h 21" 10 33,00 34,65 

2u3 A-î-21" 10 40, 63 42,28 

i: Lion 10 21,47 23,07-12,90 

Uégiilu;« 10 28,54 3o,i5 -12,82 



8N9). Correction moy. de coll.= 56" 8' 53', 1. 



348.35.37,2 


i3 


' ,7 


-h 28,8 






7. 6.j6,84' 


67.33.42,7 


348.28.42,4 


i3. 


1,4 


4- 28,9 






7. 9.53,77 


67.40.37,7 


348.18.43,8 


i3. 


1,2 


-+- 29,2 


52, 


9 


7.14.24,67 


67.50 


347.52.50,4 


i3. 


1,5 


-+■ 29,7 






7.21.11,00 


68.i6.3o,S 


347.45.56,2 


i3. 


1,7 


+ 29,9 






7.26.54,05 
8.32.35,91 


68.23.25,1 
.83.57 


3i7.i2. 5,1 


i3. 


3,3 


-h 3o,6 






9.42.21,81 


68.57.15,3 


347.46.44,9 


i3. 


3,2 


-+- 29,9 






9.44.29,44 


68. -22. 35,1 


334.39.42,3 


i3. 


3,2 


■+- 49,3 


53 


,3 


9.55.10,23 


81.29 


338. 35. 3o, 9 


i3. 


2,3 


■+- 42.8 


53 


2 


10. 3.17,30 


77.34 



C.3o LUNETTE MÉRIDIENNE ET CERCLE MURAL DE GAMBEY 

Passage 
Noms. N. obsfCTvé. T. C . Lecture. 



4904. 



Correct. Asc. droile Dist. app. 
Microm. Héfract. de coll. apparenle. au pôle nord. 



Observateurs J. Ciiatklu «t Brandicourt. 
C;, = — i4%45 — o",osi3(T — c/,6). Correction moy. de coll.«= 56"8'5i',7. 



Mars 17. 

■ioi4 X-hii" lo 

a Êcrevisse lo 

1969 A -t-21" 10 

!>.o63 A-i-5î5i" 10 

•Jio68 A-f-tî4" (2*).. 10 

83 Êcrevisse 10 

7104B.A.C. — Pr.. 10 

Lion 10 

r Lion 10 

p Lion 10 

.«265 A-f-23" -. 10 

•J!293 Ah- 22" 10 



o,o3. 


1,^9 


28,62 


3o,23 


29,08 


3o,73 


4,42 


6,07 


1,58 


3,2 > 


5i,86 


53,49 


59,6 


49,3 


16,17 


«7:77 


23,09 


24,69 


o,o3 


1,63 


53,10 


54,76 


47,06 


48,7» 



348°43.'58'4 i3. 2,6 

-14^44 338.23. 4,8 i3. 2,6 

347. 3. 6,5 i3. 2,6 

, 348.32.20,0 i3. 2,7 

350.12.34,4 i3. 2,8 

-14,40 344-^5.58,6 i3. 2,4 

-14,45 336.29. 6,0 i3. 3,4 

-14,54 334.39.41,4 i3. 4,0 

-14,44 335.57.24,4 i3. 4,3 

348.10.29,8 i3. 4,3 



7.8,8 


8. 48. 47, '^6 


67.25.21,4 


43,4 51:7 


8.53.15,80 


77.46.27,8 


3i,o 


9. 1.16,29 


69. 6.i5,3 


29, ï 


9. 4.5i,63 


67.37. 0,5 


27,0 


9.11.48,81 


65.56.44,3 


34,8 5i,5 


9.13.39,05 


71.53.27,8 




21.18 


3.21 


46,6 5i,4 


9.36. 3,32 


79.40.29,1 


49,8 5i,9 


9.55.10,23 


81.29.56,3 


47,7 5i,8 


10.27.47,16 


80. 12.11,1 




10.44.40,28 


66.19 


'9,7 


10.53.34,23 


67.58.49,5 



C',, = — 14',92 — o',o2o(T — 9*',i). Correction moy. de colL= 56"8'5i',2. 



Mars 18. 



^ Petit Chien 


10 


11,18 


12,78 - 


i4,94 


334:38.21,4 I 


3. 


3,8 


-+- 


5o,i 5o,9 


7.21.57,89 


8i.3i.i6,3 


1629 A 4- 21" 


10 


56,22 


57,87 




347.27.39,0 1 


3. 


3,4 


-h 


3o,8 


7.26.42,98 


68. 41.4», 3 


1661 A -h 21" 


10 


45,99 


47,64 




347. 49-2», î* 


3. 


5,2 


-h 


3o,3 


7.35.32,75 


68.19.57,1 


1761 A -h 22" 


10 


14,16 


i5,82 




348. 5o. 14, 2 1 


3. 


5,2 


-+■ 


29,0 


7.39. 0,93 


67.19. 'mO 


1686 A -h 21" 


10 


22,'o5 


23,70 




347.19.^8,7 i 


3. 


5,0 


-+■ 


3i,o 


7.42. 8,81 


68.49.50,4 


1821 A 4- 23" 


10 


38,02 


^9,68 




349- 7.32,7 


i3. 


4,7 


-+- 


28,6 


7-44.24,79 


67. t. 44,9 


iHoo A ■+- 24" 


10 


22, 3i 


23,98 




350.34. i«, 8 


3. 


4,9 


-\- 


26,8 


7-49. 9,09 


65.34.56,6 


1730 A -h 21" 


10 


3o,20 


3i,85 




347-33.53,9 


3. 


5,3 


-X- 


3o,7 


7.53.16,95 


68 35.24,6 


i832 A 4- 22" 


10 


38,36 


40,01 




a48.26.i9,9 


r3. 


5,6 


-h 


29,5 


7.55.25,11 


67.42.57,4 


1835 A -H 24" 


10 


37,21 


38,88 




35i. 0.32,3 


r3. 


4,7 


H- 


26,3 


7.57.23,98 


65. 8.42,8 


1847 A + 24" 


10 


57,21 


58,88 




. 










7.5cj.43,98 


65.32 


i863 A-f-24" 


10 


■21, 52 


23,19 




35o.26.5i,6 


i3. 


4,8 


4- 


27,0 


8. 2, 8,29 


65.42.24,5 


1886 A + 22" 


10 


^5,77 


27,43 




348.43.13,1 


13. 


5,5 


-h 


29,^ 


8. 8.12,53 


67.26. 3,5 


^Êcrevisse 


10 


33,23 


34 ,«3 - 


»4,9« 


335.38.15,1 


r3. 


4,1 


4- 


48,4 5o,9 


8.11.19,93 


80. 3i. 21,1 


1922 A 4-22* 


10 


i4,6o 


16, 25 




348.16.52,8 


i3. 


4,7 


H- 


29,7 


8.18. 1,35 


67.52.25,8 


i960 A 4- 23" (!•*;.. 


10 


0,73 


2,39 




349.37. 8,6 


3. 


6,3 


4- 


28,0 


8.21.47,48 


66.32. 6,9 


1949 A 4- 22" 


10 


38,55 


40,20 




348.10.24,3 


i3. 


7,0 


4- 


29.9 


8.26.25,29 


67.58.52,0 


18G6 A -h 21" 


10 


18,70 


20,35 




347-58.25,9 


i3. 


6,9 


4- 


3o,2 


8.29. 5,44 


68.10.50,4 


«1962 Ah- 22" 


10 


18, 19 


20,14 




348.39.27,0 


i3. 


6,3 


4- 


29,3 


8.3i. 5,23 


67.29.50,0 


1969 A -+■ 2J". . . . . . 


10 


II, o3 


12,72 




35i. 6.3i,8 


3. 


6,2 


4- 


26,2 


8.33.57,81 


65. 2.42,0 


s Hvdrc 


10 


56, 40 
44,06 


57,99 - 
45,72 


14,94 


332.55.43,3 


iH 


2 .7 


-+- 


5Î,4 5i,3 


8.41. i3, 08 
8.48.30,81 


83.13.58,8 
67.20 


■>j)i3 A -h 22" 


10 








2021 A -}-2?." 


•lO 


4i,4i 


43,06 




348.12.42,2 


3. 


3,0 


4- 


•^9,9 


8.50.28,1 5 


67.56.37,7 


•>.oi9 A -h 24" 


10 


41, >9 


46,26 




350.37.13,8 


i3. 


4,1 


4- 


26,8 


8.52.3i,3i 


65,32. 2,9 


•2029 A-i-2j' 


10 


11, 3o 


12,96 




348.59.39,6 


i3. 


4,5 


4- 


28,9 


8.54.58,04 


67. 9.38,0 


19G5 A -h 21" 


10 


-^0,99 


22,64 




347. 5. 8,7 


i3. 


G, 2 


4- 


3i,3 


8.58. 7,72 


69. 4. 9,6 


y. Êcrevisse 


10 


47,75 


49,35 - 


14,90 


337.12.34,4 


i3. 


5,8 


4- 


45,8 5i,4 


9. 2.34.,43 


78.56.57,1 


'>.oG8 A -h 24' (2').. 


10 


2,o5 


3,71 




350.12.28,7 


i3. 


7i4 


4- 


27,3 


9.11.48,79. 


65.56.45,1 


75o4BAC-PI-o*",o2 


20 


0,3 


5o,o 




59.29.29,2 


i3. 


i,5 


— 


58,1 


21.18 


3.21.38,4 


2192 A -h 24" 


9 


34,81 


36,48 














10. 6.21,54 


65.24 


2207 A -f- 23" 


»o 


12,^1 


14,47 




349-44.23,2 


[3. 


■,.,6 


4- 


'^7,9 


10.11.59,53 


€6.24.55,5. 



OBSERVATIONS MÉRIDIENNES. 



C.3i 



Noms. 



Passage 
N. observé. 



T. 



Lecture. 



Microm. 



Correct. 
Héfract. de coll. 



Àsc. droite 
apparente. 



Dist. app. 
au pôle nord. 



Observateurs J. Guatelu et Brandicourt. 
€^ = — i4",9a-~o',o2o(T — q"*,!). — Correction moy. de coll. = Se^S'Si',?.. 

Mars 18. . . n h m « 

2229 A 4- 24" 10 33,11 34,78 35o.36.5i,2 i3. 2,4 -4-26,8 10.24.19,82 

p Lion 10 o,5i 2,11 -14Î92 335.57.2.5,9 • i3. 3,o -4- 48,0 5i "5 10.27.47,15 

37 Sexlanl 10 20,91 22,50-14,92 . 10.41. 7,54 

23i8 A-|-2i".^ 10 40, 3o 4i:95 347.12. 0,9 i3. 4,0 ■+- 3i,3 11.21.26,98 



65.32.27,2 
80. 12.10,8 
83. 7 
68.57.20,0 



Mars U. 

1845 A4- 22". ..... 10 

1888 A-f-23" 10 

1795 A -+-21" 10 

^ Écre visse 10 

1916 A 4-22" |o 

1922 A 4- 22"*, ..... 10 

i960 A + 23*» (r').. 10 

1949 A -+-22". ..... 10 

Hydre 10 

1983 A -h 22" 10 

e Hydre 10 

•Aoi3 A -h 2'>." 10 

2021 A 4- 22" 10 

2023 A 4- 23". ..... 10 

2029 A 4- 23" 10 

1965 A 4-21" 10 

1968 A 4- 21" 10 

X Écrevisse 10' 

2068 A 4- 24" (2').. 10 

2014 A4- 21" 10 

2082 A 4-22"j 10 

2092 A 4-23" 10 

2o36 A 4- 21" 10 

2o5i A4- 21" 10 

2072 A -f- 21" 10 

Lion 10 

2240 A 4- 22" 10 

2231 A 4- 22" 10 

2258 A 4- 22" 10 

2232 A 4- 21" 10 

2261 A -f- 23" 10 

/Lion >. 10 

2291 A4- 24" 10 

2298 A 4- 24" 10 

y^ Lion 10 

23i3 A 4-23" 9 

2332 A -+- 24". ..... '10 

23o4 A 4- 21" 10 

8213 B. A. C — PI.. 20 



— i7',64 — o%o2o(T — 9\4). Correction. moy. de coll. =. 56"8'5i%3'. 



27,70 


29,35 




348.29.34,9 


3. 


1,9 


4- 29,3 


7.58.11,74 


67.39.45,7 


3., 98 


33,64 




349.i2.i6,i 


i3. 


1,7 


4- 28f4 


8. i.i6,o3 


66.57. 4,3 


35,90 


37,55 




347.31.29,2 


3. 


1,1 


4- 3o,6 


8. 9-i9i93 


a8.37.53,9 


35,87 


37,47 


-17,64 


335.38.18,3 


i3. 


1,1 


4- 48,2 5i,2 


8.11.19,85 


8o.3i.20,8 


12,40 


14, o5 




348. 3.10,8 ] 


i3. 


1,3 


-^ 29,9 


8.15.56,43 


68. 6.IM0 


17,24 


18,89 




348.16.56,1 


3. 


1,4 


-^ 29,6 


8.18. 1,27 


67.52.25,8 


3,36 


5,02 




359.-37.i4,o 


i3.. 


1,1 


-^ 27,9 


8.21.47,40 


66.32. 6,8 


41, 15 


42,80 




348.10.29,7 


3. 


1,7 


-^ 29,8 


8.26.25,18 


G7.58.5i,9 


51,89 


53, .\S 


-17,64 


332.11.47,8 


i3. 


1,7 


4- 5^,5 5i,i 


8.32.35,86 


83.57.56,4 


37,70 


39,4» 




348.21.24,7 


3. 


2,0 


4- 29,5 


8.39.21,78 


67.47.56,4 


59,01 


(k),6o 


-17,63 


332.55.43,6 j 


3. 


1,8 


4- 53,1 5o,9 


8.41.42,97 


83.13.59,2 


46,74. 


48,40 




348.49.13,8 


i3. 


1,5 


4- 29,0 


8.48.30,77 


67.20. 7,0 


44, o5 


45,70 




348.12.43,7 


i3. 


1,6 


-r- 29,7 


8.50.28,07 


67.56.37,6 


37,11 


39,08 




349.30.36,8 


[3. 


1,4 


4-28,1 


8.52.21,45 


66.38.43,6 


13,95 


i5,6i 




3î8.59.43,8 


i3. 


i,« 


4- 28,8 


8.54.57,98 


67. 9.37,3 


23,60 


25,25 




347. 5.13,8 


13. 


1,6 


+ 3l,2 


8.58. 7,62 


69. 4. 9,2 


40, 58 


42,23 




347.35.26,2 


3. 


2,3 


-^ 3o,6 


9. 0.24,60 


68.33.55,6 


50,39 


5i,99 


-17,61 


337.12.37,9 


i3. 


2,4 


■4- 45,7 5i,4 


9. 2.34,36 


78.56.57,1 


4,68 


6,34 












9.11.48,70 


65.56 


3o,i4 


3i,79 




347. 6.16,6 


i3. 


2,4 


-r- 3l,2 


•9.14.14,15 


69. 3. 5,7 


48,79 


5o,41 




348. 3.35,3 


[3. 


2,8 


4- 3o,o 


9.16.32,80 


68. 5.45,2 


49,43 


51,09 




349-21.54,0 


3. 


3,2 


4- 28,3 


9.19.33,45 


66.47.04,9 


14, 83 


16,48 




347. ■29- 9,2 


i3. 


5,5 


- 3o,7 


9.23.58,84 


68.40. 9,2 


25,76 


î»7,4i 




347.20.50,9 


i3. 


4,0 


4- 3o,9 • 


9.27. 9,77 


68.48.29,3 


6,3i 


7,90 




347.47. 0,7 ] 


3. 


4,6 


-H 3o,4 


9.33.50,32 


68.22.18,9 


19,26 


20,86 


-17,60 


336.29. 4,9 


[3. 


4,7 


4- 46,9 5i,i 


9.36. 3,22 


79.40.28,8 


21,89 


23,54 




348. 1.44,2 1 


3. 


4,4 


4- 3o,i 


10. 3o. 5,88 


68. 7.35,0 


22,78 


•24,43 




348.15.17,5 ] 


3. 


4,2 


4- 29,8 


10.34. 6,77 


67.54. 1,6 


57, 5 1 


59, «7 




. 348.51.27,9 


3. 


4,3 


4- 29,0 


io.36.4i,5i 


67.17.50,4 


20,46 


22 , 1 1 




347.51.42,8 I 


3. 


4,1 


4- 3o,3 


10.40. 4,44 


68.17.37,2 


22,46 


24,12 




349.13.59,9 


3. 


4,0 


4- 28,5 


10.^2. 6,45 


66.55.18,0 


3o,55 


32, i5 


-17,68 


337.12.32,2 


i3. 


4,4 


4- 45,8 52,1 


10.44.14,48 


78.57. 0,8 


21,93 


2 3, 60 




350.48.21,6 


3. 


4,7 


4- 26,5 


10.52. 5,93 


65.20.53,6 


44, i5 


45,82 




350.22.23,7 


i3. 


4,7 


4- 27,1 


10.55.28,15 


65.46.52,8 


21,80 


23, 40 


-17,68 


334. 0.43,4 


i3. 


4,6 


4- 5i,3 5i,6 


n. 0. 5,73 


82. 8.54,5 


3i,35 


33,01 




349.22.28,2 


i3. 


4,6 


4- 28,3 


II. 5.15,34 


66.46.49,4 


16,73 


ï8,4o 




35o.3i. 0,8 


i3. 


5,0 


4- 26,9 


II. 9. 0,72 


65.38. i5,o 


48, 5i 


5o,i6 




347.24. 8,7- 


3. 


5,8 


"h 3o,9 


11.14.32,48 


68.45. 9,6 


3,7 


5-1,9 




59.21. 5,7 1 


3. 


5,8 


- 57,8 


23.47 


3.i3.i8,o 



C.32 



LU.NEITE MÉRIDIENNE ET CERCLE MURAL DE.GAMBEY. 



1904. 



Noms. 



Passage 
N. observé. T. 



Correct. Asc. droite Dist. app. 
Lecture. Mirrom. licfract. decoll. apparente. aupcMenord.' 



. Mars 28. 

1839 A-4-2V 10 

1854 A -+-22" 10 

• PÉcrevisse 10 

1916 A-i-22" 10 

1812 A H- 21".' 9 

1949 A 4- 21" , 10 

Hydre 10 

1983 A4- 22" 10 

e Hydre. 10 

2013 A H- 22" 10 

2023 A H— 23" 10 

2o3o A -f- 23". ..... 10 

1969 A 4- 21" 10 

2061 A 4- 22" 10* 

20C8 A 4- 24" (2*").. 10 

7078 A 4- 23" 

2092 A 4- 23" 10 

20Î1 A-4- 21" 10 

2077 A4- 21". ..... 10 

Lion 10 

21 48 A 4- 12" 10 

C(i"— S)4-i"',i7. 10 

Mars ao. 

2068 A 4-21" 10 

Lion 10 

2108 A 4-21" 10 

2147 A 4-22" 10 

irLion.... 10 

2176 A -r- 2>" 10 

22n3 A 4- 2J" 10 

2192 A 4-24*' 10 

2207 A 4- 2]" 10 

p Lion 10 

23o4 A 4- 21" io 

2310 A4- 21" 10 

83 Lion 10 

8213 B.A.C.— IM.,. 20 

2391 A 4- 22" 10 

234) A4-2t" 10 

23 i8 A 4- 21" 10 

P Vierge 10 

iz Vierge 10 

o Vierge 10 

C0'''-S;4-i'",iJ. (ô 



Observateurs J. Ciiatelu et Brandicolrt.. 
,9»,44 _ o»,o2o(T — 8»s8). Correction moy. de coU. = 5f)^8'5i%3. 



s 


8 






/ a 


i 


p 


ff 






h m s 


, • 


12,38 


i4,o3 






348.17.26,3 


3. 


5,9 


4- 29,6 






7.56.54.61 


67.51.51,3 


13,39 


i5,o5 






348.*53. 3,4 


i3. 


6,2 


4- 28,9 






8. 0.55,63 . 


67.16.12,6 


37,9'^ 


39,22 


-9: 


46 


335.38.19,0 


i3. 


1,0 


4-48,3 


5.' 


6 


8.11.19,79 


8o.3i.2o,3 


14, i3 


i5,7H 






348. 3.10,9 


i3. 


0,6 


4- 3o,o 






8.15.56, 35 


68. 6.12,0 


16, 40 


i8,o5 






347.55.53,3 


i3. 


0,6 


4- 3o,i 






8.21.58,62 


68.13.29,9 


4*, 91 


4-1,56 






348.10.30,9 


3, 


>,7 


4- 29,8 






8.26.25,13 


67.58.50,9 


53,63 


55,22 


-19 


W 


332.11.47,7 


i3. 


1,7 


4- 54,5 


5»: 





8.32.35,79 


83.57.56,4 


39,52 


41,17 






348.21.26,7 


3. 


1,6 


4- 29,6 






8.39.21,73 


r»7..l7.'i5,o 


0,75 


2,34 


-19, 


U 


332. 55. 44. 4 


[3. 


' ,7 


4- 53,2 


51, 


4 


8.4ï.42,9» 


83.13.58,6 


48, >4 


5o*20 






348.49. «3,1 


i3. 


1,6 


4- 29,0 






8.48.30,76 


67.20. 7,9 


39,20 


40,86 






349.30.36,4 


i3. 


•1,0 


4- 28,1 






8.52.21,42 


66.38.43,5 


18,20 


19,86 






349.15.17,5 


i3. 


2,0 


4- 28,4 






8.55. 0,42 


66.54. 2,6 


33,91 


35,56 






347. 3. 9,8 


3. 


0,9 


+ 31,3 






9. 1.16,12 


69. 6.i3,9 


9,f,8 


11,33 






348.35.13,4 . 


[3. 


'.4 


4- 29,3 






9. 3.51,88 


67.34. 7,9 


ti,4i 


8,07 






350.12.34,7 


i3. 


1,0 


4- 27,2 






9.11.48,62 


65.56.44,5 










349. 12. 34', 5 


i3. 


1,5 


4- 28,5 






9.i5 


66.56.45,9 


5l,l2 


52,78 






3(9.21.57,0 


3. 


1,0 


4- 28,3 






9.19.33,33 


06. {7 24,4 


40,3- 


42,02 


















9.25.22,57 


" 68.32 


8,07 


9,7-^' 






347.47. 4,6 


3. 


1,0 


-+- 3o,4 






9.33.50,26 


68.22.18,8 


21,04 


22, 6 { 


->9, 


42 


336.29. 9,3 


i3. 


0,(i 


4- 47,0 


54 


,« 


9.36. 3,18 


79.40.28,7 


26,84 


28,49 






347.56. 0,1 


3. 


0.4 


4- 3o,2 






9.54. 9,o3 


68.13.23,4 


5,04 


6,71 






33{.36.44,9 


i3. 


3,7 


4- 5o,3 






10. 8.47,24' 


81.32.53,4 


-20% 6; 


■ — 0',020(T — 


ii",o). Correction moy. de coll. = 


= 56"8'5r,9. 

• 




35, i3 


36,78 






347.4i.i8,9 


i3. 


r,a 


4- 3o,o 






9.33.16,14 


68.25. 3,3 


22,20 


23,80 


-20 


,60 


336.29. 8,3 


i3. 


',9 


+ 46,4 


5i 


,9 


9.36. 3,16 


79.40.28,4 


40,75 


4'A,ÎO 






347.12.10,1 


i3. 


1,1 


4- 3o,7 






9.42.21,76 


68.57.13,6 


28,68 


30,34 






348.55.27,6 


i3. 


■ >■ 


4- 28,5 






9.53. 9,69 


67.13.54,2 


29,10 


30,70 


-20 


.65 


334.39.44,7 


i3. 


".7 


-+- 49,5 


52 


," 


9.55. 10, o5 


81.29.36,2 


35,ift 


37,54 






349.11.16,5 


i3. 


',4 


4-. 28,2 






9.59.16,89 


66.58. 4,7 


2>,72 


27,39 






35o.55.5o,6 


i3. 


a,? 


4- 26,1 






10. 3. 6,74 


65.13.27,3 


40,37 


42,0t 






35o.4i.33,o 


i3. 


4, fi 


4- 26,3 






10. 6.21,39 


65. 24'. 43,1 


18,37 


20, o3 






349.44.22,2 


i3. 


4,9 


4- 27,5 






10. 11.59,38 


66. 24.54, 7 


6,12 


7,72 


-20 


io 


335.57.25,9 


i3. 


3,« 


4- 47,3 


5i 


,6 


10.27.47,06 


80.12. 1 1,0 


5 1 , 'il) 


53,21 






347.>i.M,i 


i3. 


.3,1 


-r- 3o,5 






11.14.32,54 


68.45.10,3 


2.f,2l 


25,86 






347. 6. 1,3 


i3. 


3,3 


4- 3o,9 






ii.ao. 5,18 


69, 3.20,5 


i-î.fig 


16,28 


-20 


.72 


329. 4 I. 4 i, 7 


i3. 


3,5 


4- 59,0 


5i 


,3 


II. 2 1.55, 60 


86.28. 2,6 


7," 


56,2 






59.21 . 1 1 ,0 


i3. 


3,8 


-57,. 






23.27 


3.i3 


8,»7 


10,02 






34ÎJ. 2.20,1 


i3. 


3,1 


+ 29,7 






11. 35. 49, 34 


68. 7. 1,0 


ii,<j8 


i3,63 






3,-7.45.58,4 


i3. 


3,9 


4- 3o,i 






11.37.52,95 


68.23.22,2 


.1,'.i 


• >,87 






347.37.15,3 


i3. 


3,9 


4- 3o,3 






11.39.45,19 


68.32. 5,5 


;».7' 


4, '.9 


-20 


,7*^' 


328.27.57,5 


i3. 


4,3 


4- 61,6 


5i 


,8 


11.45.43,60 


87.41.52,1 


18, i3 


«9,72 


-20 


,66 


333.18.25,5 


i3. 


4,7 


4- 52,0 


5i 


,3 


11 .55'.59,o3 


82.51.14,0 


40,1 3 


1t,73 


-20 


,71 


335.25.22j7 


i3. 


3,5 


-+- 48,3 


53 


,2 


12. 0.21,04 


80.44.12,4 


55,87 


57,51 






325.1 1.46,0 


i3. 


1,9. 


4- 69,1 






12. 7.36,8a 


90.58.14,3 



OBSERVATIONS MÉRIDIENNES. 



C.33 



Noms. 



Passage 
N. observé. 



Lecture. 



Correct. Asc. droite Dist. app. 
Microm. Réfract. decoll. apparente. au pôle nord. 



Observateurs J. Chatelu et Brandicourt. 

C',, = — !2i'.7c — o',02o(T — io*»,fi)- Correction moy. de coll.= 56**8'5i',3. 

ÀTril 1. ^ , , o,,tp ,,hins o,, 

Hydre lo 55, 81 57,40-21,68 332. 11.45,7 i3. 2,7 4- 54,3 5o,o 8.3-2.35,73 83 57-57,5 

1988 A -h 22" 10 i5,2i 16,87 348.51.18,9 i3. 2,7 -h 28,8 8.40.55,20 67.18.0,9 

20I3A-+-22'» 10 5o,65 52, 3i 348.49.1^,3 i3. 2,7 -+-28,8. 8.48.3o,64 67.20.7,0 

i946A-^2i" 10 16, o3 17,68 347.52.20,7 i3. 3,4 -+- 3o,o 8.5i.56,oo 68.16.58,7 

2027A-+-23" 10 55,73 57,39 8.53.35,71 66.49 

i968A-f-2i'' 10 44,44 46,09 347.33.20,2 13.9,0 -h 3o,4 9.0.24,4' 68.33.54,6 

X Écrevisso 10 54,.35 55,95-21,68 337.i2.3i,i i3. 8,7 -h 45,5 5i, 2 9. 2*.34,27 78.56.57,0 

2o63 A -+- 24" 10 11,23 12,90 9. 9.51,22 65. 5o 

2072AH-22*' 10 -42,04 43,69 348.20. 9,3 i3. 4,6 -h 29,5 9.12.22,01 67.49. 8,9 

lo78A-f-23« îo 3i,97 33,63 349.12.34,4 i3. 0,8 -+-28,4 9.15.11,93 66.56.46, i 

2047 A-+-2r >o '^9,^^ 30,78 347.18.58,0 i3. 1,3 -h 3o,8 9.26. 9,09 68. 5o. 2*4, 5 

2111 A-^22" 10 4,3o 5,95 348.3i?2i,i i3. 7,7 -+- 29,2 9.31.44,^*6 67.37.53,9 

2114 A^-22^..^.. 10 30,71 32,37 348.45. i8.,> i3. 0,7 -f- 29,0 9.34.10,68 67.24.3,2 

Lion 10 23,24 24,84-21,67 336.29.8,6 i3. 1,0 -h 46,7 5i,i 9.36. 3, i5 79.40.28,5 

2096 A H- 21" 10 58, 5i 60,16 9.40.38,47 68.13 

2I55A-H25" io 36,56 38,23 35i. 8.41,1 i3. i,5 -h 26,0 9.43.16,54 65. 0.36,7 

2I38A-I-22" 10 2,68 4,34 3(8.43.38,3 i3. 1,8 -h 29,0 9.47.4^,65 67.25.41,7 

2i56 A-f-24".. 10 3,54 5,21 35o.37..35,9 i3. 0,9 -h 26,6 9.5i.43,5i 65.3i.42,8 

2J48A-h22" 10 29,01 30,67 9.54.8,97 68. i3 

2i64A-»-22" 10 49,45 5i,io 348.33.55,3 i3. 1,7 -4-29,2 9.57.29,40 67.35.25,1 

2i76A-h23" 10 36,88 38,54 349.11.16,1 i3. 1,5 -4-28,4 9.59.1.6,84 66.58. 4, J 

2i53 A-i-21'' IO 23,00 24,65 347 47' 9,0 i3. 1,2 -h 3o,2 10. 2. 2,95 68.22.14,1 

2192 A -h 24" 10 4i,38 43,05 35o.44-34,8 i3. 3,2 -h 26,5 10. 6.21, 35 65.24.4^,0 

2207A-f-23'' 10 19,39 21, o5 349.44.24,3 i3. 3,2 -+-27,8 10.11.59,35 66.24.53,8 

2172A-4-21* 10 17,09 18,74 347.11.52,3 i3. 3,8 -h 3i,o 10.13.57,04 68.57.28,6 

2217 A -H 22" 10 27,60 29,25 348.15.24,6 i3 4,-5 -h 29,7 10.22. 7,54 67.53.54,1 

2229 A -+- 24" 10 39,76 41,43 35o.36.5o,7 i3. 4,0 -+- ^^C»/ 10.24.19,72 •65.32.26,1 

p Lion 10 7.18 8,78-21,68 335.57.24,6 i3. 3,6 •+■ 47,751,0 10.27.47,07 80.12.10,9 

82I3B.A.C. — Pi... 20 8,6 5;, 8 59.21.10,7 i3. 3,4 —57,7 . 23.27 3.i3.20,3 

2387AH-22'' 10 53,62 55,27 347.59.52,8 i3. 2,1 -h 3o,i 11.34.33,54 68.9.28,5 

2348A-h2i" 10 5,27 6,92 3^7.37.14,7 13.7,4 -h 3o,6 11.39.45,19 68.32.2,4 

2409A-+-22" 8 43, 3i 44,96 • 348.7.53,8 13.7,5 -4-29,9 11.45.23,23 68. 1.21,1 

2367A-H21" 10 56.35 58, 00 347. 5.48,7 i3. 2,0 -4-3i,3 11.47.36,27 69. 3.34, 1 

24o7Ah-23'* ICI 4i,o4 ^5,70 3/»9. 20.50,2 i3. 1,5 -1-28,4 11.52.23,96 66.48. 3o, 4 

ir Vierge • 10 19,27 20,86-21,80 333.18.29,9 i3. 1,0 -i-52,65f,6 11.55.59,12 82.5i.i3,o 

Vierge v 10 4i,m 42,71-21,72 335.25.26,8 ï3. 0,7 -4-48, 85;, 8 12.0.20,97 80.44. i3,i 

2423 A -h 23", 10 28,44 3o,io 349.19.35,7 i3. 1,6 -4-28,4 12. 5. 8,36 66.49.4^,5 

2450A-4-22" 10 2"), 21 26,86 3i7.54. 2,0 i3. 1,6 -h 3o,2 12, 8. 5,12 68.15.19,7 

2441 A-f-23" 10 50.09 5i,75 .3i8.53.4i,5 i3. 2,2 H- 29,0 12.12.30,01 67.15. 38, 4 

2462 A 4- 22" 10 59,38 61, o3 348.11.31,0 i3. 2,3 -4-29,9 12.16.39,29 67.57.50,4 

2467A4-22" 10 2,76 4,42 3i8.5i. 8,3 i3. 3,0 -h 29,0 12.19.42,68 67.18.11,3 

25i3A-4-25" 7 29,77 3i,44 35i. 1.19,6 i3. 3^3 -4-26,3 12.25. 9,69 65. 7.57,2 

2485A-h22" 10 3i,o6 32,71 348.22.55,8 i3. 4,0 4-29,6 12.28.10,96 67.16.22,6 

Vierge 10 8,11 9,70-21,77 33o. 4.45.5 i3. 3,8 4-59,052,0 12.50.47,94 86. 5. 1,0 

2532 A -+- 22" 10 5J,oi j6,66 348.13.27,0 i3. 2,7 4-29,9 12.55.34,90 67-55.53,3 

253oA-4-23" 10 40,67 4'i,33 349.18.24,7 i3. 1,9 h- 28,5 12.58.20,57 66. 5o. 53,1 

il'}.\1 \-hT>r 10 44,54 46,19 348.9.42,0 i3. 1,9 4- 3o,o 13.0.24,43 67.59.39,4 

Observations de Paris, 190^. , * C.5 



C:34 LUNETTE MÉRIDIENNE ET CERCLE MURAL DE GAMBEY. — 1904. 



Noms. 



Passage 
N. observé. 



Correct. Asc. droite Disl. app. 
Lecture. Microm. Réfract.decoU. apparente. au pôle nord. 



Observateurs J. Chatelu cl Brandicoirt. 
C), = — 23',95 — o*,0'2o(T — 1 1*, i). Correction moy. de coll. = 56"8'5o',2. 



Avril 6. 

X Ëcrevissc. . . 
2o63 A-+-24"- 

2072 A -h 2-1". 
2o;8 A-+-23^ 

A 4- 23". 
A-+-ar. 
A-4-2r. 
A-f-2r. 
A -h 22" . 
A-l-2I^ 
A -h 2-5". 



2092 
2041 
2068 
2078 
2124 
2096 
2i55 

|x Lion 

Tc Lion 

37 Sextant... 
2265 A -f- 23" 
2262 Ah- 21" 
2291 A -h 24" 
23o5 A -h 24" 
2279 A -h 21" 
23 16 Ah- 22" 
23i3 A -H 23" 
2332 A-t24" 
2340 A -h 22° 
8213 B.A.C 
P Vierge .... 
. 2407 A H- 23" 
ir Vierge .... 

2437 A-H22'* 

2436 A -+-24" 
2443 A -+- 24" 
2459 A -h 22° 
2463 A H- 22" 

A H- 23" 
A H- 22" 
A -h 22" 
A -h 25" 
A -f- 23" 
A H- 22" 

A H- 24" 

■21", 

. 23" 



—PI. 



(2^.. 



2458 
24.76 

2483 

25r22 
25o3 

25o6 

ti49i 
2458 A ■ 

2502 A • 



o Vierge 

9.532 A -+-22". 

£ Vierge 

25io A -+- 21". 



10 


57,85 


58*12 


-23 


,92 


337! 12'. 36^; 6 


t 
i3. 


p 
a,i 


-f- 45*1 5o^i 


h m 9 
9. 2.34,21 


78. 56. 56", 8 


10 


14,88 


15,07 






35o. 19. i5,o 


i3. 


2,2 


-+■ 26,7 


9. 9.51,16 


65. 5o. 1,5 


10 


45,69 


45,90 






348.20.11,6 


3. 


1,8 


-+- 29,2 


9.12.21,99 


67.49- 8,6 


10 


35,44 


35,64 






349.12.33,4 


3. 


2,0 


+ 28,1 


9.15.11,73 


66.56.44,9 


10 


5G,9« 


57,16 






349.21.57,1 1 


3. 


',» 


-+- 27,9 


9.19.33,25 


66.47.23,3 


10 


46,17 


46,38 






347.36.41,3- 1 


3. 


0,1 


-t- 3o,i 


9.25.22,46 


68.32.42,2 


10 


39*76 


39,97 






347.44.17,8 1 


3. 


2,9 


-+- 3o,o 


9.33.16,05 


68.25. 2,1 


10 


48,43 


48,64 






347.36.55,2 • 


3. 


3,0 


-h 3o,i 


9.35.24,72 


68.32.25,3 


10 


55,27 


55,48 






348.39.32,7 


3. 


3,2 


H- 28,8 


9.38.31,56 


67.29.45,9 


10 


2,07 


2,28 






347.56.16,5 


i3. 


3,1 


-+- 29,7 


9. 40. 38, 36 


68.13. 3,4 


10 


40, i5- 


40,34 






35i. 8.|o,6 


i3. 


1,9 


H- 25,7 


9.43.16,42 


65. 0.35,9 


7 


43,57 


43,75 


-24 


00 


352.36,36,7 1 


3. 


2,4 


-f- 24,0 5o,6 


9.47.'9.,83 


63.32.35,2 


10 


33,63 


33,90 


-23 


,93 


334.39.42,0 


3. 


1,7 


-h 49,4 5o,i 


9-55. 9,97 


81.29.56,1 


10 


3i,i4 


3i,42 


-23 


,95 


333. 2.i3,2 


i3. 


1,6 


-+- 52,3 5o,6 


10.41. 7,48 


83. 7.28,1 


ÏO 


3,87 


4,07 






349.49.29,5 


i3. 


1,8 


-^ 27,4 


10.44.40,13 


66.19.49,2 


10 


48,47 


48,68 






347.26.15,7 


3. 


1,8 


+ 30,4 


10.49.24,74 


68.43. 6,0 


10 


29,-^4 


29,73 






350.48.25,4 


i3. 


.,6 


-+- 26,2 


10.52. 5,78 


65.20.5i,9 


10 


39,39 


39,58 






350.20.37,5 


r3. 


1,1 


H- 26,7 


10.57.15,63 


65.48.41,6 


10 


28,68 


28,89 






347.28.32,2 


[3. 


',7 


-+- 3o,3 


II. 0. 4,94 


68.40.48,8 


10 


47:97 


48,17 






348.43.29,2 


[3. 


1,8 


-H .28,8 


II. 2.24,22 


67.25.50,2 


10 


38,97 


39,17 






349.22.30,7 


3. 


1,8 


-+- 27,9 


II. 5.1 5, 22 


66.46.47,7 


10 


24, 5o 


24,69 






35o.3ï. 4,7 


i3. 


2,0 


-h 26,5 


II. 9 0,74 


65.38.13,4 


10 


27,03 


27,24 






347-59. li, 3 


i3. 


1,1 


-+- 29,7 


11.12. 3,29 


68.10. 6,9 


20 


48,0 


«,7 






59.21.14,7 1 


3. 


1,6 


— 57,0 


23 . 27 


3.13.22,9 


10 


7,22 


7,5i 


-23 


,95 


328.27,57,8 


3. 


1,5 


4- 61,5 49,5 


11.45.43,55 


87.41.52,6 


iO 


47,73 


47,93 






349.20.50,8 1 


•3. 


0,9 


-h 28,0 


11.52.23,96 


66.48.29,6 


10 


22,77 


23, o5 


-24 


,00 


333.18.28,3 


i3. 


0,7 


-h 5i,9 5o,o 


11.55.59,08 


82.5i.i3,2 


10 


47,22 


47,43 






348. 8.5o,6 1 


3. 


0,2 


-4- 29,5 


11.59.23,46 


68. o.3i,3 


10 


18,60 


18,80 






35o. 0.37,5 


i3. 


0,1 


-»- 27,2 


12. 6.54,83 


66. 8.42,9 


JO 


54,73 


54,92 






350.37.53,2 


i3. 


1,7 


-4- 26,4 


12.11.30,95 


65. 3i. 24,0 


10 


16,60 


16,81 






348.11.57,3 


3. 


2>9 


-4- 29,5 


12.13.52,84 


67.57.22,9 


10 


i3,9i 


t^,12 






347.59.36,4 


[3. 


2,7 


-^ 29,7 


i2.i6.5o,i5 


68. 9.43,3 


10 


40,20 


40,40 






349.36.54,3 


i3. 


3,0 


-+- 27,7 


12.20.16,43 


66.32.24,0 


10 


24,74 


24,94 






348.41.16,7 


i3. 


2,0 


-+- 28,9 


12.24. 0,96 


67.28. 3,3 


10 


18,82 


19,02 






348.48.22,9 


i3. 


1,8 


+ 28,7 


12.26.55,04 


67.20.56,5 


10 


10,781 


10,97 






35i. 7.50,3 1 


3. 


2,0 


-+- 25,8 


12.28.46,99 


65. 1.25,9 


9 


2,73 


2,94 






348.30.35,5 


i3. 


2,0 


-+- 29,1 


12.36.38,96 


67.38.44,5 


10 


3,52 


3,73 






348.^0.38,5 


i3. 


2,2 


-+- 28,9 


12.39.39,75 


67.28.41,0 


10 


5,57 


5,77 






349-59.29,3 


3. 


2,3 


-h 27,2 


12.41.41,79 


66. 9 48,7 


10 


3,84 


4,o5 






347.18.52,4 1 


3. 


2,1 


-h 3o,6 


12.43.40,07 


68.50.28,1 


10 


58,46 


58,66 






349.32.26,5 


3. 


3,' 


-+- 27,8 


12.45.34,68 


66.36 52,0 


JO 


11,63 


«»,9i 


-23 


,95 


33o. 4.43,7 


3. 


2,9 


-h 58,2 5o,o 


12.50.47,92 


86. 5. 1,8 


10 


58,63 


58,84 






348.13.27,1 


i3. 


3,0 


■+■ 29,5 


12.55.34,85 


67.55.51,9 


10 


49,42 


49,68 


-23 


,93 


337.37.53,5 


i3. 


2,4 


-f- 44,6 5o,8 


12.57.25,69 


78.3i.3§,9 


10 


46,84 


47,05 






347.39.31,5 1 


3. 


2,5 


-h 3o,2 


i3. 13.23, 06 


68.29.49,0 



OBSERVATIONS MÉRIDIENNES. 



C.35 



Noms. 



Passage 
N. observé. T. 



Correct. Asc. droite Dist. app. 
Lecture. Microm. Réfract. de coll. apparente, au pôle nord. 



Observateurs J. Ciiatelu et Brandicourt. 
Cp = — 26',48- o%02o(T— II^8).. Correction moy. de coU.= 56"8'5o',3. 



Avril il. 




8 


8 






f « 


i 


p 


» 




h m 8 


f « 


2o36 A -h 21" 


10 


M, 74 


24,95 






347.29.12,0 j 


3. 


2,4 


4- 30,2 




9.23.58,52 


68.40. 7,8 


2047 A -H 21" 


ro 


35,18 


35,39 






347.18.54,2 • 


i3. 


4,0 


4- 3o,5 




9.26. 8,96 


68.50.24,0 


•2068 A -h 21" 


10 


4*^,17 


42,38 






347-44.14,2 


[3. 


5,0 


-+- 29,9 




9.33.1.5,94 


68.25. 2,9 


Lion 


10 


29,23 
4,5i 


29,50 

4,72 


-a6' 


46 


336.29. 6,5 
347.56.17,5 


i3. 


1,6 


4- 46,2 


49:7 


9.36. 3,06 
9.40.38,28 


79.40.28,5 
68.13. 3,6 


2096 A -h 21° 


10 


^1 




i3. 


.,3 


-+■ 29,7 


21 55 A -h 25" 


10 


42,58 


42,77 






35i. 8.40,7 


[3. 


.,5 


4- 25,7 




9.43.16,33 


65. 0.35,6 


T2i56 A-t-24" 


10' 


9,59 


9,78 






350.37.35,2 


t3. 


1,5 


4- 26,3 




9.51.43,34 


65.31. 41,4 


2148 A -h 22" 


10 


35,09 


35, 3o 






347.55,58,2 


i3. 


1,5 


-+- 29,7 




9.54. 8,86 


68.13.22,5 


2160 A-h.0.2" 


10 


12,40 


12,61 






3i8. 18.22,1 


t3. 


a,i 


4- 29,2 




9.56.46,17 


67.50.56,7 


2176 A-t-23" 


10 


4^,96 


43,16 






349.ii.î4,7 


i3. 


2,6 


4- 28,1 




9.59.16,72 


66.58. 3,4 


2i53 A 4- 21" 


10 


29,01 


29,22 






347.47. 6,5 


r3. 


>,9 


-+- 29,9 




10. 2. 2,78 


68.22.13,6 


2192 A H- 24" 


10 


47,46 


47,65 






350.44.33,9 


i3. 


2,8 


4- 26,2 




10. 6.21,20 


65.04.41,8 


2172 A-r-21" 


10 


23,06 


23,27 






347.11.52,4 


[3. 


2,7 


4- 3o,6 




ICI 3. 56, 82 


68.57.28,2 


2217 A -H 22".. 


10 


33,61 


33,82 






3|8. 15.26,2 1 


3. 


2,7 


4- 29,3 




10.22. 7,37 


67.53.52,9 


2201 A -4- 21" 


10 


11,04 


11,25 






347. 19. «9,7 


i3. 


3,1 


4- 3o,5 




10.24.44,80 


68.49.59,7 


2243 A -h 22* 


10 


56, 60 


56, 81 






348.15.21,3 


i3. 


3,8 


4- 29,3 




lo.3i.3o,36 


67.53.56,7 


2223 A -h 21" 


10 


4i,o9 


41, 3o 






347.12.26,0 J 


3. 


4,3 


4- 3o,6 




10. 36. 14,84 


68.56.53,2 


37 Sextant 


10 


33,63 


33,91 


-26,48 


333. 2.i3,5 


i3. 


0,9 


4- 52,2 


5o,7 


10.41 ' 7,45 


83. 7.27,9 


2256 A -H 21'* 


10 


12,46 


12,67 






347.11.51,1 


[3. 


2,7 


4- 3o,6 




10.48.46,21 


68.57.29,6 


23l9 A4-2J" 


10 


25,71 


25,90 






35 I. 2.28,0 


i3. 


2,9 


-f- 25,8 




10.52.39,44 


65. 6.48,0 


2298 A 4^24* 


i-o 


54,23 


54,42 






350.22.27,0 1 


3. 


3,5 


4- 26,7 




10.55.27,96 


65.46.49,6 


23o5 A-h2i" 


10 


41,84 


42, 03 






33o.20.33,3 


[3. 


4,1 


4- 26,7 




10.57. 15,57 


65.48.42,1 


X Lion 


10 


3i,8o 


32,07 


-26 


45 


334. 0.41,9 


i3. 


5,1 


4- 5o,5 5o,6 


II. 0. 5,61 


82. 8.53,8 


23i3 A 4- 23'' 


7 


41,43 


4 1,63 






349-^2.27,9 


i3. 


5,5 


-+- 27,9 




II. 5.i5,i6 


66.46.47,7 


2332 A 4- 24" 


10 


26,91 


27,10 






35o.3i. 4,2 


i3. 


2,7 


4- 26,5 




11.9. o,63 


65.38.12,6 


2340 A -H 22" 


10 


^9,47 


29,68 






347.59.13,5 


[3. 


2,1 


4- 29,6 




11.12. 3,21 


68.10. 6,0 


23o8 A-hîi" 


10 


23,24 


23, 15 






347.32.12,6 


i3. 


2,6 


4- 3o,2 




ii.i5.f>6,98 


68.37. 7,9 


23l6 A4-2Ï" 


10 


3i,3o 


3i,5i 






347. 6. 1,9 


i3. 


2,4 


4- 3o,8 




11.20. 5,04 


69. 3.19,0 


8213 BAC -PI-o'",o2. 


2<) 


5l,2 


5,9 






53.21.12,3 1 


3. 


5,1 


- 56,9 




i3.27 


3.13.23,7 


B Vierire ....'. 


10 


9,75 
13,36 


10,04 


-26, 


5o 


328.27.55,9 
35i. 7.48,6 


3. 


4,1 


4- 61,3 5o.A 


11.45.43,56 


87.41.51,6 


2322 A -1-25° 


10 


i3,55 


] 




[3. 


3,7 


7 

4- 25,8 




12.28.47,06 


65. 1.25,4 


2438 A 4- 21" 


10 


16,93 


17,14 






347.24. 4,2 1 


3. 


4,6 


4- 3o,4 




i2.33.5o,64 


68.45.13,4 


25o3 A -h 22" 


10 


5,25 


5,46 






348.3o.3o,9 1 


3. 


6.3. 


4- 29,0 




12.36.38,96 


67.38.44,1 


2491 A -h 24* 


10 


8,08 


8,28 






349.59.29,5 


3. 


1,6 


4- 27,2 




12.41.41,78 


66. 9.48,5 


2458 A 4- 21" 


ro 


6,29 


6,5o 






347.18.51,4 


[3. 


3,6 


4- 3o,6 




12.43.40,00 


68.50.27,4 


B Vierge 


10 
10 


52,00 

31,90 


52,26 
32,09 


-26, 


5o 


337.37.52,7 1 
350.40.53,9 


3. 
r3. 


3,1 


4- 44,5 
-+- 26,3 


5o,5 


12.57.25,76 
i3. 3. 5,58 


78.3i.38;9 


2540 A 4- 24" 


65.28.23,2 


Vierge 


10 


26,91 


27,20 


-26,44 


321. 8.23,0 


i3. 


1,5 


-+- 79,7 


5o,5 


i3. 5. 0,69 


05. 1.45,3 


256i A4- 22" 


10 


5o,3i 


5o,52 






347.53.34,2 


i3. 


«,7 


4- 29,8 




i3. 10.24,01 


68.15.45,8 


2109 A 4-21" 


10 


52,16 


52,37 






347.31.39,7 


i3. 


2,0 


4- 3o,3 




13.12.25,86 


68.37.41,4 


256i A 4- 23" 


10 


48,29 


48,49 






348.58. 2,5 


i3. 


2,5 


4- 28,5 




13.17.21,98 


67 . I I . 1 5 , I 


2>7o A 4- 23" 


10 


35,25 


3i,j5 
















i3.22. 8,94 


67.10 


2584 A 4- 22*' 


10 


0,37 


0,57 






348.49.55,6 1 


3. 


2,7 


■4- 28,7 




13.24.34,06 


67.19.22,6 


2545 A4- 21" 


10 


17,78 


17,99 






347.31.29,4 


i3. 


4,0 


4- 3o,3 




13.27.51,48 


68.37.49,6 


l Vierge 


10 


16, 2Î 


16,54 


-26 


,5i 


326. 3.24,9 


i3. 


4,4 


4- 66,9 


49,6 


i3. 29.50,03 


90. 6.27,9 



C.36 



LUNETTE MÉRIDIENNE ET CERCLE MURAL DE GAMBEY. — 1904. 



Noms. 



Passage 
N. observé. 



Correct. Asc. droite Disl. app. 

Lecture. Microm. Réfract. decoll. apparente. au pôle nord. 



Ayril 13. 

2147 A-i-22'* 10 

Tz Lion . . , 10 

2176 A-f-aS'' 10 

22o3 A -h 25° 10 

2192 A -f- 24" 10 

22o3 A -h 24" 10 

22o3 A -f- 22" 10 

2221 A -h 23" 10 

2201 A 4- 21" 10 

2232 A -4- 22" (2* ).. 10 

2236 A-+-22"(l) .. 10 

2247 A -4- 22" 10 

2255 Ah- 22° 10 

2253 A -h 23° .. 10 

37 Sextant jo 

2265 A -h 23" 10 

2276 A -h 23° JO 

2291 A -H 22° 10 

2298 A -+- 24" 10 

23o6 A -+-23° 10 

23io A -h 23" 10 

2327 A -h 24° 10 

2334 A -h 22" 10 

2337 A -4- 23° 10 

«2i3BAC-PI-o'",o2. 20 

P Vierge 10 

2419 A -H 22" 10 

2423 A ■+■ 22" 10 

it Vierge 10 

2423 A -h 23° 10 

2450 A -f- 22" 10 

4i6j B.A.C 20 

ô Vierge 10 

•î53o A 4- 23° 10 

2541 A -h 22° 10 

2540 A-4-2r 10 

61 Vierge 10 

255i A -h 23° 10 

2509 A -H 21" 10 

256o A -h 23° 10 

2564 A4- 23" 10 

Ç Vierge 10 

2557 A-+- 21° 9 

2620 A H- 22" 10 

7570 A 4- 21° 10 



Observateurs J. Ciiatelu et Brandicolrt. 
27',65 — o%o2o(T — ii*',9). Correction moy. de colL=: 56"8'49',i. 



s 


■ 




• 1 » 


i 


p 


9 




h m s 


f # 


36,9o 


37,13 




348.55.21,2 1 


3. 


5,0 


■^ 27,9 




9-53. 9,52. 


67.13.52,9 


37,18 


37,47 


-27Î59 


334.39.39,1 I 


3. 


2,8 


+ 48,4 49:0 


9-55. 9,86 


ai. 29. 55, 8 


44,02 


44,25 




349.,ii.i2,9 


[3. 


3,1 


-+- 27,6 




9 59.16,64 


66.58. 3,1 


33,91 


34, i3 




350.55.47,4 


3. 


3,4 


-h 25,5 




10. 3. 6,52 


65.13.26,3 


48, 5o 


48,72 




35o.4i.32,3 j 


3. 


3,5 


-h 25,7 




10. 6.21,11 


65.24.41,2 


55,66 


55,88 




35a. 3o 58,9 ^ 


3. 


3,3 


-h 26,0 




10. 9.28,26 


65.38.15,6 


57,13 


57,36 




348.44.55,0 


i3. 


3,5 


-f- 28,2 




10.13.29,74 


67.24.20,8 


5i,35 


51,58 




349.44-30,0 


[3. 


3,7 


-+- 26,9 




io. 20. 23, 96 


66.24.44,5 


12,13 


12,37 




347.19-17,5 1 


i3. 


3,7 


-^ 29,9 




10.24.44,75 


68.49-59,6 


12,88 


l3,ii 




348.40.52,4 


[3. 


3,7 


-f- 28,3 




10.26.45,49 


67.28.23,3 


38,49 


38,73 




348.14.9.7,8 


3. 


3,9 


-4- 28,8 




10.29.11,11 


67.54.48,2 


i5,ii 


i5,34 




348.43.25,3 


3. 


3,9 


-+- 28,2 




10.32.47,72 


67.25.49,6 


34,18 


34,42 




348.28.17,9 


i3. 


•^,9 


-f- 28,5 




10.35. 6,80 


67 40. 58, 2 


40,76 


40,99 




349.50.34,4 J 


3. 


3,2 


-f- 26,8 




10. 38.13, 37 


66.18.40,8 


34,67 


34,97 


-27,56 


333. 2.12,7 


i3. 


2,6 


-t- 5i,4 49,6 


10.41. 7,34 


83. 7-27,7 


7,35 


7,58 




349--i9.a7,8 


i3. 


2,4 


-+- 26,9 




10.4439,95 


66.19.48,0 


49, 5o 


49,73 




349.37. 0,2 ] 


3. 


2,3 


-h 27,1 




10.49.22,10 


66.32.16,5 


56,3a 


56, 16 




348.32. 7,5 I 


3. 


2,5 


-+- 28,5 




10.53.28,93 


67.37.10,1 


55,36 


55,58 




350.22.26,8 ] 


3. 


2,5 


-+- 26,2 




10.55.27,95 


65.46.49,1 


11,70 


•1,93 




3i9-'o. 7,9 


i3. 


3,1 


+ 27,5 




II. o.44,3o 


66.49- «,o 


i5,8o 


16, o3 




349-36. 1,0 


[3. 


3,3 


-h 27,2 




II. 3.48,40 


66.33.14,5 


54,88 


55,11 




350.10.42,5 


i3. 


3,6 


-h 26,5 




11- 7.27,48 


65.58.32,0 


11,53 


«',77 




348. 8.59,1 1 


3- 


4,0 


-f- 29,0 




II. 9.44, t3 


68. 0.16,8 


14,18 


14,41 




349-21.46,9 


i3. 


4,2 


-+- 27,5 




11.16.46,77 


66.17.28,2 


53,0 


6,4 




59.21.13,4 1 


i3. 


4,6 


- 55,9 




23.27 


3.13.24,6 


10,89 


11,20 


-27,67 


328.27.52,6 1 


3. 


4,8 


-+- 60,3 


48,8 


11.45.43,55 


87.41.52,0 


11,02 


11,25 




348.50.46,1 1 


3. 


4,9 


-h 28,1 




11.50.43,60 


67.18.28,4 


•7,90 


18,14 




348.21.45,8 


3 


5,0 


-+- 28,7 




II. 52.50,49 


67-47-29,3 


26,43 


26,73 


-27,70 


333.18.22,5 


[3. 


4,7 


-+- 5i,o 


49,0 


11.55.59,08 


82.51.12,8 


35,76 


35,99 




349.19-31,0 


[3. 


5,2 


-h 27,5 




12. 5. 8,34 


66.49.42,5 


32,52 


32,76 




347.53.06,5 


i3. 


5,5 


-h 29,3 




12. 8. 5,11 


68.15. 18,1 


.34,3 


12,5 




54.21.55,5 1 


3. 


5,1 


- 47, î 


49,* 


12. i5 


1-46. 1,9 


i5,35 


i5,65 


-27,68 


33o. 4.39,1 


i3. 


5,7 


+ 57,1 


49,3 


12.50.47,98 


86. 5. 1,1 


48,10 


48,33 




349.18.23,9 


i3. 


',2 


-H 27,6 




12.58.20,66 


66.5o.53,5 


5i,86 


52,10 


- 


348. 9-42,7 1 


3. 


0,3 


4- 29,0 




i3. 0.24,43 


67.59 37,2 


33, o3 


33,25 




350.40.54,4 


i3. 


0,4 


-h 25,9 




i3. 3. 5,58 


65.28.22,8 


28,13 


28,44 


-27,68 


321. 8.19,0 


[3. 


2,7 


-^ 78,4 49, « 


i3. 5. 0,77 


95. 1.45,5 


53,24 


53,47 




349-42.38,7 


[3. 


3,0 


-4- 27, 1 




13.10.25,79 


66.26,36,2 


53,39 


53,63 




347.31.37,3 


3. 


3,0 


+ 29,8 




13.12.25,95 


68.37.41,1 


"9.09 


19,32 




349.29- 7,9 J 


3. 


2,6 


-^ 27,4 




i3. 14.51,64 


66.40. 8,0 


49,55 


49,78 




348.58. 0,3 


[3. 


2,8 


-f- 28,0 




13.17.22,10 


67.11.15,4 


17-, 41 


'7,72 


-27,68 


326. 3.24,2 


3. 


3,0 


-+- 65,8 48,5 


13.29.50,04 


90. 6.27,8 


29,33 


29,57 














13.35. 1,89 


68.37 


18,93 


«9, «7 




348.14. 0,5 


i3. 


3,4 


-h 29,0 




13.37.51,49 


67,55.16,0 


46,76 


47,00 




347- 6.26,5 


i3. 


4, G 


H- 3o,4 




13.40. 19, 3i 


69. 2.5o,8 



(1) La 2* en ascension droite; pas d'indication en distance polaire. 



OBSERVATIONS MÉRIDIENNES. 



C.37 



Noms. 



Passage 
N. observé. 



c,- 



Con'cct. Asc. droite Dist. app. 
Lecture. Microm. Réfract. de coll. apparente, a a pôle nord. 



Ayril 18. 

37 Sextant 10 

" 10 

10 



OBSBRVATEuns J. Chatelu et Brandicourt. 
3o%36 — o%o2o{T — 1 1'',9). Correction moy. de coll. = 56"8'49'',5. 



2292 A -h 22". . . , 

7 Lion 

23 13 A -h 23".... 

2332 A 4-24*» 

2340 A -+- 22". , . , 
23i6 A-h2i" 



10 
10 

10 

83 Lion 10 

2375 A -+- 22" 10 

2384 A -+-22'' 10 

2391 Ah- 22" 10 

2345 Ah- 21" 10 

236i A H- 21* 10 

2407 A-+- 23" 10 

2448 A H- 25" 10 

2437 A H- 22° (2''). . 10 

2423 A 4- 23" 10 

2436 A -+-21"... T.. 10 

4i65 B.A.C 20 

^466 A -H 24" 7 

2323 A H- 25" 10 

2439 A -h 21". ...... 10 

Vierge 10 

2522 Ah- 24" 10 

253o A -h 23" 10 

2541 A ■+- 22" 10 

2494 A -h 21° 10 

2610 A -4- 25° 10 

25io A-h 21" 10 

2564 A + 23" 10 

2570 Ah- 23" 10 

2689 Ah- 22" r. 10 

î^ Vierge 10 

265o A H- 22* 10 

2654 Ah- 22® 10 

2G59 A H- 22"* 10 



37,35 
59,64 
^5,65 
45,26 
3o,74 
33,28 
35, i5 
25,49 
42,17. 
24,95 
19, 3o 

.22,99 
25,83 
54,02 
54,21 
53 , 5o 
38,38 

24,91 
33,5 

47,6ti 
19,01 
52,71 
18,08 

26,47 
5o,75 
54,59 
40,43 
2,94 

53,22 
52,23 

39,16 

6,63 
20,16 
40,97 

0,79 
33,19 



37,65 
59,88 
35,94 

45,49 
30,96 
33,52 
35,39 
25,79 
42,40 
25,19 
i9»54 

23,23 

26,07 
54,25 
54,43 
53,74 
38, 61 
25,14 
11,8 
■47,88 
19,23 
52,95 
18, 38 
26,69 
50,98 
54,83 
40,67 

3,16 
53,46 
52,46 
39,39 

6,87 

20,47 

41, 21 

i,o3 

33,43 



-3o,29 333. 2.12,1 

347.54-19,9 

-3o,38 334. 0.44,1 



-3o,33 



35o 
347 
347 
329 
348 
348 
348 
347 
347 
349 
35o. 
348. 

349 
35o 

54. 
35o, 
35o. 

347. 

-3o,4o *33o, 

35o. 

349- 
348 

347 
35o, 

347 
348 



3i. 5,1 
59.i3,i 
6. 1,9 
41.44,0 
42.24,3 
.25.45,3 

. 2.21,3 

.46. 3,0 

.11.31, 3 
.20.48,6 
.54.14,8 

. 8.47,9 

.19.35,3 

0.32,7 

22. 0,0 

27.17,9 
57.53,4 
44.37,3 

4.44,0 
19>8,9 
18.23,4 

9.40,8 

ï9- 9,9 
55.17,9 
39.32,8 
58. 2,4 



-3o,4o 326. 3.21,5 

348.10.17,4 
348. o. 3,7 



t P 

3. 1,1 

3. 1 ,0 

3. 1,4 



1,2 

1,7 
2,1 
2,0 

2,3 

3. .2,3 
3. 1,9 
3. 1,3 
3. 2,6 
3. 3,0 
3. 2,7 
3. 2,6 
3. 2,3 
3. 4,2 
3. 2,9 
3. 2,9 
H. 2,4 

3. 2,1 

3. 2,0 

3. 1,9 

3. 2,3 

3. 2,6 

3. 2,1 

3. 2,2 

3. 2,2 

3. 2,1 



5 1,5 5o,i 
29,3 
49)8 49,2 

26,1 
29,2 
3o,4 

57,9 48,9 
28,3 
28,7 
29,2 
29,5 
3o,3 
•27,6 
25,7 

29, ï 
27,6 
26,8 

47.2 49,8 
26,2 
25,6 
29,6 

57.3 49>7 
26,4 
27,7 

29, ï 
3o,2 
25,7 
29,8 
28,1 



3. 6,5 H- 66,1 49,1 



3. 6,1 
3. 5,6 



29,2 
29,4 



10.41. 7,3i 
10.53.29,54 
11. o. 5,60 
II. 5. i5,i5 

11. 9, 0,61 
I I . I 2 . 3,17 
11.20. 5,04 
1 1.21 .55,44 
11.29. i2,o5 
11.32.54,84 

II. 35. 49, ï9 
11.37.52,88 
11.43.55,71 
11.52.23,89 
11 .56.24,07 
11.59.23,38 

12. 5. 8,25 
12. 6.54,78 
12. 14 

12.26.17,51 
12.28.48,86 
12.34.22,58 
12.50.48,00 
12. 55. 56, 3i 
12. 58. 20, 60 
i3. 0.24,45 
i3. 5. 10,29 
i3. 7.32,78 
i3. 13.23,07 
13.17.22,07 
i3.22. 9,00 
13.26.36,48 
13.29.50,08 
13.54.10,81 
i3. 57.30, 63 
14. o. 3,o3 



83. 7.27,3 
68.14.59,8 
82. 8.54,0 
66.46 
65.38.12,3 
68.10. 5,8 
69. 3.18.3 
86.28. 2,0 
67.26.54,0 
67.43.32,9 
68. 6.58,4 
68.23.17,4 
68.57.48,5 
66.48:28,0 
.65.14 59,8 
68. 0.29,9 

66.49.41,7 
66. 8.41,9 
1.46. 0,3 
65.41.58,2 
65. II .20,8 
68.24.41,8 
86. 5. 0,8 
65.49.57,3 
66. 5o. 53,3 
67.59.37,3 
68. 5o. 9,4 
65.13.57,6 
68.29.46,4 
67.11.11,5 
67.10 
68.10 
90. 6.27,4 
67.50 
67.58.57,4 
68. 9.11,7 



C;, = — 3o%92 — o',02o(T — 13\ 3), 
Ayril 49. 

2489AH-24" 10 51,89 52,12 35o.i6.i6,8 

2458AH-2I'» 10 10,64 10,88 347.18 5o, 9 

8 Vierge 10 18,57 18,87-30,89 33o. 4.44,4 

253 1 A H- 22** 10 30,67 3o,9o 348.43.13,9 

s Vierge 10 56, 40 56,68 -30,90 337.37.54,0 

2537AH-23'' 10 14,76 14,99 348.56.46,2 

2552AH-22* 10 25,49 25,73 348.34.58,1 

256i Ah-22« 10 54,71 54, 9> 347.53.34,2 



Correction moy. de coll. = 56"8'5i',7. 



i3. 


3,0 


H- 26,2 


12.40.21 ,21 


65.52.58,5 


i3. 


3,1 


H- 29,8 


12.43.39,97 


68.50.26,7 


i3. 


2,5 


H- 56,6 5i,9 


12.50.47,96 


86. 5. 0,8 


i3. 


2,6 


-h 28,1 


12.53.59,99 


67.26. 2,3 


i3. 


2,0 


.-+- 43,4 52,1 


12.57.25,77 


78.31.38,0 


i3. 


1,8 


+ 27,8 


i3. 1.44,08 


67.12.31,8 


ï3. 


1,5 


H- 28,3 


i3. 6.54,81 


67.34.19,9 


i3. 


2,6 


-+- 29,1 


I 3. 10.24,03 


68.15.43,2 



C.38 LUNETTE MÉRIDIENNE ET CERCLE MURAL DE GAMBEY. — 1904. 



Noms. 



Passage 
N. observé. T. 



c.- 



Correct. A se. droite Dist. a pp. 
Lecture. Microm. Réfract. de coll. apparente. au p6Ie nord. 



Observatbubs J. Chatblu et Bbandicoubt. 

C;,= — 3o%9a — o',oao(T — r3\3). Correction moy. de coll.=3 56"8'5i',7. 

Avril 19. ^ ^ ^ ip bm»o 

23ioA-4-2r îo 53,76 5j,oo 347.39'.îfc9*7 i3. 3,5 -4-29*4 i3.i3.23,o8 68.29'.47'7 

■25I9A-4-2I* 10 20,25 20,49 347.21. 4;3 i3. 4,7 -f^ 29,8 13.17.49,57 68.48.1a, 5 

2570A-4-23" 10 39,65 39,88 ' 13.22.8,96 67.10 

2589A-4-22" 10 7,17 7,41 347.58.49,0 i3, 5,8 -+-29,0 13.26.36,49 68.10.25,2 

Ç Vierge 10 20,70 21,01 -3o"94 3>.6. 3.23,4 i3, 5,i 4-65,3 5i'3 13.29.50,09 90. 6.27,4 

258oA-h2i° 10 24,18 24,42 347.54.21,3 i3. 1,6 -+-29,1 . 13.45.53,49 68.14.57,4 

265oA-+-22' 10 41,57 41, 81 348. 19. .3,9 i3. 1,7 -4-28,6 13.54.10,88 67.50.14,1 

T Vierge 10 18,27 18, 58 -3o, 93 328.10.15,7 i3. i,3 -+- 60,6 5i,3 ri. 56. 47, 65 87.59.35,3 

CJ, = — 32%7o — o',02o(T — 9**, I). Corrcclion moy. do coll.= 56"8'44',3. 
ÀTril 23. 

C(i*'--S)-hi'",l7. 10 29,56 29,8a 339.48.27,3 i3. 5,8 H- 40, 5 8.46.57, i3 76.20.52,3 

«Écrôvisse 338.22.55,5 i3. 5,6 -4-42,744,9 8.53 77.46.25,7 

xÉcrevisse.» 7 6,39 6,65 -32,71 337.12.26,6 i3. 6,0 -+- 44,6 44,o 9.2 78.56.56,2 

83 Écrevisse 10 11,01 ii, 25 -32,68 344.15.46,0 i3. 0,6 -+-34,2 44,5 9.13 71.53.25,2 



2340 A - 
2337 A H 
23i6 A- 
83 Lion. . 
2374 A- 
>.333 A H 
2391 A-^ 
2396 A H 
236i Ah 
P Vicrgo 
24^8 A- 
2437 A- 
2423 
2436 
41 65 
25 13 
2i85 

24'i9 

2489 

25o2 

8 Vicrjçc 

2522 A - 

2540 A - 
2487 A - 
2545 A - 
2 552 A - 



22" 
a3« 

21'» 



C;, = — 32',94 — e',oao(T — 12\7). 

i3. 6,9 -+- 29,5 



■22*. 

21». 
Vl\ 
22**. 
21*. 



A-+- 
A-+- 
B.A 

A-h 
A-h 
A-i- 
A-h 
A -h 
A-4- 
A-4- 



25" 

220(2*). 

23" 

^4^ 

.C 

25-* 

22° 

.22" 

21" 

■M" 

24" 

23*» 



24". 
22". 
21". 
22". 
22°. 



10 


35,77 


35,99 




347.59. 0,8 


(0 


19.33 


«9,54 






10 


37,60 


37,82 




347. 5.53,4 


10 


28,03 


28,30 


-32,89 


329.41.39,3 


10 


53,97 


54,19 






10 


18,92 


'9, 14 






10 


21,96 


22,18 




348. 2.i3,6 


10 


3,3o 


3,52 




348. 3.43,8 


10 


28,34 


28,56 




347.11.26,2 


10 


16, 14 


16,42 


-32,94 


328.27.53,0 


10 


56,74 


56,94 




350.54.11,5 


10 


56,10 


56,32 






10 


40,93 


41,14 




349.19.26,0 


10 


27,44 


27,65 




35o. 0.25,3 


20 


33,0 


12,8 




54.21.53,3 


10 


42,37 


42,57 




35i. 1.12,1 


10 


43,59 


43,81 






10 


54,79 


55,01 




348.33.41,5 


10 


55,29 


55, 5i 




3Î7.44.28,4 


10 


53,91 


54,12 




35o.iG. 8,8 


10 


5o . 52 


5o,72 




350.46. 9,4 


10 


7,38 


7,59 




3i9.32.i8,9 


10 


20,64 


2'J,9I - 


-32,93 


330. 4.37,4 


10 


29,00 


29,20 




3)0.19. 9,5 


10 


59,48 


59,70 






10 


i5,o5 


i5,27 




347-49- 9:0 


10 


2,79 


3,01 




348. 7.12,2 


10 


27,55 


27 '77 




34'8.34.53,2 



i3. 2,4 
i3. 2,2 



i3. 1,9 

i3. 0,8 

i3. 0,6 

i3. 0,6 
12.58,8 

i3. 4,3 

i3. 4,4 

i3. 4,1 

i3. 3,6 

i3. 3,5 

i3. 3,9 

i3. 

i3. 

i3. 

i3. 

i3. 



3,8 

3,9 
3,3 
4,0 
4,1 



i3. 4,0 
i3. 0,4 
12.59,6 



3o,6 
58,4 44,0 



-+- 29,4 
"^ 29,4 
-h 3o,5 
-4- 61,0 43,7 
-^ 25,9 

-h 27,8 
-i- 27,0 
- 47,6 43,8 
4- 25,8 

-h 28,8 
-^ 29,9 
-h 26,7 

H- 26,1 
H- 27,6 

-4- 57,8 44,3 

-H 26,7 

-H 29,8 
-+■ 29,4 
-f- 28,8 



I . I 2 . 
1.16. 
1 .20. 
1.21. 
1.28. 

i.3i. 
1.35. 
1.39. 
1.43. 
1.45. 
1 .56. 
1.59. 
2. 5. 
2. 6. 
2. i4 

2.25. 

2.28, 

2.3o. 

2.34. 

2.40. 

2.43. 

2.45. 

2 . 5o . 
2.55. 

2.59. 

3. 1. 
3. 4. 
3. 6. 



3,08 
46,63 

4,9ï 
55,39 
21,27 
46,22 
49,îi6 
3o,6o 
55,64 
^3,5o 
2 {,02 
23,39 

8,21 
54,72 

9,64 
10,87 
22,07 
22,57 
21,18 

17,78 
34,65 

47,97 
56,26 
26,75 

42,v32 

3o,o6 
54,82 



68.10 
06.47 
69. 3 
86.28 
67.53 
68.24 
68. 6. 
68. 5 
68.57, 
87.41 
65.14 
68. o 

66.49. 
66. 8. 
1.45, 
65. 7. 
67.46 
67.35, 
68.24. 
65 . 52 . 

65.22, 

66.36, 
86. 5. 
65.49' 
67.35 
68.20. 
68. 2. 
67.34. 



5,1 

18,4 
1,5 



57,9 
28,2 
47,5 

5i,9 
59,3 

40,5 
41,3 
59,8 
54,0 

26,9 

4 1,2 

58,1 
56,8 
49,5 
(),8 
56,8 

0,2 

1,0 

19,4 



Noms. 



OBSERVATIONS MÉRIDIENNES. 



Passage 
N. observe. 



Lecture. 



Microm. RéfracL 



Correct, 
de coll. 



Asc. droite 
apparente. 



C.3j) 

Dist. app. 
au pôle nord. 



ÂvrU 

Ç Vierge 
2391 A- 
•2564 A - 
'2370 A- 
2579 A - 
iGdo a - 
•u Vierge, 
2613 A- 
2662 A - 
2677 A- 



23. 



-23". 

21°. 

■21". 

21.'. 

• 22*. 



Obskrvatei-rs J. Chatelu et Drandicovrt. 
C'p^-- 32',94 — o*,020(T — ï2^7). Correction moy. do coH.ss 56"8'44',3. 



■2l'»(l"). 

■ ^r 



10 
10 

ÏO 

10 

10 

lO 

10 

10 
10 



22*84 
3,28 

49,53 

52,10 

23,29 
43,71 

20, 3 1 

45,73 
48,44 



23,12 -33,04 

3,49 
49,75 

52,32 

23, 5i 
43,93 
20,59 -32,92 

45,94 
48, G6 



326. 3.21 ,9 

349.10. 9,0 
347. 5.58,5 

347. 6.24,5 
347.52.08,6 
348.18.57,3 
328.10. 10,1 
347.48. 5,4 
3:^8.58.37,4 

348. 0.45,6 



t p 

i3. 2,6 

i3. 2,8 

i3. 2.2 



i3. 
i3. 
i3. 
i3. 



1,5 
1,3 

ï,9 
2,2 



i3. 3,3 
i3. 3,6 
i3. 3,9 



66,6 44,7 

28,1 

3o,8 

3o,7 

29,7 

•^9,2 

61,8 44,8 

îi9'9 

28,4 

29,6 



13.29.50,16 
i3.33.3o,53 
i3. 38. 16,79 
i3. 40. 19,36 
i3. 45.50, 55 
13.54.10,97 
13.56.47,62 
14. 3 
14. 8.12,97 



90L. 6.26,4 
66.58.59,9 
69. 3.i3,8 
69. 2.48,5 
68.16.12,9 
67.50. i3,-2 
87.59.34,2 
68.21. 4,5 
67.10.30,5 



14.10.15,69 68. 8.23,8 



c;, = — 33',76- o",02o(T— i2*,i). Correclion moy. de coll. «= 56* 8' 48', 6. 



Avril 25. 

p Lion 

2223 A-i- 21°. . 
C(i" — S)-f-i" 
2991 A H- 24".. 
2299 A-+-2i".. 

X Lion 

2327 A H- 24". . 



10 
10 
10 
10 
10 
l'o 
10 

83 Lion ... : 9 

25i3 A-t- 25" 10 

2428 Ah- 21" 10 

243f A-f- 21" 10 

2438 A H- 21"- 10 

2J0i A -4- 22" 10 

2489 A-f- 24" 10 

2^95 A -h •24'* 10 

25o6 A H- 23" 10 

ô Vierge 10 

2522 A M- 24" 10 

2483 A H- 21" 8 

7.487 A-+- 21" 10 

6 Vierge 10 

256i A -h 22" 10 

2309 A -h 21" 10 

25 1 5 A -h 2 1 " 10 

Polaire PI 20 

2593 A -h 21" 10 

T Vierge 10 

10 
10 
10 
10 
10 
10 



2603 A H- 21". 
2612 A -h 21". 
2626 A 4- 21". 
2629 A-^-2l". 
2635 A H- 21". 
2693 A -h 22" 



20,34 
48,23 

24,76 
39,18 
16,82 
38,99 

o,85 
28,92 
43,21 
56,56 
19,57 
24,11 
26,01 
54,73 
5i,36 

5,33 
21,45 
29,88 
29,60 
«5,84 
34,21 
57,53 
59,52 
21,39 
54,8 
10,41 
21,19 

9,18 
16,25 

26,49 
23, 3o 
17,02 
32,72 



20,60 
48,45 
25,1 4 
39,38 
17,03 
39,25 
1 ,06 

29,19 
43,41 
56,78 

19,79 
24,33 
26,22 

54,94 
5i ,56 
5,54 
21,72 
3o,o8 
29,82 
16,06' 

34,49 

57,75 

59,74 
21,61 
26,5 
10, 63 
21,47 
9,40 
16,47 
26,71 

23,52 
17, 2i 
32,93 



-33,75 335. 

347. 
332. 
35o. 

349- 

-33,76 334. 

* 35o. 

-'')3,79 329. 

35i. 

347. 

347. 

347. 

348. 

35o. 

3 5o ; 

349. 
-33,75 33o. 

35o. 

347. 

347. 

321. 

347. 

347. 

347. 

57. 

347. 
328. 

347- 
047. 

347. 
347. 
347. 
348. 



-53 - 



-33,79 



57.25,1 

12.25,6 

4.48,1 

48.25,4 
58. 5,5 

0.43,5 
10.43,0 
41.44,0 

1.19,6 
36. 9,1 
34.58,5 
24. 6,3 

49.48,9 
16.17,6 
46.18,2 
40.41,9 

4.42,4 
19.16,3 
12.38,1 
49.16,5 

8.21,3 
53.34,1 
3i .37,6 
43.23,8 
20.14,4 
34 . 34 , 5 
10. i3, I 
49.19,8 

8. 6,6 
27.42,7 

2.22,7 
35.55,5 
5r.4i,7 



i3. 1,6 

i3. 1,7 

i3. 2,5 
12.59,7 

i3. 2,4 

i3. .2,4 

i3. 2,3 

i3. 2,3 

i3. 1,8 

i3. 1,7 

i3. 1,4 
i3..i,9 

i3. 1,9 

i3. 1,1 

i3. 0,9 

i3. 3,4 

i3. 3,8 

i3. 3,7 

i3. 3,8 

i3. 3,1 

i3. 2,3 

i3. 2,2 

i3. 2,6 

i3. 3,5 

i3. 3,7 

i3. 3,8 

«3. 3,9 

i3. 4,5 



i3. 
i3. 
i3. 
i3. 
i3. 



7,8 

1,5 

1,9 -H 
2,2 .4- 



-+- 



47,1 48,6 

3o,6 

54,0 

26,1 

27,2 

5o,6 48,6 

27,0 

58,9 48,3 

26,0 

3o,3 

3o,3 

3o,6 

28,7 
26,9 
26,3 

27,7 

58,3 48,4 

26,9 

3o,8 

3o,o 

80,0 49,2 

36, o 

3o,4 

3o,2 

53,4 

3o,4 

62,3 48,7 

3o,i 

3i ,0 

3o,5 

3i,i 

3o,4 

28,8 



0.27 
0.36. 
0.43, 



52. 

55. 
o. 

7- 
1.21. 

2 . 25 . 
2.27. 
2.29; 
2.33. 
2.35. 
2 4o. 
2.43. 
2.46. 
2.5o. 
2.55. 
2.58. 

3. 1. 

3. 5. 
3.10. 
3.1a. 
3.14. 

1.23 

3.52. 
3.56. 

4. o. 
4. 3. 
4. 7. 
4. 9. 
4. 12. 
4.18. 



46,87 
14,72 
5i,3i 

5,64 
43,29 

5,5i 
27,32 
55,44 

9,64 

23,01 

46,02 
5o;56 
52,45 
21,17 
•7,79 
3i,77 
47.94 
56, 3o 
56, 04 
42,28 
0,71 

23,97 
25,96 
47,83 

36,83 

47,67 
35,60 
42,67 
52,91 
49,72 
43,44 
59, i3 



80.12 

68.56 

84. 4 
65. 20 
66.11 
82. 8 
65.58 
86.28 
65. 7 
68.33 
68.34 
68.45 
67.19 
65.52 

65.22 

66. 28 
86. 5 

65.49 
68.56 
68.19 
95. c 
68.15 
68.37 
68.25 
1 .12 
68.34 
87.59 
68.19, 
69. I 
68.41 
69. 6 
68.33 
67.17 



. 9>2 
.5i,5 
.52,6 

.49,8 
. 8,0 
.53,3 
.30,9 
. I,?. 
.53,9 
. 8,8 
.19,3 
. 11 ,0 
.26,7 
.5'- '^ 
.56,7 
.3i,8 
. 0,8 
.55,9 
.37,2 
•59,3 

.44,9 
.42,3 
.39,5 
.5i,6 
•22,9 
•4o,9 
.34,4 
.54,6 

• 4,9 
.35,1 
.56, î 
.22,2 
.3î,3 



(:.4o LUNETTE MÉRIDIENNE ET CERCLE MURAL DE GAMREY. - 1904. 



Noms. 



Passage 
N. observé. T. 



Lecture. 



Micro m. 



Correct. Asc. droite Dist.app. 
Kéfract. decoU. apparente. au pôle nord. 



Observateurs J. Ciiatelu et Brandicourt. 
C',, = — 33%76 — o%o2o(T— .I2^I). Correclion moy. de coll. = 56"8'48',6. 



Âviil 25. 

2649 A H- 9.1" 
2715 A -h 22" 



10 38, i4 38,36 
10 46, 18 46,39 



/ 1 

347.11.33,7 


t 
i3. 


348.50. 9,1 


i3. 



Avril 27. 

p Lion *. 10 

•2253 A 4- 23" 10 

2261 A-f-23" 10 

2265 A H- 23". ..... 10 

2299 A -h 24" 10 

23o6 A 4- 23" 9 

23i8 A -h 24" 10 

2327 A H- 24" 10 

2337 A -h 23" 10 

83 Lion lo 

2374 A 4-22** 10 

2333 \-\-iy" 10 

2389 A -h 22° 10 

2396 A 4- -22" 10 

2354 A-f- 21" 10 

u36o A -+-21" 10 

2414 A -h 22" 10 

2419 A -H 22" 10 

Tc Vierge lo 

2438 A -h 22" 10 

4i65 fi.A.C 20 

C(l"r-.S)-f-l'",l4. 10 

8 Vierge lo 

2537 A ■+■ 22" 10 

2540 A -4- 22" 10 

2j38 A -h 23"., 10 

Vierge \o 

2j5i A -h 23" 10 

2Jio A -h 21". ...... 10 

26'>6 A 4- 22" 10 

2639 A -H 22" ip 

2643 A -h 22".. 10 

2592 A -H 21" 10 

26 jo A H- 22" 10 

T Vierge lo 

2G12 A H- 21" 10 

•2626 A -h 21" 10 

2629 A H- 21" lO 

2632 A -h 21" 10 

2686 A-f- 2V 10 

2693 A -h 22" 10 



34',67 — o',02o(T— I2\3j. 



-34;6o 



Cor 



eclion moy. de coll. = 56" 8' 49", 4- 



21,16 


21,42 


47,69 


47,90 


40,55 


.40,76 


14, 3i 


14, 52 


'7,70 


17,91 


18,59 


18,80 


7,37- 


7,58 


1,72 


1,93 


21, o5 


21,26 


29,80 


30,07 


55,79 


56, 01 


20,65 


20,87 


50,37 


50,59 


5,02 


5,24 


16,55 


'6,77 


28,78 


29,00 


i3,6i 


i3,83 


17,87 


18,08 


33, i6 


33,63 


22,82 


23,04 


32,8 


12,6 


5,45 


5,74 


22,41 


22,68 


29,37 


29,59 


i,3i 


1,53 


18,47 


18,68 


35,20 


35,48 


0,2^ 


0,45 


57,53 


57,73 


27,16 


27,38 


36,09 


36, 3f 


7,61 


7.82 


46,85 


47,07 


45,42 


45,64 


22, o3 


22,33 


«7, '7 


«7,39 


27,39 


27,61 


24,16 


24,38 


20,06 


20,28 


13,19 


i3,ii 


33,61 


33,82 



-34,69 



-34,67 



-34,71 



-34,70 



-34,64 



' ,4 



3o,9 
28,8 



14.21. 4|55 
14.28.12,58 



68.57.44,7 
67.19. 7,3 



335.57.^24,6 


i3. 


2,6 


-^ 47, ï 


48;8 


10.27.^6,79 


80.12. 9,7 


3Î9. 50.34,5 


i3. 


2,5 


-f- 27,3 




10.38.13,26 


66.18.40,3 


349.13.59,9 


i3. 


2,6 


-h 28,0 




10.42. 6,12 


66.55.15,1 


349.49.^7,3 


i3. 


2,6 


4- 27,3 




10.44.39,88 
10.55.43,27 


66.19.47,3 
66.11 


349.20. 6,6 


i3. 


2,8 


-+- 27,9 




II. 0.44,16 


66.49. 8,3 


349.59.40,7 


i3. 


2,6 


H- 27,1 




11. 2.32,93 


66. 9.33,7 


350.10.42,9 


i3. 


3,6 


-+- 26,9 




11. 7.27,28 


65.58.30,4 


349.21.47,8 


i3. 


a, 8 


+ 27,9 




11.16.46,61 


66.47.27,4 


329.41.44,5 


i3. 


2,2 


-+- 58,8 48,9 


1 1 .21.55,42 


86.28. 1,5 


348.15.38,8 


i3. 


1,5 


4- 29,3 




11.28.21,36 


67.53.38,8 


347.44.35,2 


i3. 


»,7 


4- 3o,o 




ir.3i.^G,22 


68.24.42,8 


348. 4.16,5 


i3. 


1,8 


4- 29,6 




11.35. i5, 93 


68. 5. 0,9 


348. 3.48,8 


i3. 


2,3 


4- 29,6 




11.39.30,58 


68. 5.28,1 


347.16.48,8 


i3. 


■0,6 


4- 3o,6 




11.41.42,11 


68.52.3i,i 


347.33.18,8 


i3. 


2,5 


-h 3o,3 




11.43.54,34 


.68.35.58,5 


348.11. 5,4 


[3. 


5,8 


4- 29,5 




n. 47. 39, '7 


67.58. 8,1 


348.50.48,4 


r3. 


»,9 


-f- 28,5 




ii.5o.43,4'2 


67.18.28,0 


333.18.27,6 


i3. 


1,7 


-^ 5i,9 


48,9 


11.55.58,97 


82 5i. 12,2 


348.14. 6,0 


i3. 


1,8 


-+- 29,4 




12. 0.48,38 


67.55.11,2 


5^22. 1,3 


i3. 


2,0 


— 47,9 


49,2 


12.14 


1.45.58,4 


322.40.32,5 


i3. 


19,5 


-+- 75,4 




i2.38.3i,o6 


93.29.12,9 


33o. 4.44,5 


i3. 


2,7 


4- 58,2 


49,4 


12.50.48,00 


86. 5. 0,5 


347.56.21,5 


i3. 


3,0 


-H 29,8 




12.56.54,91 


68.12.55,1 


348.33.44,5 


i3. 


ï,9 


4-. 29,0 




12.39.26,85 


67.35.31,9 


349.17. 2,7 


r3. 


1 »7 


4- 28,1 




i3. f.44,00 


66.52.13,8 


321. 8.22,9 


i3. 


»,7 


+ 79,9 


5o,2 


i3. 5. 0,79 


95. 1.44,7 


349.42.41,4 


i3. 


M, 6 


4- 27,6 




13.10.25,76 


66.26.34,2 


347.39.31,9 


i3. 


i,i 


H- 3o,2 




ri. i3. 23, 04 


68.29.46,9 


348.25.19,8 


i3. 


0,6 


4- 29,3 




i3. 40. 52, 68 


67.43.58,4 


348.10.15,3 


i3. 


4,4 


4- 29,6 




i3.46. 1,61 


67.58.59,6 


348.45.15,7 


i3. 


4,0 


+ 28,9 




13.48.33,12 


67.23.58,8 


347.16.42,3 


i3. 


1 ,2 


4- 3o,8 




13.52.12,37 


68.52.37,1 


348.19. 5,5 


i3. 


0,5 


-^ 29,4 




13.54.10,9^ 


67.50.12,8 


328.10.17,2 


i3. 


1,4 


-+- 62,4 


5o,i 


i3.56.47,6J 


87.59.33,7 


347. 8.i3,9 


i3. 


2,3 


4- 3i,o 




Ii. 3.42,68 


69. 1. 4,1 


347.27.37,3 ] 


i3. 


6,0 


4- 3o,6 




1,'. 7.. .52,90 


68.41.36,6 


347. 2.18,4 1 


3. 


5,7 


4- 3l,l 




4. 9.49,67 


69. 6.57,0 


347.50.29,8 1 


3. 


5,3 


4- 3o,i 




4.11.45,57 


68.18.44,8 


348.18.42,9 I 


3. 


5.5 


^ 29,', 




4.16.38,70 


67.50.30,3 


348.5i.4i,6 1 


3. 


3,6 


4- 28,8 




4.18.59,11 


67.17.33,5 



OBSERVATIONS MÉRIDIENNES. C.4r 

Passage Correct. Asc. droite Dist.app. 

Noms. N. observé. T. G. Lecture. Microm. Rcfract. decoll. apparente. au pôle nord. 

Observateurs J. Ciiatelu et Brandicourt. 
C^ = — 34\G7 — o',oao(T — 12^3). Correction moy. de coll. = 56°8'49',4. 

Avril 27. g g , „ t p n h m 1 • o , „ 

27i5A-h22" lo 47, i4 47,35 348.50.9,6 i3. i,3 -h a8,8 i4.a8.r2,64 67.19.7,7 

2/27 A -h a*!*" ^ '>99 ^>2*^ 348.44.52,4 i3. 1,9 -h 28,9 14.35.27,48 67.24.24,1 

Ci^ =— 35", i5 — o«,o2o(T — I3^o). Correction moy. de coll. = 56"8'49',o. 
Avril 28. 

fiVierge 10 22,87 23,i8 -35;2i 33o. 4-45,3 i3. i,3 H- 57,9 49!; i 12. 5o 86. 5 

e Vierge 10 • 0,60 0,90 -35, i3 337.37.55,3 i3. î,i -4-44,4 49,1 '2. 57 78.31 

6 Vierge 10 35,59 35,90 -35, 12 32i. 8.22,2 i3. 0,8 -t- 79,5 48,9 i3. 5 96. i 

C(i"— S)-Hi'», i5. 10 25,54 25,85 3ï8. 8.48,4 i3. 3,7 -4-88,9 i3. 35. 50,69 98.1.26,5 

C'^ = — 36",63 — o«,02o(T— i4'*,8). Correction moy. de coll. = 56" 8' 48', 1. 
Mai i. 

T Vierge 10 23,93 24,24-36,54 328.10.13,2 i3. 2,1 -+-60,948,0 i3. 56.47,63 87.59.34,2 

2705 A -h 22" 10 5i,9i 52,17 348.10.26,7 i3. 2,0 -1-28,9 14.22. i5, 55 67.58.48,1 

2715 A-4-22"...... 10 49,14 49,39 . 348.50.6,8 i3. 2,3 -+- 28,1 14.28.12,77 67.19.6,8 

Ç Bouvier 10 12,27 12,56-36,68 340.17.44,4 i3. 3,3 -f- 39,6 48,2 14. 36. 35, 93 7:>.5i.4o,5 

2754A-h22° 10 33,63 33,88 348.26. 5i, 5 i3. 3,7 -^ 28,6 14-45.57,25 67.42.21,1 

2701 A-H2I" 10 6,17 6,43 347. 4'î>'i,5 i3. 3,7 -+- 3o,4 14.51.29,80 69. 4.52,9 

2775AH-22" • 10 15,95 16,21 348.33. 1,3 i3. 2,7 -^ 28,5 14.57.39,58 67.36.12,1 

4; Bouvier 10 58,29 58,52-36,64 353.28. 18, 3 13.7,8 -4-22,648,4 15.0.21,89 6240.44,7 

a Serpent 10 10,73 11,04 -36,65 332.53. 9,0 i3. 7,4 H- 5 [•,9 47,9 15.39.3^,39 83. 16.23,9 

C^* = — 38",22 — o',o2o(T— U"*,©). Correction moy. de coll. = 56*8'48',o. 
Mai 4. 

Vierge 10. 57, 5o 59,10 -38,25 335.25.21,9 ^3. 3,5 H- 47,9 48, i i^- 0.20,92 8o.44*i»,o 

245oA-f-22" 10 4i,56 43,22 347.53.58,3 i3. 3,6 -4-29,6 12.8.5,04 68. i5. 16,0 

2436A-+-23" 10 0,41 2,08 348.55.50,6 §3.4,5 -4-28,3 12.10.23,90 67.13.21,5 

24j9A-h22" 10 29,33 3o,99 348.11.53,3 i3. 4,3 -4-29,3 12. i3. 52, 81 67.57.20,0 

2463 A-4-22" 10 26,71 28,37 347.59.32,8 i3. 4,5 -i- 29,5 12. 16. 5o, 18 68.9.40,5 

2^67A-f-2a" 10 19,19 20,86 348.51.6,7 i3. 3,5 -4-28,5 12.19.42,67 67.18.6,6 

2476AH-22" iq 37,49 39,16 348,4r.i2,2 i3. 4,5 -4-28,7 12.24. 0,97 67.28.0,0 

2466A-4-24" 10 54,08 55,76 350.27.13,4 i3. 4,8 -4-26,5 12.26.17,57 65.41.56,9 

2523A-T-2J" 10 25, 41 27,09. 350.57.49,8 i3. 5,1 -4-25,8 12.28.48,90 65. 11. 19, -^ 

2438 A -h 21° 10 27,18 28,84 347.24. 3,6 i3. 5,2 -h 3o,3 12. 33. 5o, 65 68.45. 9,6 

25oi A-4-22" 7 28,92 30,59 348.49.43,4 i3. 4,8 -4- 28,5 12.35.52,40 67.19.28,6 

2489Ah-24° 10 57,70 59,37 35o.i6.i3,8 i3. 4,8 -4-26,7 12.40.21,18 65.52.56,6 

25i3 A-4-22" 10 38,49 40, i5 348.40.40,8 i3. 4,5 -h 28,7 12.44.1,96 67.28.31,^ 

2i62A-+-2i" 10 36, §8 37,84 347.12.38,6 i3. 4,8 -4- 3o,6 12.45.59,64 68.56.35,3 

Vierge 10 24,63 26,21 -38,26 33o. 4.41,2 i3. 4,1 -4- 57,8 47,4 12.50.48,01 86. 5. 0,6 

25J9A-H23" 10 48,20 49,87 349.26.24,7 i3. 4,4 -H 27,8 12.55.11,67 66.42.47,2 

6 Vierge 337.37.51,0 i3. 4,3 -^ 44,3 47,8 12.57 78.31.37,0 

2'>39 A-4-24* 10 41, o3 42,71 350.40. i5, 3 i3. 3,o H- 26,3 i3. 3. 4,5i 65.28.56,6 

25j2 A-4-22'» 10 3i,22 32,88 348.34.56,0 i3. 2,4 -f- 28,9 13.6.54,68 67.34.18,5 

2525A-H21" lo 58,33 69,99 347.33. S^S i3. 2,2' -4- 3o,2 13.21.21,78 68.36.10,9 

2589 A-4-22" 10 i3,i8 14,84 347.58.53,9 i3. i,3 -4-29,6 i3. 26. 36, 63 68.10.22,7 

2547 A -h ai" ïo 44,35 46,01 347.17.29,9 i3, 0,9 -4- 3o,5 i3.3o. 7,80 68.51.47,9 

Observations de Paris, 1^0 i, C.6 



C.4a 



LUNETTE MÉRIDIENNE ET CERCLE MURA.L DE GAMBEY. — 1904. 



Noms. 



Passage 
N. observé. T. 



c,- 



Correct. Asc. droite Dist. app. 
Lecture. Microm. Réfract. de coll. apparente. aupùlenord. 



Observateurs J. Chatelu et Brandicourt. 

C;, = — 38%a2 — o',o2o(T — I4^o). Correction moy. dex5oll. = 56"8'48',o. 
Mai 4. 

s t 0/fftp » hmt O/v 

•i555A-T-2r" lo 27, gi 29,60 347. 7.57,6 i3. 1,2 H- 3o,7 i3.32.5i,39 69. 1.20,1 

262oA-t-22*» 10 28,16 29,82 348.14.0,9 i3. 4,0 -+-29,3 13.37.51,61 67.55.12,7 

2626A-+-22" .. 10 29,32 30,98 348.25.16,4 i3. 3,4 -+-29,1 i3. 40.52, 77 67.43.57,4 

2635A-I-22" 10 9,22 10,88* 13.44.32,66 67.57 

264oA-f-22" 10 25,04 26,70 348. 8.11,8 i3. 6,0 -f- 29,5 13.46.48,48 68. i. 0,0 

r, Bouvier 10 45, 3o 46,94 -38;i7 345.1.56,3 i3. 4,1 -1- 33,5 47 ','6 i3.5o. 8,72 71.7.21,2 

T Vierge 10 24,34 25,91-38,20 328.10.12,7 i3. 3,5 -f- 62,0 47,6 13.56.47,69 87.59.34,3 

2674A-h2i" io 9,92 11,58 347.41.17,7 i3. 3,3 4- 3o,i i4-.37,33,35 68.27.57,5 

275oAh-22". 10 17,42 19,08 348.15.38,2 i3. 3,a -t- 29,3 14. 43. 4o, 85 67.53.36,2 

2756AH-22* 10 29,79 3i,46 348. 5o. 56,6 i3. 2,4 H- 28,6 14.46.53,22 67.18.17,9 

2701 A-^2i" 10 6,28 7,94 347. 4.27,1 12.59,5 4- 3o,9 14.51.29,70 69. 4.52,6 

2775A-h22» 10 16,09 17,75 348.33.3,7 i3. 1,1 -h 29,0 14.57.39,51 67.36.12,3 

2719 A -+-21° 10 38, x4 40,40 347.15.37,6 i3. 0,1 H- 3o,7 i5. o. 2,16 68. 53. 41, 2 

2785 A -h 22" 10 29,37 3i,o3 348. 3a. 25,1 i3. i,i H- 29,0 i5. 2.52,79 67.36.51,0 

5i4oB.A.C ao 36,4 53,8 53.44.m,6 i3. 2,3 —46,8 48,5 i5. 8 a. 23.47,4 

2822A-h22" 10 1,45 3,11 348.23. 4,1 i3. i,5 -f- 29.3 15.17.24,86 67.46.11,9 

2833A-+-22" 10 23,82 25.49 ' 15.19.47,24 67.21 

284oA-t-2a" 10 38,76 40,43 348.58. 7,8 i3, 1,4 -4-28,5 i5.24. 2,18 67.11. 7,6 

2822A-4-23" 10 58,99 60,66 349.0.36,7 i3. o,5 -f- 28,5 15.27.22,41 67.8.39,6 

a Couronne 10 i5,94 17,64 -38*, 26 353. 11. 2-3, 7 i3. 1,1 -h 23,4 48,7 i5. 30.39, 39 62.57.46,7 

a Serpent 10 11,04 12, 63 -38, 20 332.53. 12,1 i3. 5,9 -f- 52,8 48,3 15.39. 34, 38 83. 16. 23, o 

C'^ = — 39', 91 — o',o2o(T — m", 9). Correction moy. de coll.= 56" 8' 49", 4 • 
Mai 7. 

2648A4-20" 10 53,04 54,69 345.59.30,9 i3. 5,4 -4- 3i,7 11.42.14,78 70.9.45,4 

P Vierge 10 21,69 a3, 26 -39,88 328.27.53,5 i3. 5-,7 -h 60,2 49,3 11.45 87.41 

2546A-hi8" 10 a6,83 a8,47 11.52.48,56 71.59 

t: Vierge 10 37,21 38,80-39,91 333. 18.24,1 i3. 5, a h- 5o, 9 49,3 11. 55 8a. 5i 

Vierge 10 59,18 60,78-39,95 335. 25. ai, 1 i3. 5,3 -f- 47, a 49,6 la. o 80.44 

2446 A -f- 17" 10 17,99 19,62 343.29.49,4 i3. 5,2 -+-33,7 12.5.39,71 72.39.28,8 

C;, = — 43*,72 — o",o2o(T— i5*,o). Correction moy. de coll. = 56"8'47',3. 
Mai 14. 

2975Ar4-20'* 10 i5,65 17,30 346. 5.52,9 i3. 2,6 4- 3i,3 14.20.33,59 70. 3.23,3 

2888A-hi8" 10 48,17 49|8i 344. i3. 23, 6 i3. 2,8 -t- 33,8 14.27.6,10 71. 55. 54, o 

2996A-h2o" 10 44,97 46,6a . 346.22.18,6 i3. 2,8 H- 3i,o 14.33.2,91 69.46.55,9 

ÇBouvicr 10 18,00 19,62-43,68 340.17.44,6 i3. 2,5 -1-39,3 47,3 14. 36. 35, 91 75.5i.38,6 

109 Vierge 10 7,99 9,56-43,67 328.27.30,8 i3. 2,0 -t- 69,9 47,4 14.41.25,85 87.42.1.3,2 

2870 A -+- 19" (2*).. 10 41, 63 43,28 345.39.12,4 i3. 2,4 -H 3i,9 14.46.59,56 70.30.4,0 

2955A-f-i8" 10 24, 5o 26,14 344.14.49,8 i3. 2,0 H- 33,8 14.50.42,42 71.54.29,0 

2806 A-M7" 9 15,69 17,33 343.52.1,9 i3. 2,0 H- 34,3 14.54.33,61 72.17.18,0 

<}/ Bouvier 10 4,07 5,77-43,81 353.28.24,8 i3. 1,8 -f- 22,4 47,0 i5. 0.22,05 62.40.42,4 

2739 A-f-21'* 10 4ij84 43,50 347. 5.10,6 i3. 2,0 4- 3o,i i5. 9.59,78 69. 4. 4,6 

2843A-hi7" 10 44,26 45,89 343.18.28,6 i3. 2,2 4- 35,ï 15.12.2,17 72.5o.5o,7 

2755A4-21' 10 5o,47 52, i3 347. 4.38,5 i3. 2,7 4- 3o,a i5.i4. 8,4i 69. 4-35,9 

2966A4-19'' 10 18, 32 19,97 345.58.18,8 i3. 2,7 4- 3i,6 i5.2i.36,a4 70.10.56,9 

3028 A-m8» 10 5i,36 53,00 344.30.6,9 i3. a,6 4-33,5 15.24.9,27 71.39.11,2 



OBSERVATIONS MÉRIDIENNES. C.43 

Passage Correct. Asc. droite Dist. app. 

Noms. N. observé. T. C . Lecture. Microm. Réfract. de coll. apparente. au pOlenord. 

Observateurs J. Ciiatelu et Brandicourt. 

C;, = — 43%72 — o^oîoCT — iS^o). Correction moy. de coll. = 5G« 8' 4;', 3. 

3o33A-^I8<» lo 11,94 i3,58 344°. 5.47*9 i3. 2, G -f- 34*1 15.26.29,85 72**. 3.3o'',9 

«Serpent 10 16,67 18,26 -43;73 332. 53. i3, 9 i3. 2,1 -i-5i, 447^4 15.39. 34, 53 83.16.21,9 

Cp=— 44%53 — o',o2orT-- I4^8). Correction mov. de coll. = 56" 8' 46', 3. 
Mai 16. 

2649A-H21* 10 47,64 49, 3o 3Î7. 11.32,6 i3. a,6 -H 29,6 14.21.4,78 68.57.40,8 

2888Ah-i8" 10 48,98 5o,6i 344. i3. 23, 4 i3. 2,5 -i- 33,4 14.27.6,10 71. 55. 53, i 

29o6A-m8«> 10 3i,i3 32,77 344-52.11,9 i3. 2,2 + 3>i,6 14. 33. 48,2$ 71.17.5,3 

ÇBouvicr 10 18,86 20,48-44,54 340.17.44,7 i3. 1,6 -+-38,8 46,7 14. 36 75. 5i 

109 Vierge 10 8,82 10,39-44,49 328.27.30,5 i3. i,5 4-59,1 45,7 14.41 «7.42 

2924A-hi9" 10 41,29 42,93 344.58. 1,1 i3. 1,5 H- 32,4 ï5. 2.58,39 71.11.15,2 

3 Serpent 10 10,16 11,74 -44,55 331.27.20,3 i3. 1,8 -f- 53,3 46,4 i5.io 84.42 

2755A-h2i" 10 51,29 52,95 347. 4.38,8 i3. 1,8 -4-29,7 i5.i4. 8,4f 69. 4.35,o 

3oo8A-+-i8" 10 6,78 8,4.2 344.56.17,3 i3. 1,6 -h 32,5 15.17.23,88 71.13.0,1 

2841 A-+-22" 10 18,19 19,86 348.55.52,6 i3. 1,6 4- 27,5 i5. 24. 35, 32 67.13.19,6 

Cp = — 45',4» — o',o2o(T— l3^8). Correction mov. de coll. = 56"8'47',8. 
Mai 18. 

Ç Vierge 10 33,84 35,47-45,39 326.3.25,7 i3. 2,1 -4-65,4 47,5 13.29 90.6 

2697A-hi9" 10 10,77 12,49 344.54.29,5 i3. 1,6 H- 33,1 13.34.27,08 71.14.50,1 

2710 A +19" (i*)., 10 i6,3o' 18,02 345. 0.12,0 i3. 2,1 H- 33,0 i3.4o.32,6i 71. 9. 6,9 

27i6A-hi9" 5 7,87 9,60 345.34.41,3 i3. 1,5 -4-32,2 13.43.24,19 70.34.37,4 

Y) Bouvier,. 10 5*2,42 54, »4 -45,39 345. 2. 0,0 i3. 2,5 -+- 32,9 47,9 i3.5o 71. 7 

T Vierge 10 3i,53 33,17-45,45 328.10.13,9 i3. 2,5 4-60,947,9 i3.56 87.59 

C;, = — 48',io — o%o2o(T— i4N3). Correction mov. de coll. = 56"8'47',9. 
Mai 24. 

C(i"^— S)-l-i", i5. 10 44,29 45,98 324.32.23,7 i3. 0,8 -+- 68,5 " 12.17.57,92 91.37.32,9. 

/Vierge... 10 38,90 4o,52 -48,o5 32o.5i.44,3 i3. 1,4 4-78,247,8 12. 3i. 52, 46 95.18.20,8 

8Vierge 10 34,23 35,88 -48,04 33o. 4.44,8 i3. 0,9 4-56,4 47,6 12.50.47,81 86.4.58,7 

6 Vierge.. 10 12, o3 13,71-48,07 337.37.54,2 i3. 2,2 -4-43,2 47,9 12.57.25,64 78.31. 34, 5 

2796A4-20" 10 1,17 2,90 346.36.5,8 i3. 2,5 -h 3o,6 i3. 3.14,82 69.33.10,8 

2552 A 4- 22" 10 41, o5 42,80 348.34.59,0 i3. 2,2 -4-28,1 i3. 6.54,72 67.34.14,7 

2649A4-19" 10 20, 3i 22,04 345.23.31,4 i3. 2,0 -f- 32,2 13.8.33,96 70.45.46,5 

25i5 A-h2i"...... 10 34,11 35,85 347.43.28,1 i3. 2,4 4-29,2 13.14.47,77 68.25.46,6 

2724 A 4-18" (2').. 10 56,11 57,83 344.25.24,2 i3. 2,6 4-33,5 13.17.9,75 71.43.54,9 

2727 A4- 180 10 44,81 46,53 343.58.38,6 i3. 2,6 4- 34,i i3*.i8.58,45 72.10,40,8 

268oA-hi9" 10 10,96 12,69 345.42.34,1 i3. 2,2 4- 3i,8 i3. 25. 24, 61 70.26.44,2 

Ç Vierge 10 36,56 38,19-48,14 326.3.25,3 i3. 2,1 -f- 65, o 47,3 13.29.50,11 90.6.25,4 

2703A4-19" 10 53,32 55, o5 345.50.34,1 i3. 1,5 -f-3i,6 j3. 36. 6,96 70. 18. 44, 5 

2621 A 4- 22" 10 44,84 46,59 34§.39.i8,2 i3. 1,1 4-28,1 i3.38.58,5o 67.29.56,5 

2715A4-19'* 10 3i,i6 32,89 345.41.29,9 i3. 0,7 -4- 3i,8 13.42.44,80 70.27.49,7 

2876 A4-20" 10 48,28 5o,oi 345.59.31,3 i3. 4,4 -4-31,4 13.45. 1,92 70. 9.43,9 

2676A-4-i7^ 10 44,06 45,77 343.21.29,3 i3. 5,2 4-34,9 13.47-57,68 72.47.48,5 

2804A4-18" 10 49,35 51,07 344.53.3,5 i3. 4,6 4-32,9 i3. 53. 2,98 71.16.12,4 

265 1 A 4- 22* 10 22,64 24,39 348.35.41,3 i3. 4,5 4-28,2 13.56. 36. 3o 67.33.30,4 



C.44 LUNETTE MÉRIDIENNE ET CERCLE MURAL DE GAMBEY. — 1904 

Noms. 



Passage 
N. observé. T^ 



Correct. Asc. droite Dist. app. 
Lecture^ Mkrom. Kéfract. de colK apparente. au pôle nord. 



Observateurs J. Chatelu et Brandicourt. 
C;, = — 48; lo — o>2o(T — i4N3). Correction moy. de coll. = 56*»8'47',9. 



Mai 24. 




s 


« 




t » 


t 


p 


* 


h m s 


© t w 


2-52 A -h 19*... 


.. 10 


49,09 


5o,82 




345.47.39,0 


i3. 


4,5 


-+- 3i,7 


i4* 0. 2,73 


70.21.36,0 


2824 Ah- 18"... 


.. 10 


48,67 


50,39 




344.31.29,3 


i3. 


4,5 


-r 33,4 


14. 2. 2,3o 


71.37.48,0 


283o Ah- 18"... 


.. 10 


58,75 


60,47 




344.14.55,0 


13. 


4,6 


H- 33,7 


14. 4.12,37 


71.54.22,0 


2763 A -h 19**.... 


. . 10 


14,74 


16,47 












14* 6.28,37 


70.26 


2949 Ah- 20"... 


.. 10 


22,58 


24, 3i 




346.30.11,4 


i3. 


2,8 


H- 3o,8 


14. 10. 36, 21 


69.39. 4,8 


2861 Ah-iS"... 


.. 10 


59,86 


61, 58 




343.57. 4,6 


i3. 


2,9 


+ 34,1 


14.14.13,48 


72.12.15,2 


2966 A -h 20"... 


.. 10 


22,23 


a3,96 




346.19.29,2 


i3. 


4,1 


-+- 3i,o 


14.16.35,86 


69.49.45,7 


2693 A H- 22** 


.. 10 


45,56 


47, 3i 




348.51.43,5 


|3. 


3,9 


-f- 27,8. 


14.18.59,21 


67.17.28,8 


2739 A^-l7^.. 


.. 10 


16,29 


18,00 




343.30.16,3 


i3. 


4,0 


H- 34,8 


14.23.29,90 


72.39. 2,4 


2888 Ah- 18"... 


.. 10 


52,47 


54,19 




344.13.24,5 


i3. 


5,8 


H- 33,8 


14.27. 6,09 


71.55.51,2 


2827 Ah- 19" — 


.. 10 


48,21 


49,94 




345.49.44,1 


i3. 


5,3 


+ 31,7 


14. 3i. 1,84 


70.19.30,4 


ï Bouvier 


.. .10 


22, 3o 
4i,4 


24,00 
0,4 


-48;o5 


53.44.17,3 


i3. 


3,4 


- 45,6 48;'2 


'14.36.35,89 
i5. 8 


75.51 

2.23.41,6 


5i4o B.A.C 


. . 20 


a Serpent 


.. 10 


21, i5 


22,81 


-48,21 


332.53.17,6 


i3. 


1,4 


-^ 51,4^8,3 


15.39.34,68 


83.16.20,3 


3i54 Ah-20«.... 


.. 10 


33, i3 


34,86 












15.45.46,73 


70. 


2891 Ah-22*(1). 


.. 8 


55,87 


57,62 




348. 9. 7,6 


i3. 


0,4 


H- 28,8 


15.48. 9,49 


68. 0. 8-, 7 


3i66 A H- 20" 


•• 9 


9,33 


11,06 




346.44.52,9 


i3. 


0,1 


H- 3o,6 


i5. 50.22,93 


69. 2{. 25,9 


2938 Ah- 17" 


.. 10 


42,91 


44,62 




343.37. 9,4 


i3. 


1,4 


-f- 34,7 


15.52.56^49 


72.32.12,4 


3191 A H- 20" 


.. 10 


0,55 


2,28 




346. 3. 2,4 


i3. 


3,5* 


-+- 3i,4 


15.58. 14, i5 


70. 6.13,4 


2920 Ah- 22". . , . 


.. 10 


54,46 


56,21 




348.35.50,3 


i3. 


5,1 


-t- 28,2 


16. 1. 8,08 


67.33.20,8 


2926 A -h 22". . . . 


.. 10 


1,16 


2,91 




348.14. 2,5 


i3. 


5,3 


H- 28,7 


16. 3.14,77 


67.55. 8,7 


2932 A H- 22° 


.. 10 


1,25 


3,00 




348.14.12,1 


i3. 


5,8 


+ 28,7 . 


16. 5.14,86 


67.54.58,6 


2882 A H- 21" 


. . 10 


2,54 


4,îi8 




347.20.37,9 


i3. 


6,0 


H- 29,8 


16. 7.16,14 


68.48.33,8 


Ophiuchus 


.. 10 


7,75 


9,37 


-48,12 


322.43.10,5 


i3. 


2,1 


H- 73,4 48,6 


16. 9.21,23 


93.26.48,4 


XOphiuchus 


.. 10 


53,09 


54,73 


-48,12 


328.21.96,6 


i3. 


1,6 


H- 60, I 47,6 


16.26. 6,59 


87.48.20,4 


3o57 A-h 17°.... 


,. 10 


39,23 


40,95 




343.^9.27,3 


i3. 


1,3 


H- 34,4 


16. 3i. 52, 81 


72.19.53,6 




c;,=. 


-49'. 7a 


— 0%020(T — 


16*', 4). Correction moy. de coll. = 5'6"8'48',3. 




Mai 28. 






















2848 Ah-i8\... 


.. lO 


3o,79 


32, 5i 




3U.4i.33,9 


i3. 


1,5 


-+- 33,3 


14. 9.42,83 


71.27.46,7 


2861 Ah- 18".... 


.. 10 


i,5i 


3, 23 




343.57. 6,1 


i3. 


1,6 


H- 34,3 


14. 14. i3, 55 


72.12.15,4 


2796 Ah- 19" 


.. 10 


3o,I2 


3i,85 




345.46.28,9 


i3. 


1,7 


H- 3i,9 


14.16.42,17 


70.22.50,2 


2975 A -+-20" 


. . 10 


21,55 


23,28 




346. 5.57,7 


i3. 


1,8 


-t- 3i,5 


14. ao. 33, 60 


70. 3.20,9 


2739 A-f- 17".... 


. . 10 


«7,93 


'9,64 




343.30.17,1 


i3. 


3,9 


-^ 34,9 


14.23.29,96 


72.39. 2,3 


2817 Ah- 19".., 


... la 


21,38 


23fll 




345.20.48,4 


i3. 


3,5 


H- 32,4 


14.27.33,42 


70.48.29,0 


2827 Ah- 19" 


.. 10 


49,96 


51,69 




345.49.46,7 


i3. 


3,3 


H- 3i,8 


14.31. 2,00 


70.19.30,^ 


2997 A H- 20" 


. . 10 


53,20 


54,93 




346.25.14,7 


i3. 


3,3 


H- 3l,l 


14.33. 5, M 


69.44. 1,7 


r Bouvier 


. . 10 


23,98 
44,09 


25,68 ■ 


-49,73 


340.17.48,7 
344-i9'5o,9 


i3. 


3,2 


H- 39,5 48,6 
H- 33,8 


14.36.35,99 
14.47.56,12 


75. 5i. 36.1 


2948 Ah- 18°.... 


... 10 


45,81 


i3. 


a, 9 


71.49.28,4 


2955 A-h j8*.... 


. . 10 


3o,4i 


32, i3 




344.14.52,1 


i3. 


4,1 


-^ 33,9 


14.50.42,44 


71.54.26,1 


2891 Ah- 19" — 


. , 10 


11,84 


'3,57 




345.31.37,5 


j3. 


3,7 


H- 32,3 


14.53.23,88 


70.37.39,7 


2967 Ah- 18" 


. . 10 


27,57 


î»9>29 




344.3i.5i,8 


i3. 


»,9 


-f- 33,6 


14.55.39,60 


71.37.27,8 


2775 A -4- 22".... 


.. 9 


,27,60 


29,35 


« 


348.33. 6,0 


l3. 


2,8 


-^ 28,4 


14.57.39,65 


67.36. 7,5 


5i4oB.A.C 


. . 20 


42,7 


1,7 




53.44.18,9 


i3. 


2,5 


— 45,9 48,0 


i5. 8 


2.23.41,0 


3oio Ah- 18".. •. 


. . 10 


8,93 


10,65 




344.21.52,0 


i3. 


3,0 


H- 33,8 


15.19.20,95 


71.47.27,7 



(1) Passage observé diminué de i*. 



OBSERVATIONS MÉRIDIENNES. 



C.45 



Noms. 



Passage 
observé. 



T. 



Lecture. 



Microm. Réfract, 



Correct. Asc. droite 
de coll. apparente. 



Dist. app. 
au pôle nord. 



Observateurs J. Chatelu et Brandicourt. 





c;,=- 


-49:72 


— o;oao(T — 


16'', 4). Correction moy. de coll 


.= 


56«8'48',3. 


• 


Mai 28. 




s 


t 




/ H 


i 


p 








h m 8 


/ n 


3019 A -+-18".. 


... 10 


36,95 


38,67 


, 


344.39.49,6 


3. 


2,9 


+ 33,4 






15.21.48,97 


7». 29. 29, 4 


3028 A 4- 18".. 


. ... 10 


57,41 


59,13 




344.30.10,9 


i3. 


2,9 


4- 33,7 






15.24. 9,43 


71.39. 8,5 


2777 A-+-21"... 


... 10 


41, 58 


43,33 




347.48. 7,5 1 


3. 


3,0 


-^ 29,4 






15.26.53,62 


68.21. 7,1 


3iï9 A 4- 20".. 


...10 


i3,65 


i5,38 




346.28. 3,0 I 


3. 


3,4 


-+- 3i,i 






15.29.25,67 


69.41.13,0 


2988 A H- 19».. 


. .. . 10 


49,91 


5i,64 




345.18.23,1 


i3. 


2,9 


4- 32,6 






i5.32. 1,93 


70.50.54,6 


3ooo A-+- 19".. 


... 10 


59,32 


1,04 




345. 8.12,{ 


i3. 


2,4 


-f. 32,9 






15.36.11,33 


71. 1. 6,0 


a Serpent 


— 10 


aa,68 


24,34 


-49:72 


332.53.18,6 


i3. 


1,6 


4- 5i,7 


48' 


5 


15.39.34,63 


83. 16.20,0 


Cd*'— S)-!-!", 


i5. 10 


i5,o8 


16,74 




309.30.40,1 


[3. 


3,3 


-M2Î,9 






16. 3.27,02 


106.40.10,2 


Ophiuchus... 


...10 


9,42 


11,04 


-49,75 


322.43.10,2 


i3. 


2,8 


-^ 73,9 


48 





16. 9.21,32 


93.26.49,1 


2907 A H- 21°.. 


...10 


23,29 


25, 04 




348. 2.11,0 


[3. 


2,8 


-f- 29,2 






16.17.35,32 


68. 7. 4,2 


3259 A H- 20". . 


10 


38,67 


40,40 




346.46.22,4 


i3. 


3,0 


-+- 3o,8 






16.19.50,68 


69.22.54,3 


3i02 A-^ 19".. 


10 


48,55 


50,28 




345.21.54,6 


t3. 


2,8 


-f- 32,6 






16.23. o,56 


70.47.23,8 


X Ophiuchus. . . 


...10 


54,77 


56,41 


-49,76 


328.21.26,6 1 


3. 


2,9 


-4- 60,7 


48 





16.26. 6,69 


87.48.19,9 


3127 A-+- 19".. 


...10 


2,88 


4,61 




345.18.34,7 1 


3. 


3,3 


-+- 32,7 






16. 3i. 14,88 


70.50.42,8 


X Ophiuchus. . . 


. ... 10 


57,76 


59,43 


-49,67 


335.41. 2,9 


i3. 


3,3 


4- 47,0 


48 


,6 


16.53. 9,70 


80.28.29,7 


7) Ophiuchus... 


. ... 10 


43,0a 


44,62 


-49,7» 


310.34.27,9 


[3. 


3,0 


-i-119,3 


48 


►8 


17. 4.54,88 


105.36. 16, S 


3457 A 4- 20".. 


...10 


3o,49 


32,22 




346.42.34,2 


3. 


2,5 


M- 3o,9 






17.17.42,48 


69.26.42,5 


3i33 A-f-22".. 


... 10 


35,25 


37,00 




348. 9.45,7 


i3. 


2,2 


4- 29,0 






17.19.47,26 


67.59.29,5 


3i38 A-f-22\. 


...• 10 


39,42 


41,17 




348.44.34,3 


[3. 


2,1 


-f- 28,3 






17.21.51,43 


67.24.40,2 


3488 A -4- 20".. 


...10 


9,96 


11,69 




346.11.46,4 


[3. 


2,2 


H- 3i,6 






17.24.21,95 


69.57.31,9 


3i58 A -4- 22".. 


... 10 


15,74 


17,49 




349. 6. 6,0 


r3. 


2,1 


-t- 27,9 






17.26.27,74 


67. 3. 8,4 


3352 A -h 19".. 


...10 


5i,93 


53,65 




345.13.47,3 


[3. 


2,4 


H- 32,9 






17 29. 3,90 


70.5i;.3i,2 


P Ophiuchus... 


. ... 10 


34,20 


35,85 


-49,72 


33o.46.i2,5 ] 


i3. 


2,7 


--55,9 


48, 





17.38.46,10 


85.23.29,3 


t (centre).... 


... 10 


38,94 


40,55 




3o2.33.i2,8 1 


3. 


2,5 


-i-179,6 






17.54.50,80 


113.38.32,6 



Mai 30. 

2859 A -h 20" 10 

2715 A -H 19" 10 

Tj Bouvier 10 

z Vierge 10 

•2702 A -4- 17**.. 
283o A4- i8\. 
2945 A4- 20". . 
2779 A4- 19".. 
2966 A 4- 20*.. 
Ç Bouvier 10 



— 5o»,33 — o',o2o (T — 14^ i ). Correction moy. de coll. = 56"8'46',6. 



10 
10 
10 
10 
10 



56,27 

33,44 
57, 3i 
36,43 
45,60 
1,01 

i7,9<5* 
23,72 

24,54 
24,52 



-5o,33 
-5o,38 



58, 00 
35,17 
59,03 
38,07 
47, 3i 
2,73 
19,63 
25,45 
26,27 
26,22 -5o,27 



346.39.11,5 
345.41.28,1 
345. 2. 1 ,1 
328.10.12,3 
343.35. 0,0 
344.14.56,3 
346.11. 1,9 
345.30.48,2 
346.19.30,1 
340.17.47,7 



i3. 
i3. 
i3. 
i3. 
i3. 
i3. 
i3. 
i3. 
i3. 
i3. 



1,3 
i,4 
1,6 
1,6 
',7 

2,4 

2,5 
2,1 
1,6 

ï,7 



3o,o 

3l,2 

32,1 46,8 
59,3 45,8 
34,0 
33,1 

3o,7 
3i,5 
3o,5 
38,6 47,1 



i3.36. 7,68 

i3.42.4{,85 

i3.5o 

13.56 

14. i.56,98 

j4. 4.12,40 

14. 9-29,3o 

14.11.35,12 

14.16.35,94 

14.36 



.69.30. 3,9 

70.27.48,8 

71. 7 

87.59 

72.34.19,1 

71.54.21,0 

69.58.13,3 

70.38.27,9 

69.49.45,3 

75.51 



10 
10 
10 



Juin 6. 

2823 A 4- 23". 
3o44 A4- 18". 
3ooo A 4- 19". 

a Serpent 10 

3i54 A -1-20'' 10 

2891 A 4- 22° 10 

3o36 A4- 19° jo 



C), = 4-7',2o — osoio(T — 16^3). Correction moy. de coH.= 56'*8'47',4. 



43,19 44,94 

4,99 6,71 

2,37 4,09 

25,77 27,43 

37,79 39,52 

0,74 2,49 

15,19 16,91 

2947 A4- 17" 10 47,55 49,26 



7,22 











15.27.52,14 


67. 5 










i5.3i. 13,91 


72. I 


345. 8.14,1 


i3. 1,5 


4- 32,5 




i5. 36.11,30 


71. I. 4,3 


332.53.15,3 


i3. 4,0 


4- 5l,2 


47,1 


15.39.34,64 


83.16.19,3 


346. 8.24,7 


i3. 3,5 


4- 3i,3 




15.45.46,73 


70. o.5o,8 


348. 9. 7,5 


i3. 2,8 


4- 28,7 




15.48. 9,69 


68. 0. 6,2 


345. 3.27,5 


i3. 2,0 


H- 32,7 




i5.5i.24, Il 


71. 5.5o,8 


343.36.26,9 


i3. 1,8 


4; 34, e 




15.55.56,46 


72. 32. 54 xO 



C.46 LUNETTE MÉRIDIENNE ET CERCLE MURAL DE GAMBEY. - 1904. 



Noms. 



Passage 
N. observé. T. 



s- 



Lecture. Microm. 



Correct. Asc. droite Dist. app. 
Réfract. decoll. apparente. au pôle nord. 



Juin 6. 

2917 A -+-'22" 10 

3212 A -+-20" (2*).. 10 

Ophiuchus 10 

X Ophiucbus 10 

3o54 A 4- 17" 10 

30C7 A H- jy" 10 

3oio A-+- 22" 10 

333o A -h 20" 10 

3342 A -+-20". ..... 10 

X Ophiuchus 10 

3o8G A -h 22" 10 

3067 A -h 21" •. 10 

3264 A-f- 19".. 10 

Juin 11. 

-z Vierge lo 

X Vierge lo 

2861 A -h iS" 10 

1966 A -+-20" 10 

2807 A -h 19" 10 

2824 A-i-'i9" 10 

2996 A ■+■ 20".. ..... jo 

Ç Bouvier lo 

2G92 A-^2i" 10 

2870 A-+- H/(2').. 10 

2931 A-f- iS*» 9 

2806 A -h 17" 10 

2972 A-+- 18" 10 

SUoB.A.C'.H-o^ïOî. 20 

2822 A 4- 22" 10 

2833 A-i-22" 10 

3019 A -h 18" 10 

3028 A-+- 18" 10 

2777 A-t-21" 10 

3119 A -H 20" .10 

2797 A-f- 21" 10 

2873 A H- 22" 10 

a Serpent lo 

3019 A -h 19" 10 

3i54 A 4-20" 10 

2S91 Ah- 22" 10 

2905 A -+- 22" 10 

3191 A -H 20" 10 

3197 A -h 20" 10 

2961 A -h 17" 10 

2932 A -+-22" 10 



,20 



Observateurs J. Ciiatelu et Brandicourt. 
-o',oio(T— I6^3). Correction moy. dp coll. = 56"8'47*,4. 



t 


s 




/ 


t 


p - 




9 


h m s 


/ H 


20, 30 


22,25 




349. 0.22,1 


i3. 


2,1 


H- 


27,7 


15.59.29,45 


67. 8.5i,4 


24,49 


26,22 




346.47. 7,8 


i3. 


1,6 


H- 


3o,5 


16. 3.33,42 


69.22. 9,6 


12,49 


14, II + 


7^24 


322.43.11^4 


I?. 


1,2 


•+- 


73,3 47:4 


16. 9.21,31 


93.26.48,0 


57,88 


59,52 + 


7,20 


328.21.29,0 


i3. 


',0 


H- 


60,1 47,8 


16.26. 6,72 


87.48.18,1 


1,4^ 


3,i3 




343.27.21,5 


i3. 


0,5 


_l_ 


34,9 


16. 3j. 10, 33 


72.42. 1,2 


28,53 


3o,24 




343.10.17,5 


i3. 


0,5 


-f- 


35,3 


16.35.37,44 


72.59. 5,0 


49,37 


5l,12 




348.43. 7,8 


i3. 


0,8 


-h 


28,1 


16.39.58,32 


67.26. 7,0 


8,27 


10, 00 




346.21.12,4 


i3. 


0,3 


-+- 


3i,i 


16.42.17,20 


69.48. 6,6 


3o,o8 


3i,82 




346.53.27,4 


i3. 


0,4 


-+■ 


3o,4 


16.47.39,02 


69.15.50,3 


1,02 


2,69 -f 


7,i5 


335.41. 4,7 


i3. 


',5 


+ 


46,6 47,3 


16.53. 9,88 


80.28.28,5 


i5,94 


17,69 




348.22.13,6 


i3. 


1,8 


H- 


28,5 


17. 5.24,88 


67,47. 1,3 


23,36 


25,10 




347.23.32,8 


i3. 


1,6 


H- 


29,8 


17. 8.32,29 


68.45.43,0 


41,11 


42,84 




345.57.12,1 


13. 


1,3 


-f- 


3i,6 


17.10.50,03 


70.12. 6,8 



5%29 — o",oio(T — i6\o). Correction moy. de colL= 56'*8'47',9. 



41,94 


/Î2,29 + 5,34 


328.10.15,6 


i3. 


1,3 


4- 60,1 47,0 1 


3.56.47,60 


87.59.31,6 


43,02 


43,34 + 5,32 


3i6.2o.36,i 


i3. 


1,3 


■+• 92,4 47,7 


t4. 7-48,65 


99.49.43,0 


7,77 


8,12 


343.57. 7,8 


i3. 


1,3 


-+- 34,0 


14.14.13,43 


72.12.13,3 


3o,i6 


3o,5i 


346.19.33,7 


i3. 


1,5 


-h 3o,9 


14.16.35,82 


69.49.43,6 


40,23 


40, 58 


345.47.50,8 


i3. 


0,5 


-h 3i,6 


[4.21.45,89 


70.21.28,2 


45,03 


45,38 


345.Î7-27,3 


i3. 


0,8 


-h 3i,6 ] 


4.3o.5o,68 


70.21.52,0 


57,20 


57,55 


346.22.27,0 


i3. 


0,7 


-+- 3o,9 


[4.33. 2,85 


69.46.50,8 


3o,i9 


3o,55 -.- 5,35 


340.17.51,5 


i3. 


i,^ 


-+- 39,1 47,7 


14.36.35,85 


75.51.34,6 


42,78 


43, i3 


346.57.21,0 


i3. 


ï,> 


-+■ 3o,i 


14.44.48,43 


69.11.56,4 


53,92 


54,27 


345.39.17,3 


|3. 


1,3 


-h 3i,8 


[4.46.59,57 


70.30, 1,1 


53,10 


53,45 










[4.48.58,75 


71.22 


28,02 


28,37 


343.52. 8,3 


i3. 


1,2 


H- 34,2 


14.54.33,67 


72.17.12,9 


44,28 


44,63 


344.3o.3i,4 


i3. 


I,» 


-h 33,3 


14.58.49,93 


71.38.48,9 


12,0 


1,1 


53.44.21,8 


i3. 


3,4 


— 45,5 47,7 


ï5, 8 


2.23.37,3 


19,38 


'9,73 


348.23. 7,3 


i3. 


3,3 


+ 28,4 


15.17.25,03 


67.46. 5,3 


4i,77 


42.11 


348.47.38,2 


i3. 


3,2 


-+- 27,9 ^ 


15.19.47,41 


67.21.34,0 


43,37 


43,72 


344.39.53,1 


i3. 


1,5 


+ 33,2 


[5.21.49,02 


71.29.26,7 


3,77 


4,12 


344.30.14,8 


i3. 


0,7 


-f- 33,4 


15.24. 9,42 


71.39. 5,9 


47,92 


48,27 


347.48. 9,5 


j3. 


2,6 


-+- 29,2 


[5.26.53,57 


68.21. 4,8 


20,04 


20,39 


346.28. 4,8 


i3. 


3,5 


H- 3o,9 


5.29.25,69 


69.41.10,3 


5,64 


5,99 


347.50.43,5 


i3. 


3,9 


-+- 29,1 


[5.35.11,28 


68.18.29,8 


13,67 


14,01 


348.47.17,0 


i3. 


0,9 


-h- 28,0 


15.37.19,30 


67.21.57,9 


29,03 


29,39 + 5,27 










15.39.34,68 


83.16 


21,90 


22, 2D 


345.44.56,2 


i3. 


1,9 


H- 3i,8 


15.43.27,54 


70.24.21,8 


41, i3 


41,48 


346. 8.27,9 


i3. 


1,6 


H- 3i,3 


15.45.46,77 


70. 0.49,5 


4,08 


4.43 


348. 9.10,0 


i3. 


1,5 


-f- 28,8 


15.48. 9,72 


68. 0. 5,v 


39,32 


39,67 


348.13.12,3 


i3. 


0,7 


-+- 28,7 


15.54.44,96 


67.56. 3,3 


8,59 


8,94 


346. 3. 9,3 


i3. 


0,4 


-H 3i,5 


[5.58. 14, 23 


70. 6. 9,7 


9,88 


10,23 


346.16. 3,6 


i3. 


0,5 


-+■ 3l,2 


16. o.i5,52 


69.53.15,2 


44,09 


44,45 


343.18.33,3 


i3. 


0,4 


H- 35,2 


[6. 2.49,74 


72.50.49,0 


9,28 


9,63 , 


348.14.19,2 


i3. 


2,7 


4- 28,7 


[6. 5.14,92 


67.54.54,5 



Noms. 



Passage 
N. observé. 



OBSERVATIONS MERIDIENNES. 



Cp- 



Lecture. Microm. 



Correct. Asc. droite 
Réfract. de coll. apparente. 



C.47 

Dist app. 
au pôle nord. 



Juin H. ... 

S Ophjuichus 10 15,75 16,09 + 5,28 

X Ophiuchus 10 . 4,'io- 4,60 + 5,2'j 

32i5A-hi9'' 10 40,14 40,49 

3389A4-20" 10 6,19 6,54 # 

33o4A-hi8'' 10 9,68 10, o3 

3o85A-^22* 10 i5,i8 i5,52 

a Hercule lo i3,oo i3,36 + 5,27 

3ï2oA-h22" 10 28,31 28,66 

3457A-i-'20° 10 36,97 37,32 

3i35A-h22** 10 10,39 10,74 

3i34 A -h 21*» 10 23,35 23,70 

a Ophiuchus 10 26, 5i 25,87 + 5,28 

P Ophiuchus 10 40,72 41,08 + 5,24 

ijr (centre) 8 23,36 23, 60 

3256 A -+-22" 9 21, o5 21,39 

3267 A -4- 22** 10 57,82 58, 16 



OBSEaVATECRS J. CllATELU 61 BrANDICOCRT. 

+ 5", 29 — o',oio(T — i6'',o). Correction moy. de coll. = 56"8'47',9. 



322.43. 9,5 
335.41. 4,9 
345.21.13,4 
346.20.16,3 
3i4. 9.4^,4 
348.45. 3,4 
346.39.27,2 
348.11.48,2 
346.42.31,1 
348.25.13,6 
347.54.57,3 
338.47.20,3 
330.46. i5, 6 
302.33.25,3 
348.55.53,1 
349- 3.47,9 



i3. 3,3 

i3. 2,9 

i3. 2,6 

i3. 2,5 

i3. 4,4 

i3. 4,0 

i3. 5,3 

i3. 5,3 



i3. 
i3. 
i3. 
i3. 
i3. 
i3. 
i3. 
i3. 



5,2 

1,5 

6,6 

3,7 
1,5 

1,7 
1,6 

1,4 



- 73,5 40,9 

- 40,7 48,1 

- 32,5 

- 3l,2 

- 34,1 

- 28,2 

- 39,0 48,9 

- ?8,9 

- 3o,8 

- 28,6 

- ^9,3 

- 41,9 48,8 

- 55,7 47,9 

-179,9 

- 28,0 

- ^7,9 



h m t 

6. 9.21,38 

6.53. 9,94 
0.57.51,77 

7. o. 11,82 
7. 2.i5,3i 

7. 5.20,80 
7.10.18,04 
7.15.33,94 
7.17.42,00 
7.21.10,02 
7.24.28,98 
7.3o.3i,i4 
7.38.40,35 
7.52.28,85 
7.57.20,00 

8. 1, 3,43 



93. 2O. 
80.28. 
70.48, 
O9.49, 
71.59. 
07.24. 
75.29. 
O7.57. 
69.26. 
67.44. 
08. 14. 
77.22. 
85.23. 
113.38. 
67.13. 
67. 5. 



48,5 
27,4 

4,4 

0,4 
35,3 

8,0 
54,3 
23,7 
39,2 

1,4 

l3,2 

5,6 
20,8 
20,8. 
21,4 
26,3 



Cp = -h3%90 — o',oio(T — 10\9). Correction moy. de coll. = 50" 8' 4 7*, 3. 



Juin 15. 

2811 A-h22" 10 10,87 ilj'^l 348.48.18,9 

2973 A -H 19".../.. 10 47,48 47,83 345. 3o. 53,4 

271)4 A-h2i* 10 37,59 37,94 347.54.38,4 

28ooAh-2i" 8 41,37 41,72 347.38*0,8 

a Serpent 10 3o,32 30,08 + 3,98 332.53.17,4 

3o74Ah-i8« 10 22,98 23,33 344.33.39,3 

3o23 A -h 19" 10 34,00 34,35 

2838A-+-21" 10 58, 5i 58,80 347.18.27,2 

285i A-4-21' 7 12, oO 12,41 347.40.52,7 

2905 A H- 22" 10 40, 58 40,93 348.13.11,7 

2915 A H- 22" 10 52, 3i 52,00 348.18.0,7 

1235 B. A. C — PI... 20 59,0 0,5 00.49.49,9 

2955A-h22" lo 1,78 2,i3 348.10.35,0 

3258A-f-2o" 10 40,04 40,99 340.40.41,0 

3175 A 4-18" 10 12,71 i3,oO 344.40.50,0 

X Ophiuchus 10 2,43 2,78 + 3,98 328.21.20,4 

294OA4-21" 10 20,30 20,71 347.39.28,5 

2954 A 4-21**..^. .. 10 23,^2 23,87 347.53. 7,8 

3324 A H- 20" 10 23,80 24, i5 347. 1.58,5 

2982 A-+-21".;. .. . 10 40,09 4', 04 347.57.20,0 

3333A-4-20" 10 58,72 59,07 340.29.43,7 

3o29A-f-22" 10 32,94 33,29 3^8.29.18,5 

X Ophiuchus 10 5,57 5,93 + 3,97 335.41. 2, f 

7)'0phiuchu3 10 50,90 51,20 + 3,91 

a Ophiuchus 10 20,88 27,24 + 3,94 338.47.20,8 

P Ophiuchus....... 10 4^,o3 42,39+3,97 330.40.13,5 

3432 A-M9» 10 7,78 8,i3 345.15.28,8 

32a6A-h22" 10 39,03 39,38 348. 21. 33, i 



3. 1.5 
3. 1,0 
3. 1 ,0 
3. 1,2 
3. 2,0 
3. 2,9 



2,1 
1,8 
ï,7 
3,9 
4,3 
4,0 



3. 4,7 



4,0 
4,1 
4,3 
4,0 

4,9 
5,0 
5,5 
5,4 



3. 5,4 -*- 

3. 2,9 
3. 2,6 
3. 2,0 
3. 1,9 



28,0 

32,2 

^9,1 
■3^9,4 

5i,3 40,0 
33,3 

99,8 
29,3 
28,0 
.28,5 
58,2 
28,0 
3o,5 
33,0 

59,9 47,5 
29,3 
^9,0 
3o, I 

^'8,9 
3o,8 
28,3 
40,4 47,7 

41,0 48,2 
55,2 46,7 
32,4 

28,5 



5.i3 
5.25 
5.33. 
5.35. 
5.39, 
5.44. 
5.40. 

5.49 
5.52, 



0.22 
G.2O, 
0.3i 
0.34 
0.39. 
0.41 
G. 44 
0.48 
53 
7.*4 
7.3o 
7.38, 
7.44 
7.46 



«5,19 
5i,8o 

41,91 
45,09 
34,05 
27,30 
38,32 
2,83 
iO,38 
44,90 
50,03 

0,10 
50,96 
17,03 

<>,74 
30,07 
27,83 
28,11 
45,00 

3,o3 
37,25 

9,89 
55, lO 
31,19 
40, 3i 
12,08 
43,33 



O7.20, 
70.38. 
08. 14. 
68.31. 
83. iG. 
71.33. 
70, 3i 
08. 5o. 

08. 28. 
O7.5O. 
O7.51 

4.52. 
G7.58; 
09.28^ 
71 .22. 
87.48. 

08. 29. 
08. lO. 
C9. 7. 
08.11. 
O9.39, 
O7.39. 
80.28. 

io5.30 
77.22. 
85.23. 
70.53. 
67.47. 



.54,7 
.25,4 
.37,2 
. 8,5 
18,5 
38,8 

.47i5 
22,0 

2,3 

10,8 

ri,i 

,30,7 

,20,0 

43,9 
. 3,0 
14,8 
,52,0 
.29,2 
► 5i ,5 
.20,5 

1,9 
20,8 

49,0 
41,3 



C.48 



LUNETTE MÉRIDIENNE ET CERCLE MURAL DE GAMBEY. - 1904. 



Noms. 



Passage 
N. observé. 



T. 



Correct. Asc. droite Dist. app. 
Lecture. Microm^ Réfract. de coll. apparente. aupôleaord. 



Observateurs J. Chatelu et Brandicourt. 
C' =:-+-3',96 — ô',oio(T — 16^9). Correction moy. de coll. = 56° 8' 47', 3. 



Juin 15. . , 

$ (centre) 10 4-^,32 42, 5G 

363; A-f-20'» 9 4,95 5,3o 

33o8A-+-ar' 10 56, 3G 56,71 

3342A-+-24" 10 55,8a 56, 16 



/ „ 
302.33.24,9 


i 
i3. 


p 
2,2 


-*-»77',4 


h m s 
17.51.46,51 


t n 

113.38.17,5 


347. 5.47>5 


i3. 


2,1 


-f- 3o,i 


17.57. 9,25 


69. 3.28,2 


347.55.15,7 


i3. 


2,3 


+ 29,0 


18. 3. 0,66 


68.13.58,5 


35i. 6.21,0 


î3. 


2,f 


H- 25,2 


18. 5. 0,11 


65. 2.49,9 



c;,=. 

Juin 19. 

Ç Bouvier 10 

2870 A-f- 19" (2«).. JO 
2951 A 4- 18"... 

2972 A-f- 180.., 

5i4oB.A.C 

3oo8 Ah- 18°. f. 
2859 A-^ 17".., 
3o24 A -H 18"... 

2973 A-+-I9"... 
3ii8 A-f-20^.. 
2863 A 4- 22**... 
2800 Ah- 21". . . 



2",86 — o*,oio(T — 16^5). Correction moy. de coll. = 56° 8' 47', 9. 



a Serpent 10 



3i5) A H- 20" 

2838 AH-2r 

2934 A H- 17". ... 

2903 A -h 22" 

2947 A -h 17" 

29-7.0 A-+- 22" 

1235 B. A. C— PL. 
3244 A-hio'* 10 

fO 

10 



10 
10 
10 
10 
10 
10 
20 



2913 A-f- 21".. 
3175 A.H-18".. 

X Ophiuchus 10 

3o53 A-f- 17" 10 

7.997 A -1-22" 10 

2939 Ah- 21** 10 

3324 A -+-20" 9 

2982 A H- 21" 10 

3i6i A-^ 19'' 10 

3175 Ah- 19" 10 

3oo2 A -H 21" 10 

X Ophiuchus 10 

a Ophiuchus lO 

P Opliiuchus 10 

3212 Ah- 22" 10 

3226 A -h 22" 10 

% (centre) 10 

325o A -1-22" 10 

3260 A -f- 22" 10 



32,57 
56, 3o 
55, 5o 
46,66 

«1,7 
20, 83 
3,58 
57,22 

48, 61 

29,17 
36,42 

4^,47 
31,44 
i5,i4 
59,63 
17, '^7 
•^'9, 67 

53,22 

4. Si 

»,9 

3i , i5 

•21,84 

i3,83 

3,59 

7,25 

28,35 

43,18 

^4,9^ 

41,79 

46,71 

5 1 , 59 

46,08 

fi,73 . 

28,04 

43,18 

23,01 

40,06 

«,92 

36,35 
28,71 



32,93 + 2^93 

56,65 

55,85 

47, o» 

0,8 

21,18 

3,94 
57,57 
48,96 
29,52 
36,76 
42,82 

3i,8o + 2,86 
i5,49 
59,9» 
»7,93 
3o,oi 
53,58 

5,16 

8,8 
3i,5o 
25,19 
14,18 

3,94 ■»■ 2,83 

7.61 
28,69 
43,53 
25,27 
42,14 ' 
47,06 

5i,9î 
46,43 

7,09 -.- 2,83 
28,40 -^ îi,82 
43,54 + 2,86 
23,35 . 

4p,4i 

1,16 

36,70 

29,05 



340.17. 
345.39. 

344.47- 
344.30. 

53.44. 
344.56*. 
343.10. 

347. 

345.30. 

346.13 

348.57. 

347.38. 

332.53, 

346.47 

343.29. 
348.51. 
343.36. 
348.35, 
60.49, 
346.13, 
347.26. 

344. 47< 
328.21. 

343.24. 
348.55. 

347.34. 
347. I. 

345.25, 
345.40. 
347.16 
335. ^{1. 

338.47. 
330.46. 
348.58. 
348.21. 
302.33, 
348.13. 
349. 4. 



5i,8 

i9»4 

5,9 

3o,4 

22,9 

24,0 

.44,5 

.29,6 

.51,4 

.23,4 

.n,9 

. 6,0 

.18,5 

.16,2 

.22,^ 

. 7,7 
,28,6 
,57,5 
.5o,8 
.17,2 

14, 1 
1,9 

3o,8 

47,8 
28,2 
55, 1 
59,8 

32,0 

4,7 
. 8,7 

5,5 
23,0 
16,6 

3,7 
34,5 
,33,6 

57,7 
,41,8 



2,0 

2,7 
3,1 

3^1 

3,2 

3. 3,3 
3. 4,0 



4,3 
4,9 
4,9 
4,1 
3. 3,7 
3. 3,5 
3. 3,4 

3. 4,1 
3. 5,3 
3. 2,7 
3. 2,7 
3. 3,9 
3. 1,2 
3. 1,3 
3. 1,0 
3. 1,1 
3. 0,9 
3. 4,2 
3. 4,4 
3. 4,7 

3. 9,3 
3. 3,7 
3. 4,3 
3. 4,4 
3. 2,2 
3. 1,4 
3. 2,9 
3. 2,9 
3. 3,9 
3. 3,7 
3. 3,5 



-t- 39,2 48'2 

H- 3i,8 

-t- 33,0 

H- 33,4- 

— 45,6 47,2 
-t- 32,9 

-+- 35,2 

-H 34,0 

-h 32,2 

-h 3i,3 

-t- 27,8 

H- 29,5 

+ 5i,5 47,8 

-4- 3o,6 

H- 35,0 

H- 28,0 

-H 34,9 

-f- 28,4 

- 58,9 
^ 3i,4 
-+- 29,9 
-f- 33,3 

H- 60,5 47,9 

-f- 35,2 

H- 28,0 

■^ 29,7 

H- 3o,4 

-f- 32,5 

-H 32,2 

H- 3o,i 

-i- 46,9 48,6 

-t- 42,0 48,3 

+ 55,8 47,4 

-+- 28,0 

-\- 28,8 
-^-179, 2 

-f- 28,9 

-^ 27,9 



4.36 
4.46. 
4.48, 
4.58. 

5. 8 
5.17. 
5.20, 
5.23 
5.25, 
5.28 
5.33, 
5.35, 
5.39. 
5.46 

5.49 
5.5i. 
5.53 
5.55, 

6. i: 
4. 6 
6-. i5 
6. 19 
6.22, 
6.26 
6.3i 
6.33. 
6.35 
6.39, 
6.41 
6.43. 
6.45 
6.5o 
6.53 
7.3o 
7.38 
7.43. 
7.46, 
7.51 
7.55 
7.58 



35,81 
59,53 
58,73 
49,89 

24,05 
6,81 

0,44 
5i,83 
32,39 
39,63 
45,69 
34,67 
i8;36 

2,85 
20,80 
32,88 
56,45 

8,02 

34,36 
28,05 

17,04 
6,80 

10,47 
3i,55 
46,39 
28,13 
45,00 

49,92 
54,80 

49,29 
9,95 
3i,25 
46,39 
26,20 
43,26 
4,01 
39,55 
31,90 



75.51, 
70.29, 
71.22. 
71.38. 

2.23. 

71.12. 
72.58. 
72. I. 
70.38. 
69.55. 
67.12, 
68.31. 
83.16. 
69.21. 
68. 5o 
72.39. 
67.18. 
72.32. 
67.33. 
4.42, 
69.56 
68.43. 
71 .22. 
87.48. 

72.44 
67.13. 
68.34. 

69. 7^ 

68.11 

70.43 

70.29 

68.53 

80.28. 

77.22, 

05.23, 

67.11. 

• 67.47. 

113.38. 
67.55. 
67. 4. 



33,0 
57,4 

12,3 

47,6 
36,2 
53,6 
34,4 
48,4 
23,6 
5o,6 
0,0 
7,5 
«7,4 
59,4 

55,7 

3,0 

5i,6 

16,0 

5,7 

0,6 

2,5 

18,6 

17,0 

34,2 

43,4 
18,0 
14,0 

38,9 
11,7 

5,0 
25,5 

4,6 
26,0 

8,9 
39,4 
10,0 
15, 1 
3o,3 



OBSERVATIONS MÉRIDIENNES. 



C.4ç) 



Noms. 



Passage 
N. observé. 



c,- 



Lecture. Microm. 



Correct. 
Réfract. de coll. 



Asc. droite 
apparente. 



Disl. app. 
au pôle nord. 



ObSBRVATBURS J. ChàTELU et 6RA^'DIC0URT. 

C^ = -+-2',86 — o%oio(T — i6\5). Correction moy. de coll. = 56*'8'47',9. 



Juin 19. 




•8 


» 




/ « 


t 


p 


It 




h m » 


/ n 


3262 A -+-23".... 


.. 10 


9,77 


10,11 




35o. 8.49,2 


i3. 


3,9 


H- 26,6 




18. 2.12,95 


66. 0.21,3 


3566 A -4- 18».... 


.. 10 


25,69 


26,04 




344.46.41,2 


i3. 


4,2 


^ 33,4 




18. 4.28,88 


71.22.36,2 


3582 A-f-i8".... 


.. 10 


30,92 


31,27 




344.38.29,4 


i3. 


4,5 


H- 33,6 




t8. 6.34,11 


71.30.47,4 


3402 A -H 21" 


.. 10 


55,3i 


55,66 




347.22.43,8 


i3. 


4,7 


H- 3o,o 




18.17.58,50 


68.46.28,8 


3622 A -h 19"..., 


. . 10 


11,89 


12,24 




345.26.52,2 


i3. 


4,7 


H- 32,5 




18,20.15,08 


70.42.23,6 




c;,= 


H-2',6l 


— o',oio 


(T- 


• 
16^, 5 ). Correction moy. de colL 


= 5G*>8'48",o. 




Jnin 20. 
























Ç Bouvier 


. . 10 


32,85 


33,21 + 


2!64 


340.17.51,5 
345.39.19,3 


i3. 


3,4 


+ 39,1 
H- 3i,8 


48^9 


14.36.35,84 


75. 51.32, 2 
70.29.56,7 


2870 A-+- i9"J2') 


.. 10 


56,55 


56, 90 


— i^^t 


i3. 


3,5 


14.46.59,53 


2951 Ah- 18" — 


.. lO 


55,71 


56,o6 














14.48.58,69 


71.22 


2803 A -h 17" — 


. . 10 


',7a 


2,08 




343.38.52,8 


i3. 


4,4 


^- 34,4 




14.52. 4,71 


72.30.24,9 


2806 A H- 17".... 


.. 10 


3o,58 


30,93 




343.52. 6,1 


i3. 


4.5 


H- 34,1 




14.54.33,56 


72.17.11,9 


2924 Ah- 19" — 


.. 10 


55,37 


55,72 








• 






i5. 2.58,34 


71.11 


2932 A -H i9* 


. . 10 


52,42 


52,77 




345. 7.36,0 


i3. 


4,5 


H- 32,5 




i5. 6.55,39 


71. 1.39,1 


3 Serpent 


.. 10 


24,25 


24,61 + 


2,61 


331.27.24,2 


i3. 


4,4 


H- 53,7 


47,9 


i5. 10.27,23 


8i. 42.13,6 


3oo8 A -4- 18".... 


.. 10 


21 ,02 


21,37 




344.56.22,3 


i3. 


4,6 


H- 32,7 




15.17.23,99 


71.12.54,1 


3019 A -h 18" 


.. 10 


45,87 


46,22 




344.39.51,2 


i3. 


4,4 


H- 33,1 




15.21.48,84 


71.29.25,5 


3028 A-f-i8« 


.. 10 


6,36 


6,71 




344.30.12,6 


i3. 


4,6 


H- 33,3 




15.24. 9,33 


71.39. 4,1 


2777 A 4- 21».... 


.. 10 


.50,45 


5o,8o 














15.26.53,42 


68.21 


3119 A -H 20"..,. 


.. 10 


24,54 


22,89 




346.28. 6,5 


i3. 


3,3 


H- 3o,8 




15.29.25,51 


69.41. 8,7 


3ooo A -h 19" 


.. 10 


8,3i 


8,66 




345. 8.14,2 


i3. 


3,4 


H- 32,5 




15.36.11,28 


71. I. 2,1 


a Serpent 


.. 10 


3i,6a 


31,98 + 


2,67 


332.53.18,3 


i3. 


3,5 


H- 5l,I 


47,7 


15.39.34,60 


83.16.17,4 


3074 A -H 18".... 


. . lO 


24, 3o 


24,65 




34i.35.4i,o 


i3. 


3,2 


H- 33,2 




15.44.27,27- 


71.33.37,2 


3o23 A-t- 19" 


.. 10 


35,35 


35,70 




345.37.35,7 


i3. 


3,2 


-H 3i,9 




15.46.38,32 


70.31.40,3 


3i63 A-h2o\... 


.. 10 


35,93 


36,28 














1^5. 48. 38, 90 


69.19 


285i A-hai*. ... 


.. 10 


i3,3i 


i3,66 




347.40.53,2 


i3. 


3,3 


-+- 29,3 




15.52. 16,28 


68.28.21,1 


3095 A -4- 18** 


.. 10 


43,25 


43,60 




344.45.22,6 


i3. 


3,5 


H- 33,0 




15.54.46,22 


71,23.55,1 


3ioi A -4- 18" 


.. 10 


54,76 


55,11 




344.14.25,6 


i3. 


3,6 


H- 33,7 




15.56.57,73 


71.54.52,3 


1235 BAC-PI- o",o2. 20 


«.' 


9,0 




60.49.51,7 


i3. 


4,2 


— 58,3 




4. 6 


4.42. 6,2 


3i55 A -h 18".... 


.. 10 


33,25 


33,60 




344.10. 9,4 


i3. 


3,4 


H- 33,8 




16. i3. 36, 21 


71.59. 9,1 


3i63 A -4*18".... 


.. 10 


o,46 


0,81 




344.13.58,1 


13. 


3,6 


+ 33,7 




16.17. 3,42 


71.55.19,7 


3092 A-t- 19" 


. . 10 


46,81 


47,16 




346. 0.48,5 


i3. 


1,8 


4- 3i,4 




16.19.49,77 


70. 8.29,5 


3175 A-t-18".... 


. . 10 


»4,o8 


14,43 




344.47. 0,0 


i3. 


2,5 


H- 33,0 




16.22.17,04 


71.22.19,0 


X Ophiuchus 


.. 10 


3,83 


4,18 + 


^,59 


328.41.28,8 


i3. 


2,8 


H- 60,0 


48,0 


16.26. 6,79 


87.48.16,9 


3085 A -+-22".... 


.. 10 


17,82 


18,16 




348.45. 6,7 


i3. 


3,2 


-h 28,0 




17. 5.20,76 


67.21. 5,9 


3322 A -h 18".... 


.. 10 


'7,47 


17,82 




344.14.52,2 


i3. 


4,î 


H- 33,8 




17. 7.20,42 


71.54.25,4 


3io3 A -h 22".... 


.. 10 


27,05 


î»'7,39 




349. o.5o,2 


i3. 


5,, 


-+- 27,7 




17. 9.29,99 


67. 8.20,4 


3202 Ah- 17" 


.. 10 


19. 'a 


«9,47 




344. 5.46,7 


i3. 


5,8 


-H 34,0 




17.11.22,07 


72. 3.29,6 


32i3 Ah- 17".... 


. . 10 


41,62 


41,98 














17.13.44,58 


72.46 


335i Ah- 180.... 


. . 10 


4,46 


4,81 




344.18.44,7 


i3. 


5,5 


H- 33,7 




17. »6. 7,41 


7i.5o.3i,i 


3i36 AH-22^... 


.. lO 


17,03 


17,38. 




348.40.48,3 


i3. 


8,4 


H- 28,1 




17.21.19,98 


67.28.19,2 


3i5o A H- 22".... 


., 10 


9,23 


9,58 




348.22. 8,4 


i3. 


1,0 


H- 28,5 




17.25.12,18 


67.47. 7»4 


3338 Ah- 19".... 


.. 10 


8,44 


8,79 




345.45. 9,8 


13. 


1,3 


H- 3i,9 




17.27.11,39 


70.24. 9,1 


a Ophiuchus 


,. 10 


28,26 


28,62 + 


2,60 


338.47.23,6 


i3. 


1.4 


-H 41,7 


48,3 


17.30.31,22 


77.22. 4,5 


P Ophiuchus 


.. 10 


43,42 


43,78 + 


2,62 


330.46.16,4 


i3. 


1,9 


-f- 55,4 47,9 


17.38.46,38 


85.23.25,5 


3432 A -h 19".... 


.. 10 


9,14 


9,49 




345.i5.3i,2 


i3. 


1,7 


H- 32,5 




17.44.12,09 


70.53.47,5 


Observations de Paris, 1904. 
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C.5o LUNETTE MÉRIDIENNE ET CERCLE MURAL DE GÂMBEY. — 1904. 



^(oIns. 



Passage 
N. observé. 



T. 



C.' 



Correct. Asc. droite Dist. app. 
Lecture. Microm. Réfract. de coll. apparente. au p^le*nord. 



C'^==4.2',6l 



Observateurs J. Chatelu et Brandicouht. 

o',oio(T — 16^5). Correction moy. de coll. = 56*8'^ 



Juin 20. , , 

3480 A -h i8" 10 45,88 46,23 

^(centre) 10 5o,44 5o,68 

3565 A -h 19" 9 32, i5 32, 5o 

37i9A-t-2o" 10 33,65 34, 00 

ij Serpent 10 20,27 20,61 + 2J57 323. 14.41,1 i3. 2,3 

3470 A -1-21" 10 4o,4i 40,76 347.59.26,2 i3. 2,9 



o / ff t p 

344.32. 4,4 i3, 1,2 

302.33.34,9 i3. 3,1 

345.10.36,7 i3. 2,9 



33,5 17.46.48,83 


71.37.16,5 


178,0 17.50.53,28 


113.38. 8,0 


32,7 18.10.35,09 


70.58.40,9 


18.12.36,59 


69.26 


72,2 47*2 18.16.23,20 


92.55.16,6 


29,1 18.27.43,35 


68. 9.4718 



C^ = -l-2%47 — o',oio(T--i2\7). Correction moy. de coli.= 56"8'48*,i. 



Juin 21. 

23 Chevelure 9 2,52 2,86 + 2,48 

Vierge 10 44,77 45,i3 + 2,46 

C(i" — S)-+-r,i3. 10 42,96 43, 3i 
p Cliovelure 





12. 3o 66. 5o 




12. 5o •^ 86. 4 


321.33.38,1 


i3. 6,4 -+- 76,8 12.56.45,78 94. 36. 10,8 


354.31. 1,6 


i3. 5,2 4- 21,3 47,9 i3.7 61. 38. 3,0 



C;, = H- 2% 36 — o',oio(T — i6\ 8). 



2937 X-h 19" 


. 10 


23,12 


23,47 


345.36.41,4 


i3. 


5,5 


-h 


32,3 . 1 


5. 8.25,85 


70.32.33,6 


3 Serpent 


. 10 


24,52 


24,88 + 2,33 


331.27.23,6 


3. 


5,4 


-h 


54,4 48,1 


5.10.27,26 


84.42.13,4 


2859 A-i- 17" 


. 10 


4,00 


4,36 


3i3. 10.43,8 1 


3. 


5,2 


-h 


35,6 I 


5.20. 6,73 


72.58.34,5 


3024 A-i-i8" 


. 10 


57,66 


58,oi 


344: 7.31,1 1 


3. 


3,2 


-f- 


3i,3 1 


5.23. 0,38 


72. 1.47.6 


2972 A -h 19" 


. 10 


P.9,33 


29,68 


344.59.11,3 


[3. 


1,6 


-h 


33,1 1 


5.25.32,o5 


71.10. 7,8 


3ii8 A-4-2o« 


. 10 


29,61 


29,9^ 


346.13.26,8 1 


i3. 


1,5 


-h 


31,5 


5.28.32,33 


69.55.50,8 


3o44 A-M8'» 


. 10 


1 I ,20 


11,55 


344. 7.57,3 1 


3. 


1,4 


-h 


34,3 1 


5. 3i. 13,92 


72. 1.24,2 


3ooo A -H 19" 


. 10 


8,58 


8,93 


345. 8.17,0 


3. 


1,8 


-h 


32,9 1 


5.36.ii,3o 


71. i. 1,4 


a Serpent 


. 10 


31,87 


32,23 + 2,42 


332.53.21,0 


i3. 


1,9 


-h 


5i,8 48,0 


5.39.34,60 


83.16.17,1 


3074 A-f- 18" 


. 10 


ii4,52 


24,87 


344.35.42,1 


i3. 


2,4 


-+- 


33,7 1 


5.44.27,24 


71.33.37,4 


3o84 A -+-18" 


. 10 


26,68 


2J,03 


344. 3.26,9 


i3. 


3,0 


-h 


34,4 1 


5.49.29,40 


72. 5.52,2 


3167 A -+-20" 


. 10 


45,o3 


45,38 


346.38.41,3 


i3. 


3,4 


-h 


3i,o 


i5. 51.47, 75 


69.30.34,3 


3095 A-f- 18" 


. 10 


43,47 


43,82 


344.45.23,3 


i3. 


3,5 


-h 


33,5 1 


5.54.46,19 


71.23.54,9 


3ioi A+ 18" 


. 10 


55,00 


55,35 


344.14.26,6 


i3. 


3,2 


-h 


34,2 


5.56.57,72 


71.54.52,2 


2917 A + 22" 


. 10 


26,70 


27,04 


349. 0.24,4 


i3. 


3,1 


-h 


28,0 


15.59.29,41 


67. 8.48,5 


1235 B. A. C— PI.. 


. 20 


'^,7 


9,6 


60.49.51,8 


i3. 


3,6 


— 


•>9,i 


4. 6 


4.42. 6,4 


3i63 A-M8*' 


. 10 


0,67 


1,02 


344.13.58,6 


3. 


3,6 


-h 


34,2 I 


6.17. 3,39 


71.55.19,8 


3096 A-h 19" 


. 10 


1,35 


1,70 


345.37. 1,2 


3. 


3,2 


-h 


32,3 1 


6.21. 4,06 


70.32.16,3 


3267 A -h 20" 


. 10 


4,27 


4,62 


346.34.32,7 


i3. 


3,2 


-h 


3i,i 


6.23. 6,98 


69.34.43,3 


X Ophiuchus 


. 10 


4,04 


4,39 + 2,38 


328.21.29,3 


[3. 


2,9 


-h 


60,8 47,7 


16.26. 6,75 


87.48.17,1 


3127 A -4- 19-* 


. 10 


12,22 


12,57 


345.18.41,7 


i3. 


2,3 


-h 


32,8 


16.31.14,93 


7o.5o.36,5 


2997 A -h 22" 


. 10 


28,83 


29,17 


348.55.30,4 


3. 


2,1 


4- 


28,1 


6.33.31,53 


67.13.43,7 


2959 A-^2I° 


• 9 


43,64 


43,99 


347.34.57,1 


i3. 


2,7 


-h 


29,8 


16.35.46,35 


68.34.18,1 


3007 A -^ 22° 


. 10 


59,00 


59,35 












16.38. 1,71 


67.57 


3239 A-+- 18" 


. 10 


5o,68 


5i,o3 


344.15.58,8 


i3. 


3,8 


-h 


34,2 


16.42.53,39 


71.53.19,9 


3i66 A -h 19'' 


. 10 


0,87 


1 ,22 


345.37. 5,1 


[3. 


4,5 


-h 


32,4 


16.45. 3,58 


70.3a.ir,2 


3178 A-h 19" 


. 10 


9,28 


9,03 


345.38. 3,4 


i3. 


4,8 


-+- 


32,4 


[6.47.11,99 


70.31.11,8 


2999 A-i-2r 


. 10 


38, 14 


38,49 


347.29. 6,5 


i3. 


5,9 


H- 


3o,o 


16.49.40,85 


68.40. 5,3 


X Opiiiuchus 


. 10 


7,25 


7,61 + 2,32 


335.41. 3,9 


i3. 


6,2 


4- 


47,1 48,4 


16.53. 9,97 


80.28.25,6 


3328 A-h 19" 


. 10 


a8,99 


29,34 


345.58.33,2 


i3. 


6,4 


-h 


32,0 


17.25.31,69- 


70.10.40,2 


3342 Ah- 19'' 


. 10 


46,48 


46,83 


345.26. 8,8 


i3. 


6,5 


-h 


32,7 


17.27.49,18 


70.43. 5,6 



OBSERVATIONS MÉRIDIENNES. 



C.3I 



Noms. 



Passage 
N. observé. 



T. 



f 



Lecture. Microm. 



Correct. Asc. droite Dist. app. 
Réfract» decoll. apparente, au p6Ie nord. 



Obsbrvatburs J. Chatblu et Brandicocrt. 

Cp = ■+■ 2', 36 — o«,oio (T — 16»», 8). Correction moy, do coll. = 56'»8'48', i. 



Jain 21. 




g 


f 


]l 




1 










aOphiuchus.... 


... 10 


a8,5i 


28,87 * 


2,36 


338.47'25'4 


[3. 


p 
1,2 


H- 42", 2 49'', I 1 


7.3o.3i,22 


77-22- 3^6 


^ Ophiuchus.... 


. . . 10 


43,69- 


41, o5 + 


2,36 


33o.46.i8,5 


r3. 


1,0 


H- 56,1 48,3 1 


7.38.46,4o 


85.23.25,0 


3432 A-+- 19"... 


.. . 10 


9,40 


9,7^ 




345 15.28,6 


i3. 


4,8 


H- 32,9 


7.44.12,10 


70.53.47,4 


3480 -Ah- 18"... 


:.. 10 


46,09 


46,44 




344.32. 1,1 


i3. 


4,5 


H- 33,9 


7. 46.48, 79 


71.37.16,9 


$ (centre) 


... ÏO 


40,08 


4o,32 




302.33.37,2 


i3. 


4,2 


-+-i8o,r 


7.50.42,67 


113.38. 6,8 


3296 A 4-21°... 


.. . 10 


54,94 


55,29 




347.35.31,4 


i3. 


4,6 


■+■ 29,9 


18. 0.57,64 


68.33.42,0 


33o8 A-f-2r... 


.. . 10 


58, 01 


58,36 




347.55.15,6 


i3. 


5,3 


■+■ 29,5 


18. 3. 0,71 


68.13.56,7 


3342 A-h24«... 


.... 10 


57,44 


57,78 




35i. 6.21,3 


i3. 


5,3 


-f- 25,5 


8. 5. o,i3 


65. 2.47,4 


3358 A H- 24". . . 


... 10 


35,07 


35,41 




350.34.55,8 


i3. 


5,4 


H- 26,2 I 


8. 8.37^76 


6j. 34.13, 3 


3361 A-^2i°... 


...10 


57,3» 


57,67 




3{8. 0.53,3 


i3. 


5,7 


-H 29» 4 


[8.11. 0,02 


68. 8.18,5 


r^ Serpent 


... 10 


ao,5i 


20,85 + 


2,34 


323.14.39,1 


i3. 


5,9 


-+-73,1 47,6 ] 


18.16.23,20 


92.55.16,1 


3425 A-f-ar... 


... 10 


25,57 


25,92 




34«. 8. 4,9 


i3. 


5,8 


-^ 29,2 


8.21.28,26 


68. I. 6,0 






+ i',96 


— o',oio 


(T-i 


6\4). Correction moy. de coll. = 56''8'48',o. 




Jnin 23. 






















2J Bouvier 


. . . 10 


33,45 


33,81 + 


2,02 


340.17.48,6 


i3. 


5,1 


H- 39,0 48,2 ] 


4.36.35,79 


75.51. 32, 5 






c:(i--s)+i'", 


12. 10 


5o,46 


50.78 




3i3. 30.19,1 


i3. 


2,7 


-l-io3,3 


14.46.52,76 


102.40. 9,7 


2891 A-t-19"... 


...10 


ai, 40 


21,75 




345.31.43,5 


i3. 


0,3 


H- 3i,8 


r4. 53. 23, 73 


70,37.36,0 


2972 A-+- 18^.. 


... 10 


47,44 


47» 79 




344.30.34,0 


i3. 


0,2 


-f- 33,2 


14.58.49,77 


71.38.47,0 


292.Î A-M9"... 


. . . 10 


55,94 


56,29 




344.58.10,6 


i3. 


0,2 


-h 32,6 


5. 2.58,27 


71.11. 9,1 


2801 A-4-a2".. . 


. . . 10 


48,00 


48,34 




348.49.53,0 


i3. 


0,8 


+ 27,7 


[5. 7.5o,3i 


67.19.21,6 


3 Serpent 


. . . 10 


9-4,8 { 


25,20 -h 


2,00 


33 I .27.27,1 


i3. 


1,3 


-+- 53,5 47,9 


15.10.27,17 


84 42.13,2 


2823 A-f-23'»... 


... 9 


49 w 7 


5o,ii 




349. 3.22,6 


i3. 


1,2 


-h 27,4 


15.27.52,08 


67. 5.5i,o 


3040 A-t- iS**... 


...10 


16,74 


17,09 




344.43.10,3 


i3. 


>,2 


H- 32,9 


i5, 30.19,06 


71.26. 8,9 


2888 A -M 7"... 


. .. 10 


39,i5 


39/>o 




343.43. 4,3 


i3. 


4,3 


+ 34,3 


15.33.41,47 


72.26.13,0 


2873 A-f-22\.. 


... 9 


16,90 


«7,^4 




348. 47-15,9 


i3. 


•4,0 


-^ ^7,8 


[5.37.19,21 


67.21.56,1 


a Serpent 


. . . 10 


32,28 


32,64 + 


2,00 


332.53.16,8 


i3. 


3,7 


-^ 5o,9 47,1 


[5.39.34,61 


83.16.17,6 


2919 A -h 24".. 


... 10 


3o,o6 


3o,4o 












15.41.32,37 


65.35 


3i54 A 4-20"... 


....10 


44,37 


44,7^ 




346. 8.25,8 


i3. 


4,5 


■+• 3i,i 


5.45.46,69 


70. o.48,>. 


3o36 A -M 9"... 


...10 


21,75 


22,10 




345.* 3.27,7 


i3. 


4,0 


4- 32,5 


1 5. 51.24, 07 


71. 5.48,0 


2947 Ah- l7^.. 


... 10 


54,11 


54,47 




343.36.26,4 


i3. 


4,6 


H- 34:4 


r5. 55. 56, 44 


72.32.51,4 


3191. A -H 20"... 


. .. 10 


11,83 


12,18 




346. 3. 5,5 


i3. 


5,2 


4- 3l,2 


5.58,i4,i5 


70. 6. 8,0 


3917 A -h 20"... 


.. . 10 


i3,i5 


i3,5o 




346.16. 0,5 


i3. 


5,5 


4- 3o,9 


[6. o.i5,47 


69.53.12,9 


I235B.A.C.— PI. 


. .. 20 


3,2 


10,1 




60.49.50,7 


i3. 


5,7 


- 58, f 


4. 6 


4.42. 6,3 


3244 A 4-20"... 


... ro 


32,10 


32,45 




346.13.10,3 


i3. 


6,2 


4-31,0 


6.15.34,41 


69.56. 1,8 


2907 A -h 21°. . . 


.. . 10 


32,98 


33,33 




348. 2.14,3 


i3. 


3,9 


4- 28,7 ] 


16.17.35,29 


68. 6.58,7 


3259 A -h 20"... 


.-. . 10 


48,42 


48,77 




346.46.28,1 


i3. 


1,3 


4- 3o,3 ] 


6.19.50,73 


69.22.49,3 


3175 A-M8"... 


. . . 10 


14,67 


■ 5,02 




3*4.47- »,» 


i3. 


1,7 


4- 32,9 I 


6.22.16,98 


71.22.18,3 


X Ophiuchus 


. . . lO 


4,47 


4,82 + 


1,96 


328.21.29,2 


i3. 


1,7 


-^ 59,7 47,6 1 


6.26. 6,78 


87.48.16,9 


2940 A -h 21°.-. 


...10 


32,09 


32,44 




347.36.53,1 


i3. 


0,9 


4- 29,2 


16.28.34,40 


68.32.23,4 


2997 A 4- 22-... 


... 8 


29,19 


29,53 












16.33.31,49 


67.13 


2939 A -H 21"... 


...10 


44,06 


44,41 




347. 3{. 58,6 


i3. 


0,4 


-t- 29,3 


[6.35.46,37 


68.34. i8',2 


3007 A -h 22'»... 


...10 


59,43 


59,77 




348.11.46,0 


r3. 


4,5 


4- 28,5 ] 


[6.38. 1,73 


67.57.26,2 


3227 A -H 18"... 


...10 


11,83 


12,18 




344.54.15,8 


i3. 


'4,7 


4-32,7 1 


6.40.14,14 


71.14.59,9 


333o A 4- 20". . . 


...10 


14, 85 


l5,20 




346.21.10,2 


i3. 


5,3 


4- 3o,8 1 


6.42.17,16 


69.48. 3,3 


3^44 Ah- 18"... 


... iO 


28,21 


28,56 




344.38.35,9 


i3. 


5,4 


4- 33,1 1 


[6.44.3o,52 


71.30.39,3 



C.52 LUNETTE MÉRIDIENNE ET CERCLE MURAL DE GAMBEY. — 1904. 

Passage * Correct. Asc. droite Dist. app. 

Noms. N* observé. T. C . Lecture. Microm. Réfract. de coll. apparente. au pôle nord. 

Observateurs J. Chatelu et Brandicourt. 
C^ = ^-i«,96 — o',oio(T — 16^4). " Correction moy. de coll.= 56"8'48',o. 

Juin 23. 

X Ophiuchus lo 7,62 7,98 + 1,95 335.41. 3,5 i3. 5,2 -h 46,2 48,0 16. 53. 9,9^ «0.28. 25, 6 

3207A-h22" 10 58, 5i 58,86 348.24.54,6 i3. 5,2 -h 28,3 . 17.42.0,82 67.44.16,1 

i[ (centre) 10 19,17 19,41 3o2.33.37,6 i3.i,6 -^-176,7 17.50.21,36 ii3.38. 4,0 

V Ophiuchus ...10 45,04 45,36 + 1,93 316.24. 45, 3 i3. i,3 -f- 92,4 49, o 17.53.47,31 99.45.33, i 

8 Pet. Ourse— o'",o2 20 35, o ;27,6 52.45.3,2 i3. 1,4 —43,948,4 18. 3 ." 3.23. 0,0 

3319A-+-22" 10 35,93 36,28 348.10.37,4 i3. 2,1 4-28,6 j8. II. 38, 22 67.58.37,1 

3378A-f-2i" 10 54,22 54,57 348. 7. 0,3 i3. 1,0 -h 28,7 i8.i3.56,5i 68. 2.i5,2 

Yj Serpent 10 21,00 21,34 + 1,88 323.14.42,3 i3. 0,9 -+-71,747,7 18.16.23,28 92.55.15,7 

36I5A-+-I9" 10 44,52 44,87 345.15.33,5 i3. 1,5 -H 32,4 18.18.46,81 70. 53. 45,1 

3358A-h22" 10 26,38 26,72 348. 48. 3i, 7 i3. 2,2 4-27,9 18.21.28,66 67.20.41,4 

3439A4-21" 10 35,55 35,90 347.33.26,0 i3. 2,3 -+-29,4 18.23.37,84 68.35.48,6 

3712A4-18" 10 24,82 25,17 344.12.29,8 i3.ii',6 -+-33,8 18.27.27,11 71.56.39,5 

353i A-f-2i« 10 i,o5 1,40 347.37. 0,5 i3.ii,7 -+- 29,4 18.39. 3,34 68.32. 5,3 

355o A-+-21"...... 10 3i,5o 3i,85 348.2.16,7 j3.io,9 -f- 28,8 18,41. 33, 79 68.6.49,3 

. C;,=.4-r,25— o*,oio(T — i6",8). Correction inoy. de coll. = 56" 8' 4 8", 6. 
Juin 25. 

X Ophiuchus 10 5,18 5,53 + 1,25 328.21.29,9 i3. 2,5 -4-59,648,7 16. 2Ç 87.48 

C(i" — S)-+-i'»,i4. 10 54,96 55,25 3o8.22.io,8 i3. 2,9 4-129,6 16. 38. 56, 5o 107.48.45,0 

xOphiuchus 10 8,34 8,70+ 1,23 335. 41. 7,9 i3. 1,8 -f- 46,1 48,3 16. 53 80.28 

a Hercule 10 17,07 17,43 + 1,27 340.39.34,0 i3. 1,0 4-38,5 48,7 17.10 7^.29 

C',, = 4-o',67 — o',oio(T — i8'',i). Correction moy. de coll. = 56"8'47',9. 
Juin 27. 

a Ophiuchus 10' 30,19 3o,55 + 0,71 338.47.24,6 i3. 1,6 4-41,848,0 i7.3o.3i,23 77.22. 3,4 

P Ophiuchus 10 45,42 45,78 + 0,67 • 330.46.17,5* i3. 2,1 4- 55,6 48,0 17.38.46,45 85.23.24,2 

1^ (centre) 10 38,24 38,48 3o2.33.5i,7 i3. 1,0 4-178,6 17.49-39, i5 113.37. 53, 8 

SPetiieOurse 20 34,9 27,5 52.45. 4,0 i3. 1,2 — 44,3 48,6* 18. 3 3.22.58,4 

T, Serpent 10 22,34 22,68 + 0,58 323.14.44,0 i3. 0,9 4-72,547,3 18. 16. 23,35 92.55.15,5 

(C(2'— S)— i"So7. 10 4,78 5,06 307.10.18,5 • i3. 1,4 4-139,5 18.33. 5,^3 109.0.47,9 

3713 A4- 17" 10 5,07 "5,42 343.47.12,0 i3. 1,8 4-34,7 18.41. 6,08 72.22. 9,9 

3787A-+-19" 10 26,36 '26,71 345.56. 8,9 i3. 1,7 4- 3i,9 18.43.27,37 70.13.10,2 

3836A4-I8" 10 3,95 4,3o 344.27. 5,7 i3. 1,9 4-33,8 18.46.4,96 71.42.15,2 

3587 A 4- 21" 10 5i,o8 5i,43 347.29.49,2 i3. 2,1 4-29,8 18.48.52,09 68.39.26,8 

3524 A 4- 22" 10 43,36 43,71 348.40.49,5 i3. 1,7 4-28,4 18.50.44,37 67.28.25,6 

X Aigle 10 10,98 11,32 + 0,70 321.8.39,6 i3. 2,9 4-78,447,7 19. i.11,98 95. 1.23,6 

C;, = — i',6o — o»,oio(T — i6b,4)- Correction moy. de coil.= 56"8:46',8. 
JuiUet 5. 

xHercule 10 47,90 48,3i - 1,69 343.27.36,2 i3. 2,5 -+-34,5 46,8 16.3.46,71 72.41.42,3 

Ophiuchus 10 22,59 22,97 - 1,61 322.43. 9,7 i3. 3,2 4- 72,5 46,0 16. 9.21,37 93.26.46,2 

X Ophiuchus 10 7,97 8,36-1,60 328.21.27,8 i3. 3,5 4-59,546,4 16.26.6,76 87.48.15,5 

3o53A4-i7'' 10 11,60 12,01 343.24.45,7 i3. 3,8 4-34,6 16. 3i .10, 4i . 72.44-32,3 

3i35A4-i9'' 10 35,38 35,79 345.54-21,7 i3. 4,2 4- 3i ,3 16. 33. 34, 19 70.14.52,7 

2970 A -+-21° (2«).. 10 22,55 22,96 347.55.52,9 i3. 3,9 4-28,7 16.38.21,36 68.13.19,6 

3330A4-20'' 10 18,39 18,80 346.21.15,6 i3. 1,5 4- 3o,7 16.4217,20 69.48. i,5 



OBSERVATIONS MERIDIENNES. 



C.53 



Noms. 



Passage .Correct. Asc. droite Dist. app. 

N. observé. T. C^. Lecture. Microm. Kéfract. decoll. apparente. aiipôlenord. 



Obseavateurs J. Chatelu et Brandicourt. 
Cp = — i%6o — o;oio(T — 16^4), Correction moy. de coll. = 56''8'46',8. 

Juillet 5. 

* i o,fflp „ bras 

3244A4-18" 10 3i,77 3a, 18 344.38.41,1 i3. 2,0 -h 33,o' 16. 44. 3o, 58 

3-256 A-4-18" 10 56,59 57,00 344.23.54,6 i3. 1,3-4-33,3 16.46. 55, 4o 

2999 A -h 21" 10 42, i5 42,56 347.29.12,3 i3. 1,3 4-29,3 16.49^40,96 

X Ophiuchus 10 11, i3 /i,54 - 1^61 335. 41. 8,5 i3. 1,2 -h 46,1 46!;6 16. 53. 9,94 

3o22 AH-2i" 10 4,54 4,95 347.57.46,7 i3. 0,9 -t- 28,9 16.57. 5i34 

3o37A-h2i" 8 18,57 «8,98 347.59.20,5 i3. 0,8 H- 28,7 17.0.17,37 

3073 A H- 22" 10 17,97 18, 38 348.22.15,9 i3. 1,4 -f- 28,2 17. 2.16,77 

3336A-4-18" 10 20,80 21,21 344.17. 1,0 i3. 4,6 "-4- 33,5 17.12.19,60 

3iooAh-2I" 10 45,00 45,41 347.46.18,3 i3. 4,5 -+-29,0 17. j6. 43, 80 

323i A H- 17" 10 11,99 12,^0 17.19.10,79 

3232A-hi7'' 343.9.3,4 i3. 4,3 4- 35,o 17.19 

3i36A-h22'* 10 21,20 21,61 348.40.56,3 i3. 5,5 -t- 27,9 17.21.20,00 

3379A-M8" 10 38, 3î 38,75 17.23.37,14 

a Ophjuclius .. . 338.47.24,7 §3.2,9 -h4i,i48,o 17.30 

C;, = — i»,78 — o*,oio(T — i7\3). Correction moy. de coll. =56'*8'46',5. 
Juillet 6. 

288oA-f-i7" 10 33,25 33,66 343.37.6,9 i3. 2,6 H- 34,3 15.29.31,90 

3i38A-h2o'' 10,19,67 20,08 346.8.8,7 i3. 2,7 -+- 3i,o 15.37. 18, 3a 

a Serpent 10 35,95 36,35-1,77 332.53. 18,9 i3. 2,8 -1- 5o,7 46,3 15.39.34,59 

3o74Ah-i8" 10 28,62 29,03 344.35.42,6 i3. 2,7 +33,0 15.44.27,27 

2829A-H21" 10 6,41 6,82 347.25.21,9 i3. a, 8 H- 29,3 15.47. 5,06 

3o36 A-+- 19"./ 10 25,49 25,90 345, 3.29,9 J^. 2>9 -+-32,4 i5. 51.24, 14 

3095A-+-18" 10 47, 5i 47,9îs 344.45.24,0. i3. 3,2 4-32,8 i5.54.46,i5 

3ioiA-f-i8" 10 59,06 59,47 344.14.25,4 i3. 4,1 -+-33,4 15.56.57,70 

2917 A -+-22" 10 30,76 3i,i6 349. 0.23,7 i3. 5,3 -+-27,4 15.59.29,39 

2921 A -f- 22** 10 32,08. 32,49 348.18.38,8 i3. 5,7 H- 28,2 16. 1. 30^72 

1235 B. A. C — PI., ao 9,6 i6ia 60.49.53,1 i3. 5,8 — 57,9 4. 6 

3244A-f-2o'* 10 35,77 36, 18 346.13.16,6 i3. 2,1 -4- 3o,9 i6.i5.34,4i 

2961 A-+-22" 10 55,69 ^6,09 348.55.21,8 i3. 2,0 4-27,5 16.17.54,3a 

3o22A-f-i7'' 10 12,47 12,88 343.40.55,8 i3. 1,9 -t- 34,2 16.21.11,11 

2925 A 4- 21" 10 37, 3o 37,71 347.12.49,5 i3. 2,1 4-29,6 16.23.35,94 

XOphiuchus 10 8,14 8,53-1,77 328.21.29,6 i3. 1,8 4-59,546,2 16.26.6,76 

3057A4-17". 9 54,32 54,73 343.49.32îO i3. 2,1 4- 34,o 16.31.52,96 

2954A4-21" 10 29,24 29,65 347.53.13,4 i3. 2,4 4-28,8 16.34.27,88 

3002A4-22'' 10 54,41 54,82 348.17.23,9 i3. 2,3 4-28,3 16. 36. 53, o5 

2976A4-21" jo 37,13 37,54 , 347.55.36,8 i3. i,5 4-28,7 16.39.35,77 

3332A4-20" 10 41, 3i 41,7» 346.31.57,8 i3. 1,8 4- 3o,5 16.43.39,95 

3175A4-19** 10 56,23 56,66 345.40. 8,2 i3. 1,4 -l-3i,6 16.45.54,89 

3265A4-18** 10 i5,45 i5,86 345. 3.25,9 >3. i,5 4-32,4 16.50.14,09 

X Ophiuchus 10 11,33 11,74- r,8i 335 4i. 7î5 i3. 2,0 4-46,046,4 16. 53. 9,97 

a Ophiuchus 10 32,59 33,00- 1,73 338.47.24,8 i3. 0,8 4- 41,2 46,7 17.30.31,22 

P Ophiuchus 10 47,80 48,20-1,72 330.46.17,0 i3. 1,2 4-54,8 46,1 17.38.46,42 

3432 A-M9" 10 i3,54 13,95 345.15.33,1 i3. 1,4 4-32,2 17.44.12,17 

4[ (centre) 10 8,11 8,38 302.34. 5,8 i3. 2,8 -+-176,0 17.48. 6,60 

325oA4-22° 10 41, o5 41,46 348.14.0,6 i3, 3,3 4-28,5 17.55.39,67 



71.30. 
71.45, 
68.40. 
80.28. 
68.21. 
68.. 9. 
67.46. 

71 .5*2. 
68.22. 

73. 1 

73. o, 

67.28. 

71. 9 
77.22. 



37,1 
24,5 
•2,9 
23,9 
28,1 
54,5 
59,0 
16,0 
54,2 

14,1 
13,5 

0,8 



72.32.12,3 

70. I. 5,9 
83.i6.i5,4 
71.33.34,9 
68.43.51,5 

71, 5.45,9 
71.23.52,7 
71.54.50,6 
67.. 8.45,4 
67.50.30,0 

4.42.10,3 
69.55.58,6 
67.13.50,7 
72.28.23,7 
68.56.24,1 
87.48.15,3 
72.19.46,6 
68.15.59,2 
67.51.49,8 
68.13.37,5 
69.37.18,6 
70.29. 9,1 
71. 5.5i,3 
80.28.23,7 
77.22. 1,7 
85.23.23,5 
70.53.44,6 
113,37,33,9 
67.55.11,1 



(:.54 



LUNETTE MÉRIDIENNE ET CERCLE MURAL DE GAMBEY. - 1904. 



Noms. 



Passage 
N. observé. 



Correct. Asc. droite Dist. a pp. 
Lecture. Microm. Réfract. decoil. apparente. aupùlcnord. 



JniUet 6. 

3646 A-t-2o» lo 

Petite Oarse 20 

3377 A-f-2i" 10 

T^ Serpent 10 

3439 A-f-21" 10 

38i4 A -H 20" 10 

Ç Aigle 10 

:i6i3 A-^22" 10 

3593 A -H 23" 9 

3644 A -+-22" 10 

366o A -h 22" 10 

3766 A -f-21* 10 

4075 A -h i8» 10 

3705 A -H 22" 10 

3879 A-+- 16" 10 

38i5 A-+-21" 10 

c'. = - 

Jnillet S. 

X Hercule 10 

7.886 A -h 21" 10 

3i63 A -H 18". 10 

3092 Ah- 19" 10 

2926 A-f-21" 10 

X Ophiuchus 10 

3o53 A-t- 17" 10 

3oo4 Ah-2-î'* 10 

2976 Ah- 21" 10 

3i54 A •+- 19" 10 

333>. A-+-20" 10 

3175 A -H 19" 9 

3261 A -h 18" 10 

3 119 Ah- 17" ro 

•/.Ophiuchus 10 

3296 A H- 18" . . 10 

3073 A H- 22** 10 

3o85 A H- 22" 10 

3o63 Ah-2I"(i«).. 10 

3264 Ah- 19* 10 

a Ophiuchus 10 

P Ophiuchus 10 

3222 Ah- 21" 10 

^ (centre).. , 10 

6 Petite Ourse 20 

T, Serpent 10 

38i4 Ah-2o' 10 

3363 A H- 23" 10 



Observateurs J. Chatelu et Brandicourt. 

.i',78 — o",oio(T — i7\3). Correction moy, de coll.= 56"8'46',5, 



s 


s 


/ n 


t 


1» 


* 




h m s 


t h 


8,o5 


8,46 


347. 7.43,4 


i3. 


3,4 


-+- 29,8 




17.58. 6,67 


69. 1.27,0 


36,5 


29,7 


52.45. 4,7 


i3. 


3,0 


- 43,7 




18. 3 


3. .22. 55, a 


57,65 


58, 06 


347. '22. 37, 7 


i3. 


3,0 


-f- 29,5 




i8.i3.56,27 


68.46.34,7 


îi4,76 


25, 14 - 1:81 


323.14.40,0 


i3. 


3,0 


+ 71,5 45 


:6 


18.16.23,35 


92.55.14,8 


39,32 


39,73 


347.33.26,9. 


i3. 


3,2 


+ 29,3 




18.23.37,94 


68.35.45,5 


5o,44 


5o,85 


347. 8.35,6 


i3. 


2,5 


-+- 29,9 




18.25.49,06 


69. o.38,i 


4,01 


4,42 - 1,82 


339.52.51,2 


i3. 


a, 4 


-f- 39,7 46 


9 


19. 1. 2,62 


76.16.32,4 


3i,5o 


3i,90 


348.43.36,4 


i3. 


2,0 


-^ 27,9 




19. 6.3o,io 


67.25.35,8 


30,87 


31,27 


349.27.17,6 


i3. 


1.3 


H- 27,0 




19. 8.29,47 


66.41.56,0 


10,14 


10,55 


348.24.42,7 


i3. 


0,8 


H- 28,3 




19.13. 8,75 


67.44.31,4 


30,90 


3i,3i 


348.33. 3,8 


i3. 


1,3 


H- 28,1 




19.15.29,51 


67.36. 9,0 


9^09 


9,5o 


347.36.10,5 


i3. 


•,5 


-H 29,3 




19.20. 7,70 


68.33. 4,6 


i5,o6 


«5,47 


344.57.40,9 


i3. 


.,6 


H- 32,7 




19.22.13,67 


71.11.36,2 


26, (>9 


27,10 


348.40.42,5 


i3. 


',• 


-+- 27,9 




19.24.25,30 


67.28.31,3 


35,52 


35,93 


343.13. 6,1 


i3. 


1,8 


H- 35,0 




•19.26.34,13 


72.56.13,3 


36, 00 


36,41 


348. 9-4o,9 


i3. 


9, a 


H- 28,6 




19.28.34,61 


67.59.32,3 


-2-,i5 


-o%oio(T— I 


7*',7)i Correction moy. do coll. = 


.5(3 


"8'45',5. 




48,48 


48,89 - 2,19 


343.27.35,1 


i3. 


»,-> 


+ 34,1 45, 


9 


16. 3.46,76 


72.41.41,4 


2,52 


a, 93 


347.57.59,7 


i3. 


a,4 


H- 28,4 




16. 9. 0,80 


68.11.11,4 


5,i5 


5,56 


344.13.58,7 


i3. 


3,2 


H- 33,1 




16.17. 3,42 


71.55.16,8 


5i,54 


51,95 


346. 0.^9,2 


i3. 


2,4 


H- 3o,8 




16.19.49,81 


70. 8.25,7 


40, 36 


40,77 


347.16. 8,7 


i3. 


3,0 


-^ 29,3 




16.23.38,63 


68.53. 3,9 


8,53 


8,92 - 2,17 


328.21.26,6 


i3. 


3,7 


-^ 58,9 45 


,6 


16.26. 6,78 


87.48.14,7 


12,20 


12,61 


343.24.45,0 


i3. 


3,r, 


-4- 34,2 




16. 3i. 10,47 


72.44.31,3 


18,08 


i8,48 


348. i6. 44, 8 


i3. 


4,3 


-^ 27,4 




16.37.16,34 


67.22.24,8 


37,49 


37,90 


347.55.32,1 


i3. 


5,9 


H- 28,5 . 




16.39.35,76 


68.13.36,6 


37,01 


37,42 


345.58.22,0 


i3. 


3,4 


H- 3o,9 




16.41.35,28 


7o.io.5i,i 


41,62 


42, o3 


346.31.53,4 


i3. 


3,4 


H- 3o,2 




16.43.39,89 


69.37.18,1 


56, 5i 


56,92 


345.40. 3,7 


i3. 


4,0 


H- 3i,3 




16.45.54,78 


70.29. 9,6 


3o,ii 


3o,52 


314.22.48,4 


j3. 


1,6 


-^ 33,0 




16.48.28,38 


-71.46.28,2 


45,71 


46,12 


343.13.30,6 


i3. 


',7 


+ 34,5 




16.50.43,98 


72.55.11,5 


11,65 


12,06 - 2,1 3 


335.41. 6:4 


i3. 


•,9 


H- 45,6 45 


,1 


16.53. 9,92 


80.28.23,7 


36,o9 


36, 5o 


344.35.30,7 


i3. 


'.7 


H- 32,7 




16.59.31,36 


71.33.46,5 


i8,5i 


18,92 


348.22.15,5 


i3. 


1,3 


H- 28,0 




17. 2.16,78 


67.46.57,9 


22 , 52 


22,92 


348.43. 9,9 


i3. 


1,3 


H- 27,5 




17. 5.20,78 


67.24. 2,2 


3,80 


4,21 


347.30. 6,4 


1-3. 


',5 


-1- 29,0 




17. 8. 2,07 


68.39. 7,1 


5i,83 


52,24 


345.57.16,1 


i3. 


2,0 


H- 3i,o 




17.10.50,10 


70.11.59,8 


33,02 


33,43 - 2,16 


338.47.24,7 


12. 


59,5 


H- 40,9 45 


,2 


17.30.31,28 


77.22. 1,8 


48, 14 


48,64 - 2,i5 


330.46.17,3 


12. 


59,5 


- 54,4 4^ 


,7 


17.38.46,49 


85.23.23,6 


37,7a 


38, i3 


347.16. 3,3 


i3. 


6,1 


-+- 29,4 




17.44.35,98 


68.53. 6,2 


48,55 


48,82 


302.34. 6,3 


i3. 


3,3 


-^'74,7 




17-47.46,67 


ii3.37.3o,5 


36,9 


30, 1 


52.45. 3,2 


i3. 


4,5 


-43,4 46 


9 


18. 3 . 


3.22.54,4 


25,10 


25,48- 2,14 


323.14.38,2 


i3. 


3,3 


-^ 70,9.44 


.5 


18.16.23,32 


92.55.14,7 


50,82 


5i,23 


347. 8.34,9 


i3. 


a,7 


H- 29,6 




18. -25. 49,07 


69. 0.37,3 


5o,94 


5i,34 


349.42. 6,5 


i3. 


2,7 


H- 26,5 




18.28.49,18 


66.27. 4,4 



OBSERVATIONS MERIDIENNES. 



C.55 



Noms. 



Passage 

N. observé» 



Lecture. Microm. 



Correct. 
Réfract. de coll. 



A se. droite 
apparente. 



Dist. app. 
au pôle nord. 



Obseavateurs J. Cbatelu et Brandicourt. 





r' 

i.„ — - 


-2',l5 


— o",oio(T — 17',7). • Correction moy. de coll. = 56''8'45',5. 




Juillet 8. 




t 


• 


/ // 


1 


p 




it 


h m s 


* t H 


3483 A -h 21"... 


.k. 10 


46, 18 


46,59 


347.34. 2,6 


i3. 


2,5 


-^ 


29," 


18.30.44,43 


68.35. 9,6 


3495 A -4- 21". . . 


...10 


46,74 


47, i5 


347.^4.38,2 


i3. 


2,5 


-+- 


29,3 


18.32.44,99 


68.44.34,2 


349» AM-->.r... 


. . . 10 


12,57 


iî^,97 


350.46.1 5,4 


i3. 


2,7 


H- 


a5,2 


18.36. 10,81: 


65.22.53,7 


36^1 Ah- 17"... 


. . . 10 


25,66 


2^,07 


343.47. ',0 


i3. 


5,1 


H- 


33,9 


18.38.23,91 


72.22.14,4 


3472 Ah- 29."... 


...10 


58,2» 


58, 70 


348.37.10,1 


i3. 


5,0 


H- 


27,8 


18.40.56,54 


67.31.59,2 


3537 A H- 24"... 


. . . 10 


16,62 


17,02 


350.26.10,7 


i3. 


4,9 


H- 


25,6 


18.43.14,86 


65.42.56,8 


3494 Ah-92"... 


.. . 10 


37,28 


37,68 


349. 0. 0,8 


i3. 


4,2 


H- 


27,3 


18.45.35,52 


67. 9. &," 


3582 Ah- 21"... 


. .'. 10 


ï4,9i 


i5,32 


347.27.56,9 


i3. 


4,4 


-^ 


29,2 


18. 48. 13., 16 


68.41. i3,o 


3674 A H- 22"... 


. .. 10 


56,47 


56,88 


348.28.49,7 


i3. 


3,9 


H- 


28,0 


19.17.54,71 


67.40.19,7 


b Aigïe 


...10 


28,11 


28,52 - 2"l3 


337.53.58,1 


i3. 


3,6 


H- 


42,4 .45';9 


19.20.26,35 


78.15.26,1 


3718 A H- 22»... 


...10 


23,22 


23,63 


348.27.22,9 


i3. 


3,5 


H- 


28,0 


19.26.21,46 


67.41.48,2 


38i5 Ah-21"... 


.. ib 


36,4o 


36,8 1 


348. 9.38,6 


i3. 


3,8 


H- 


28,4 


19.28.34,64 


67.59.31,8 


3798 A H- 24"... 


.... 10 


8,32 


8,72 


350.40.18,9 


i3. 


3,9 


H- 


25,4 


19.32. 6,55 


65.28.48,9 


4210 Ah- 20"... 


. .. io 


ii,5o 


ïi,9« 


346.43.24,1 


i3. 


3,8 


-f- 


3o,2 


19.34. 9,74 


69.25.47,8 


Y Aiglo. . . : 


...10 


46,21' 


46,62 - 2,10 


336.32.26,7 


i3. 


2,0 


-^ 


44,6 45,6 


19.41.44,45 


79.37. 1,1 




c;,=- 


- 2V32 


— o',oio(T — 


17**, 6). Correction moy. i 


Jecoll.= 56"8'45',4. 




JniUet 9. 






















3o36 Ah- 19"... 


. . . ip 


25,97 


26,38 


345. 3.29,4 


i3. 


2,4 


-f- 


3i,9 


i5. 51.24,08 


•71. 5.45,4 


3 104 Ah- 18"... 


. . . 10 


23, r2 


23,53 


344.32.15,6 


i3. 


2,1 


H- 


32,6 


[5.58.21,23 


71.37. 2,1 


2982 Ah- 17".. . 


...10 


12,07 


12,48 


343, 4.18,4 


i3. 


«,9 


H- 


34,5 


16. 7. '0,17 


73. 4.59,1 


Ophiuchus .... 


. • 






322.43. 8,4 


i3. 


2,2 


-+- 


71,5 44,7 ï 


6.9 


93.26.45,8 


3096 A-+- 19"... 


• 9 


5,96 


6,37 


345.37. 3,4 


i3. 


1,5' 


-+- 


3l,2 


[6.21. 4,06 


70.32.13,3 


3ioi Ah- 19"... 


.. 10 


2,35 


2,76 


345.22. 0,1 


i3. 


2,5 


H- 


3i,5 


16. 23.. 0,45 


70.47.15,8 


X Ophiuchus... . 


.. 10 


8,68 


9,07 - 2,33 


328.21.27,8 


i3. 


2,4 


H- 


58,7 45,4 


16.26. 6,76 


87.48.14,7 


3o54 Ah- 17",.. 


.. 10 


12,24 


12,65 


343.27.04,6 


i3. 


»,9 


-+- 


34,0 


16.31.10,34 


72.41.54,6 


^997 Ah- 22"... 


. . 10 


33,43 


33,83 


348.55.30,4 


i3. 


2,6 


-+- 


27,1 


16. 33. 3i, 52 


67.13.40,5 


3069 Ah- 17"... 


. . 10 


59,88 


60,29 


344. 3. 4,7 


i3. 


4,6 


H- 


33,3 


6.35.57,98 


71. 6. 9,3 


3224 Ah-i8\.. 


.-.. 10 


ia,34 


12,75 


344.50.20,4 


i3. 


4,2 


-f- 


32,2 


16.38. 10,44 


71.18.53,9 


3o8i Ah- 17".. . 


.. 10 


3 1,07 


3i,48 


343.22.39,2 


i3. 


4,5 


-+- 


34,2 


16.40.29,17 


72.46.35,5 


3237 Ah- 18"... 


. . 10 


42,53 


4^,94 


344.16.41,1 


i3. 


8,8 


H- 


33,0 


[6.42.40,63 


71.52.29,8 


3iC6 Ah- 19"... 


. . 10 


5,54 


5,95 


345.37. 3,6 


i3. 


5,8 


-f- 


3l,2 


16.45. 3,64 


70.32. 8,7 


3178 Ah- 19"... 


. . . 10 


i3,85 


14,26 


345.38. 5,4 


i3. 


2,8 


H- 


3l,2 


16.47.11,95 


70.31. 8,3 


3265 A-f-i8"... 


. . . 10 


15,90 


16, 3i 


345. 3.24,1 


i3. 


2,5 


H- 


32,0 


16. 5o. 14,00 


71. 5.5o,8 


X Ophiuchus... . 


.. 10 


11,76 


12,17 - 2,25 


335.41. 6,2 


i3. 


2,1 


H- 


45,4 45,2 


[6.53. 9,86 * 


80.28.23,4 


3296 A-^ 18"... 


... 10 


36,22 


36,63 


344.35.29,5 


i3. 


2,5 


-t- 


32,6 


16.59.34,32 


71.33.47,0 


33o4 Ah- 18"... 


...10 


17,23 


17,64 


344. 9.46,3 


i3. 


2,9 


-h 


33,1 


17. 2.15,33 


71.59.30,0 


3092 Ah- 22".. . 


. . 10 


9,97 


10, 38 


348,40.51,1 


i3. 


2,5 


-^ 


27,5 


17. 6. 8,06 


67.28.20,1 


3o63 A H- 21" (2*^ 


). . 10 


3,96 


4,37 


347.29.59,0 


i3. 


2,1 


H- 


28,9 


17. 8. 2,o5 


68.39.13,9 


3196 Ah- 17"... 


. . 10 


5,74 


6,15 


343.21.18,0 


i3. 


0,4 


-^ 


34,2 J 


[7.10. 3,83 


72.48. 2,3 


32i3 Ah- 17".... 


.. 10 


46,60 


47,01 


343.23. 8,9 


i3. 


0,6 


H- 


34,2 


17.13.44,69 


72.46.10,0 


a Ophiuchus 


.. 10 


33,14 


33,55 - 2,28. 


338.^7.24,1 


.13. 


0,5 


H- 


40,7 45,7 


i7.3o.3i,23 


77.22. 1,0 


P Ophiuchus 


.. . 10 


48, 40 


48,80 - 2,3l 


330.46.16,7 


i3. 


0,6 


H- 


54,1 45,3 


17.38.46,48 


85.23.22,8 


3222 A H- 21"... 


. . 10 


37,91 


33,32 


347.16. 9,2 


i3. 


0,9 


H- 


29|2 


17.44.36,00 


68.53. 5,7 


]^ (centre) 


. . 10 


38,93 


39,20 


.302.34.11,1 


12. 


59,8 


H-173,5 


17.47.36,88 


113.37.28,0 


3260 Ah- 21"... 


. . 10 


14,33 


>4,74 


347.29.53,7 


12. 


59,8 


H- 


29,0 


17.53.12,42 


68.39.21,7 


3626 A H- 20". . , . 


. . 10 


14,43 


14,84 


346.37.15,0 


i3. 


4,7 


H- 


3o,i 


17.55.12,52 . 


69.31.57,7 



C.56 



LUNETTE MÉRIDIENNE ET CERCLE MURAL DE GAMBEY. - 1904. 



Nom». 



Passage 
N. observé. T. 



Correct. Asc. droite Dist. app. 
Lecture. Microm. Réfract. decoll. apparente. au pôle nord. 



ÛBSERVAtËURS J. Chatelu et Branoicourt. 
Cp = — 2',32 — oJoio(T— 17^6). Correction moy. de coll. = 56'*8'4^",4. 

Juillet 9. , » o , „ t p „ ^ h iù s o , ^ 

SPeUOurse — o"',o2 ao 37,0 80,2 52.45'. s",; i3. 2,3 —43",! 461^6 18. 3 3.22.54^3 

336i A-f-21*; 10 2,o5 2,46 348. 0.57,1 i3. 2,8 -+- 28,3 18.11. o,i3 68. 8.14,8 

3723AHr2o" 10 36, i5 36,56 346. 33. 5i, 2 i3. 3,i -4-3o,i i8.i3.3î,23 69.35.21,6 

Tj Serpent 10 a5,32 25,70-2^36 323. 14. 38, 3 13.2,9 -h 70,5 44,5 18.16.23,37 92.55.14,5 

3693A-Hi8° 10 17,30 17,71 18.23. i5, 38 71.18 

3456A-h2i° 10 52,33 52,74 348. 6.i5,5 i3. 2,5 -4-28,2 i8.25.5o,4i 68.2.56,9 

3470A-+-21** 10 45,45 45,86 342.59.28,3 i3. 2,1 -f- 28,4 18.27.43,53 68.9.43,8 

3477A-i-2i° 10 54, 3o 54,71 347.54.37,2 i3. 4,6 H- 28,5 18.29.52,38 68.14.32,6 

34i8A-i-22° 10 58,22 58,62 3Î8.49.56,8 i3. 5,9 -+-27,4 i8.3i,jG,29 67.19.10,8 

3432A-+-22" 10 58,94 59,35 348.27.19,7 i3. 5,8 -h 27,8 18.33.67,02 67.41.49,3 

3462 A + 22'' 10' 27,58 27,99 348.39.24,8 i3. 5,3 4-27,6 18.39.25,66 67.29.43,1 

3537A-H24* 10 16,76 17,16 350.26.10,5 i3. 5,6 -+-25,5 18. 43. f4, 83 65.4^.56,4 

3836 A-H18" 10 6,96 7,37 344.27. 4,2 i3. 3,5 -h 82,9 18.46. 5, 04 71.42.12,2 

î Aigle 10 4,58 4,99-2,36 339.52.48,7 i3. 3,5 -1-39,245,5 19. 1.2,66 76.16.32,1 



POSITIONS MOYENNES 

POUR 1900,0 

DES ÉTOILES OBSERVÉES EN 1904 

AUX INSTRUMENTS DÉ GAxMBEY. 



Les observations se rapportent aux étoiles fondamentales et aux étoiles de 
repère du Catalogue photographique du Ciel, des zones de l'Observatoire de 
Paris. 

La lettre I, placée à la suite de la date, indique que l'observation a été faite 
au passage inférieur.* 

Dans la colonne dates, le premier nombre indique le mois et le second le jour 
du mois. 



Étoiles. 



Dates, 
M.-J. 



Polaire 4-251 

ri3 Piazzi 

Y Baleine 

4i Bélier 

s Bélier 

a Baleine >.. 

426 A -H 21° 

457 A -h 22" 

469 A -h 22* 

436 A-f-23" 

475 A -+-22" 



444 A-^2i" 
Ç Taureau.. 



5o4 A -H 22' 



5o5 A-i-22'* 



5 

26 
26 
26 

5 

■ 5 
i5 
i5 

5 
5 
16 
i5 
• 5 
-i5 
iC 
■17 

■ 5 
16 

■17 
15 

Observations de 



Ascensions 
droite*^. 



I .22.35,3 
2.30.35,78 
2.38. 7,11 
2.44. 5,76 
2.53.29,52 
2.57. 3,11 
3. 7.28,43 
3. 8.28,00 
3. 12. o,5i 
12.28,30 
14.55,33 
55,41 
17. 4,60 

21.44,93 
45,00 



3.27 



44,93 
44,98 
3o,84 
30,95 
30,90 
3.27.33,87 
Paris, 1904. 



Distances 
polaires. 

I . 13.34,0 
83.35.25,9 
87.11. 8,0 
63. 9. 6,1 
69. 3.33,9 
86.18. 9,0 
68.43.48,0 
67.25.11,1 
67.32. 1,8 
66.17. 2,4 
67.10.38,8 

» 

68.33.40,0 

80.36.57,2 

57,0 

57,2 

56,9 

66.58. 9,6 

8,4 

9,5 

66.57.10,9 



Étoiles. 

519 A-f-22".. 

• 

520 A -H 24".. 
523 A-f-24".. 

527 A-f-2.r. . 

492 A -4- 21°.. 

526 A -H 22".. 

495 A-f-23".. 

540 A -4- 24". . 

546 A ■+■24».. 
544 A -H 22".. 
519 A -H 23".. 

522 A 4- 23"., 

535 A -H 23".. 
571 A -+-24".. 
637 A-f-20".. 



Dates, 
M.-J. 



-i5 

'7 

- 5 
-16 

-»7 
-15 

- 5 
»9 

- 9 
-16 

- 5 
-ï7 
-19 
-16 

- 5 

- 9 
-17 

- 9 
-19 
-16 

-'7 



Ascensions 
droites. 



k I 

3.3i 



3.3i. 
3.32, 
3.33. 
3.33, 
3.33, 

3.37 

3.38 

3.39 
3.39 
3.40 



3.40 
3.41. 
3.42. 
3.42. 



6,29 
6,27 

22,52 

39,59 
10,01 

22,83 

40,41 
40,39 

46,56 
46,48 
3,00 
3,07 
11,63 
46,67 
17,01 
17,11 
17,05 

» 
21,66 
8,00 
,20,33 



Distances 
polaires. 

o / • 
67.41. 3,4 

i> 
65.43 ») 
63.43.32,9 
65.37.22,2 
68.28.55,7 
67.29. 8,8 

7,7 
65.56.3i,2 

3o,8 
65 145. 32, 6 

32,3 

63.28.27,9 

67.37. 5, a 

66. 6.58,1 

)) 

58, o 
66.21.48,0 
66.34.59,1 
63.19.10,6 
68.58.46,2 



C.8 



G.58 



ÉTOILES OBSERVÉES AUX INSTRUMENTS DE GAMBEY EN 1904. 



Étoiles. 

563 A -4- 22".. 
572 A-f- 22".. 
563 A-h-23«.. 
578 A H- 24». . 

586 A-f- 24".. 
>94 A-f- 22''.'. 

555 A -4-21°.. 

6o5 A -4-22°.. 

668 A-f- 20°.. 

669 A-f- 20°.. 
680 A -+r 20". . 
X Taureau 



621 A -+-22°..... 

585 A H- 21" 

637 A-f-22"(i"). 

637 A-f- 22" (2'). 

632 A-f- 23" 

1235 B.A.C... 



633 A-f- 24". 

645 A -h 23". 
649 A -h 22". 
654 A-^22". 
637 ^-^ 22"- 

617 A-f- 21". 
670 A-f- 22". 
675 A-f- 23". 
Y Taureau . . . 



Dates, 
M.-J. 



- a 
-19 

- 9 

- 5 

-ï7 
-i5 
-16 

-19 
-i5 
-16 

-19 
-24 

- 5 

-ï7 
-16 

-19 
-24 

- 5 

- 9 
-i5 
-16 
-17 
-19 
-24 

- 5 

- 5 
-16 
-24 
-i5 

-«7 

-«9 

6-151 

6-19I 

6-20 1 

6-21 I 

6-231 

7^61 

1-16 

1-24 

1-17 

i-i5 

1-16 

1-17 

1-24 

1-24 

1-16 

i-i4 
1- 5 

I- 9 
i-i5 
1-17 
1-19 



Ascensions 
droites. 



Distances 
polaires. 



b ] 
3.42 
3.43 
3.43 
3.44 

3.46 



3.48 



3,5o. 



3.55 



3.56. 
3.58, 
4. 2. 



4. 6. 

4. 6. 
4. 6. 
4. 8. 
4. 8, 

4. II 
4.12. 
4.14 
4.14. 



m s 
.25,59 

.44,79 

.47,51 

•^9,93 

3o,o3 

» 

0,89 
0,81 

» 

49,07 
49i08 

» 

, 2,85 

•^,94 

.57,47 

16,44 

ut 

.57,52 
8,40 

8,33 
8,3i 
8,26 
8,3i 
» 
21 ,08 

46,91 
56, 40 

» 

56,46 

17,52 

5,6 

5,5 

6,1 

5,9 
6,1 

5,9 
5,5 
0,37 

» 

47,94 

55,41 

2,39 

33, 5i 

» 

«7,14 

» 
6,09 

6,1! 

6,00 
6,11 
6,12 



66.53 
67.46 
66.35 
65.48, 

64-57. 



67. 5 



68. 3i. 

67.48. 
68.59. 
68.58. 
68.58. 
77»47. 



67.51, 

68.11 

67.10, 

67. 9 
66.16 

4.42 



65.41, 

66.44 
67.50 
67.32 
67.48 

67.53 
67.26 
66.38 
74.36 



10,5 
16,3 
33,8 
î>9,3 
3o,2 

35,0 

35,2 
35,2 
37,2 
37,3 
37,4 
35,7 
29,5 
28,6 

35,9 

58,8 

0,6* 

34,7 
3o,9 
3i,6 
3i,o 

3i,9 
3i,i 

3l,2 

22,0 

28,5 
4,0 

4,8 
59,9 
54,7 
3o,9 
3o,8 
3o,5 
3o,8 
3o,8 
3o,i 
3i,5 
23,9 
î|,4 
11,4 
37,1 
48,0 
4,3 
3,9 
3i',4 
16,6 
3i ,0 
49,3 
49,6 
49,3 
49,5 
49,1 



Étoiles. 

741 A-f- 20".. 
686 A-f- 22".. 

683 A -h 23".. 
688 A-f- 22".. 

643 A -+-21".. 
696 A -h 22".. 

644 A -H 21"., 

647 A -^ 21".. 
e Taureau . ^ . . , 

662 A-H2f4°.. 



707 A-f-22"...r.., 



/'J 


A 


-r- -zz 


668 A 


-4-21" 


7î5 


Â 


-f- 22" 


680 A 


-H 21" 


-37 


A 


-f-a2" 


692 


Â 


-f-21" 



701 A-f- 21". 

702 A -f-2r. 



707 A-f- 21".. 



709 A -h 21". 
T» Orion . . . . 



750 A H- 23". . . . 
756 A-f- 23".... 
758 A H- 23". . . . 



Dates, 
M.-J. 

-16 

- 5 
-16 
-t9 
24 

■ 9 
-i5 

-4 
-16 
M7 

' 5- 
-'9 

• 9 
-i5 

-24 

• 5 

■'7 
-19 

■ 9 
-i5 
-i6 
-24 
•16 

•9 

-24 

5 

• 9 
16 

«9 

- 5 

- 9 
16 

«9 

- 4 
5 

■ 9 
-16 

-»9 

■ 4 
■16 

»9 

- 5 

-24 

- 9 
-16 

•>7 
-19 

- 5 
-24 

- 9 
2- 4 
I- 5 



Ascensions 
droites. 



h r 

4.i5 
4.17 



4.17 
4.18, 

4.19 
4.20 
4.20, 

4.22. 

4.25, 
4.25. 

4.^9- 

4.29. 
4.33. 
4.33. 

4.36. 
4.38, 



4.41. 
4.41 

4.42. 

4.43. 
4.44. 



4:45 
4.47 
4.47 



.41,39 

.45,75 

45,84 

45,76 

.31,44 
.27,54 

» 
.22,88 

22,86 

. 4,57 

4,62 

.46,60 

46,59 

» 
.12,37 

12,41 

12,38 
.36,81 

36, Si 

36,79 

» 
17,65 

17,59 
» 

39,39 
39,55 
ï4,16 
14, 42 

.42,45 

42,53 

12,08 

12, o3 

9 

.25,76 
25,86 
25,87 

2D,77 

.39,17 

.49,48 

49,37 

47,38 

» 

i7,7' 
•>4,67 
24,73 
24,68 
.49,94 

.17,69 
17,56 

40,99- 



71 



65.11 



Distances 
polaires. 

o f m 
69. 3. 0,2 

67.16. 6,6 

6,4 

6,3 

65.55.44,2 

67.29.21,1 

68. 1.43,4 

67.24.46,3 

68.45.22,3 

23,3 

68.36.11,8 

11,3 

2 . 28 , a 

29 >o 

29,0 

5,4 

5,3 

4,7 

67.22.13,4 

12,3 

i3,i 

12,8 

9.39,0 

38,5 

37,9 

8,7 

8,0 

67.32.47,3 

47,^ 
68.40.46,7 

46,7 

67.14.57,7 

58, o 

58,5 

68.31.45,5 

46,1 

45,0 

45,2 

67.59.35,2 

68. 2.21,2 
22,1 

68.51.39,8 
40,0 

68.13.29,7 

83.12.47,6 
48,1 
47,3 

€6.48.56,0 
54,8 

65.59.19,8 
20,0 

66.36.42,0 



67 



68.11. 



POSITIONS MOYENNES POUR 1900,0. 



G.5q 



Étoiles. 
73i A-f-21** 

779 A-f-aS" 

719 A -h 24" 

784 A 4-23"...., 

795 A -+-22" 

796 A-+-«V 

804 A -H aî*» 

808 A-f-23* 

739 Ah-24* 

828 A -H 23*' 

818 A-+-a2** 

825 A -h 22° 

778 A -h 21" 

772 A-f-24* 

782 A -h 24" 



.85f6 A 4- 22" . 

^16 Ah- 21" 

«18 A-^-24^. 

Y Orion. -.......- 

83i A -+-24** 

847 A-+-2r« 

839 A-4-25*(i~)., 
925 A ■+■ 22" 

8 Orion 



Dates, 
M.-J. 



- 9 
-17 

- 6 

■24 

- 4 

- 5 

■ 9 
->7 

- 6 

.24 
■4 

- S 

t- 9 

-17 

5t- 4 

-24 

- 5 
-17 

- 6 

- 9 
-24 
-4 

- 6 

- 5 
-«7 
-J7 
-4 
;- 6 

- 9 
-24 
-17 

2-4 
2- 6 

- 9 

- 9 
-i5 

-24 

- 9 
-24 
-16 
-i5 

-19 
-i5 

-14 
t- 6 

- 5 

- 9 
-i5 

-16 

-19 
-24 
-26 



Ascensions 
droites* 



Distances 
polaires. 



b m 
4.5o. 



4.5o 
4.52 



4.53 
4.54 
4.55 



4.S6. 
4.56 
4.57 



4.58 
4.59 



5. o 
5. 4 

srj 

s. 6 



S. .8 

S.iS 

5.r9, 

5.20, 
5.21. 
5.23 
5.24 



5.26 



16, 36 
16,37 
16, 32 

32,96 
47, ïo 
47,27 
47,i5 

47,07 

» 

9,17 
, 5,02 

5,o5 
1 1 , a3 

» 
.43,82 
43,84 

43,79 
.17,56 

35,45 

35,44 
40,01 
40,07 
12,92 
12,86 
12,78 
36,54 

» 
, 5,81 
5,70 
5/S5 

» 
16,09 
16, i5 

» 
46, o5 

» 

34,97 

37,80 

6,96 

41,26 

» 
41,10 
53,85 
53,83 
53,89 
53,94 
53,85 

}> 
53 ,«7 



o / 

68.35 



66.51 
65.39 



66.24 
67.33 
66.42 



06. 7 
66, I 
65. 9 



66.36 
67. 4 



67.37 
67.59 

64.58 
i65.So 



67. 27 
68. o 

65. -5 
83.44 

65. 4 
68. 8 
64.55 
67.36 



90.22 



12,6 

|3,2 
12,3 

39,2 

38,9 
29,2 

28,4 

28,9 
28,5 
1,2 
28,7 
33,6 
33,1 

S2,9 
1,1 

.22,3 

.58,9 
58,3 
57,2 
49,5 

.35,7 
36,5 
35,7 

.28,4 
28,7 

.25,1 

25,7 

24,2 
.S4-,6 

44.6 
.34,6 
» 

33,7 
.24,0 

.25,2 

24,9 
.14,0 
.27,3 

26,6 

.33,3 

.54,0 

.54,6 

.55,0 

55,7 

55,7 

.23,7 

24,2 

23,4 

23,3 

^3,7 
23,8 

23,9 



Étoiles. 

8 Orion 

e Orion 

909 A -H 24".. 

9i3 A-H24^. 

989 A-f-22".. 

Ç Orion 

920 A-^ 24". . 
93i A-4-24^.. 
940 A -H 24*. . 

•961 A-+-2S\. 

984 A -H 21".. 

I032 A -h 22^ 

963 A -h 24".. 
965 A -4- 2i".. 
973 A-+-24®.. 

ioo3 A 4- 21**. 
lodS A-^2i**. 
io59 A + 22". 
io85. A-f-23". 

io65 A -h 22*. 

I025 A-f- 21**. 

iioo A-f- 23". 
1027 A -4- 21". 

1096 A -h 22". 
io39 A -H 21". 
1109, A •+■ 22". 

1187 A-f-20"- 

11-22A-+-23"- 

ii3o A-f- 23*. 

1072 A +"21". 



Dates, 


Ascensions 


Di. tances 


M.-J. 


droites. 


polaires. 




h m s 


/ 


2-l3 


5.26.53,87 


9o.2>..23,5 


1-19 


5.3i. 8,42 


91. i). 56, 8 


2-19 


8,41 


57,8 


1-16 


5.33.44,51 


65.49 54,1 


2-13 


44.45 


55,1 


1-26 


5.34.10,23 


65. 3i. 0,6 


i--i9 


5.35.41,94 


67.io.4«,9 


•2- 6 


41,98 


39,9 


2-19 


42,03 


40,6 


2-1 3 


5.35.42,78 


91.59.43,6 


1- 9 


5.^549,85 


65. 43. 5;, 4 


1- 5 


5.37.19,08 


: 65.57.41,3 


I- 9 


5.38.28,80 


65. 7.40,3 


1-46 


28,79 


39,9 


2- 6 


28,67 


40,6 


j- S 


5.39.23,18 


64.55.30,3 


1-26 


23,22 


3o,8 


2-19 


23,24 


3o,8 


I- 9 


5.41. 9,52 


68. 9.41,7 


1-16 


9,46 


41,8 


2- 6 


9,32 


41,0 


I- 5 


5.41.25,74 


67. 6.54,8 


1-26 


25,67 


54,8 


2-1 3 


5.41.47,56 


65. 20 » 


2-19 


5.41.49.35 


•65.22.3o,i 


I- 5 


5.43.13,11 


65.48.37,7 


2-6 


i3,if 


36,9 


1-16 


5.43.14,02 


68.53.49,0 


1-26 


5.43.37,34 


68.i2.ii;8 


ï- 9 


5.44.54,54 


67.31.25,7 


1-16 


5.45.35,01 


66.47.50,6 


1-19 


34,93 


5o,3 


2-l3 


34,98 


5i,8 


2-19 


34,95 


5i,i 


1-26 


5.45.36,32 


67. 6.42,6 


2- 6 


5.47. '5, 40 


• 68.28.55,6 


2-l3 


5.47.34,49 


66.45.41,9 


2-19 


34,66 


» 


1-16 


5,47.36,5o 


68.5i.6o,6 


1-17 


36,49 


. 60,4 


1-19 


n 


59,7 


1-26 


36,47 


59,8 


«- 5 


5.48.5i,3o 


67.29.59,3 


2-l3 


5.49.15,58 


68.56.3o,2 


1- 5 


5.5i. 3,86 


67.10.29,7 


1-17 


3,93 


3o,5 


2- 19 


5.5i. 9,41 


69. 2. 9,4 


2-23 


9,3o 


» 


1-19 


5.5i.25,o5 


66.51.53,4 


2-l3 


25,08 


' 54,9 


1-26 


5.52.20,09 


66.51.17,4 


I-I9 


5.53.39,38 


68.24.11,9 



C.6o 



ÉTOILES OBSERVÉES AUX INSTRUMENTS DE GAMBEY EN 1904. 



Étoiles. 



Dates, 
M.-J. 



Il30 A H- 22" I- 5 

i-i6 

1-17 
ii35 A-f-22° 1-26 

2-2.3 

1149 A -H 23" 2-i3 

ii5o A 4- 23" 2-19 

iijo A -H 22" 1-17 

1-19 
1147 A -H 22" 1-26 

2-28 
1099 A -t- 21" 2-i3 

2-19 
V Orion 1-29 

2-l3 

2-19 

2-23 
1232 A -4- 23" 2-23 

ii63 A -4- 21" 1-24 

2-1 3 

7) Gémeaux 1-29 

2-19 
2-29 

1253 A -h 22" 2-19 

1257 A -4- 22" 1-24 

2-l3 

i3ii A4-23" 1-17 

1-19 
fx Gémeaux 2-1 3 

2-23 

2-24 

r23o A -f- 21" 2-23 

i323 A -+-22" 1-17 

1-24 

1-26 

1232 A •+■ V" 2-19 

1241 A -+-21" 1-17 

2-29 

1242 A •+■ 21" 2-24 

1247 A-f-21" 1-24 

1-26 
2-19 

2-23 

i352 A -4- 22" 2-29 

1268 A M- 21" 1-17 

1-26 

2-23 

1276 A + 21" 1-24 

i47> A H- 20" I- 9 

2-19 

1281 A -h 21" 2-23 

1280 A-f-2i" 1-17 



Ascensions 
droites. 

k m s 
5.53.40,01 
40,06 
40,09 

5.54.24,49 

24,44 

5.55. 2,77 

5.55.23,28 

5.55f39,39 

39,23 

5.56.39,64 

39,60 

5.58. 5,77 

5,79 

6. i.5i,74 

51,75 

5i,73 

51,69 

6. 4-^5,92 

6. 8 » 

27,82 

6. 8.5o,49 

5o,47 

5o,5i 

6.io.5o,5o 

6. II » 

18,68 

6.14. 2,5a 

2,29 

6.16.54,63 

54,69 

54,64 

6.19.26,02 

6.19.31,81 

» 

3i,84 

6.19.42,63 

6.21.19,62 

19,64 

6.21.20,98 

6.22 » 

10,61 

10,55 

10, 63 

6.24.19,48 

6.24.57,19 

57:19 

57,20 
6.26 » 
6.26.42,50 

4^,49 
6.06.53,95 
6.26.54,15 



Distances 




Dates, 


Ascensions 


Distances 


polaires. 


Étoiles. 


M.-J. 


droites. 


polaires. 


/ « 






k m t 


. / > 


67.32.13,1 


1280 A -4- 21" 


1-26 


6.26.54,17 


68.39.58,6 


I3,2 


i384 A -4- 22° 


2-29 


6.28. 2,43 


67.48.21,9 


12,5 


i386 A -H 22" 


2-24 


6.28. 5,86 


67.47,.58,4 


67.. 6.21,9 


1496 A -4-20" 


I- 9 


6.29.38,74 


69. i.5i,6 


» 




1-17 


38,73 


5i,5 


66.41.59,5 




1-26 


38,75 


5i,3 


66.17.58,3 


Y Gémeaux 


I- 5 


6. 31.56, 08 


73.30,54,3 


67.36. 6,5 




I- 9 


56, o5 


55,a 


5,5 




1-16 


56,24 


55,5 


67.57.14,1 




1-17 


56, 10 


. 54,4 


» 




1-26 


56, 16 


54,7 


68.30. 9,9 




1-29 


56, i5 


55,a 


10,3 




2-19 


56,11 


54,6 


75.13. 9,9 




2-23 


56, i3 


> 


9,6 




2-24 


56,28 


55,3 


9,8 


, 


2-29 


56,14 


54,9 


» 


1446 A -H 23" 


2-24 


6.33.59,99 


66.14.11,5 


66.59 » 


1329 A -h 21* 


2-23 


6.34.44,75 


68.57 » 


68.11.25,7 


1453 A -4-22° 


2-23 


6.38.22,59 


67.19 » 


26,0 




2-24 


aa,53 


i3,4 


67.27.50,5 


1390 A 4- 24" 


1-24 


6.39 » 


65.46.11,6 


5o,5 




1-29 


» 


11,9 


» 


1493 A -H 23" 


2-23 


6.40.34,93 


66. 3 » 


67.47.44,9 




a-24 


34,83 


ji 


67.49.15,9 


i383 A -4- 21" 


1-29 


6.41.47.83 


68.11.59,7 


16,2 


i388 A-H2I" 


I- 5 


6.42.52,01 


68.31.41,5 


66.33.13,1 


\ 


2-23 


51,96 


» 


12,4 




2-24 


52, oa 


41,6 


67. 2G. 6,4 


1490 A -4- 22" 


1-29 


6.43.50,69 


67.48.37,0 


]» 


i5i3 A-^23" 


2-23 


6.45. 18, a3 


66.31 » 


6,8 




2-24 


18,17 


6,0 


68. 1 » 


i4o5 A -H ai" 


I- 5 


6.45.33,43 


68. 7.15,0 


67.29.13,5 




1-24 


» 


i3,4 


i3,4 




1-29 


33,49 


14,7 


i3,5 


i5o6 A-f-aa" 


1- 9 


6..47.aiii3 


67.43.4^,1 


68.17,58,1 




2-24 


ai, 00 


42,5 


68.38.47,3 


i5i5 A-f-aa", 


1-19 


6.49. a, 87 


67.18.49,0 


» 


i5o7 A-4-a5" 


I- 9 


6.50.46,04 


65. 3 » 


68.57.50,8 




2-24 


45,78 


» 


68.46.52,8 


1447 A-t-ai'» 


1-19 


6.32. 6,01 


68.36.48,9 


53,4 


1453 A-+-2I" 


l-'29 


6.5a. 53, 19 


68.i4.5i,9 


54,6 


5i Hével. Céphée... 


1-24 


6.53 » 


2.47.39,2 


» 




2-23 


4a, 9 


» 


67.23.17,4 




2-24 


43,1 


39,0 


68. 7.38,8 


1491 A-4-a4° 


I- 9 


6.54.46,47 


65. aa. 47,2 


38,7 




I-I9 


46,47 


■ 


» 


i553 A + 22" 


1-29 


6.55.54,44 


67.49. 7,7 


68.29. 4,1 


1; Gémeaux 


1-19 


6.58^10,65 


69.16.58,4 


69. 2.26,2 




1-29 


10,70 


59,1 


» 


i5o3 A-4-21" 


I- 9 


6.59.44,26 


68. 5i. 12,0 


68.16 » 




1-17 


44,3i 


i3,o 


68.29.57,6 


i569 A -4- 22" 


1-19 


7. 0.16,17 


67. 9.44,4 



POSITIONS MOYENNES POUR 1900,0. 



C.6i 



Dates, 
étoiles. M.-J. 

i5i6 A -h ai" 1-17 

1-19 

1590 A -H 22" 1-16 

1-29 

1593 A-t-22" 1-26 

1609 A-H22*'(l'*).. I-I7 
I-I9 
2-24 

1609 A-t-22"(2«t.. 1-24 

1-26 
1-29 
3-14 

1579 A-f-24" 1-19 

2-24 

i65o A-t-23" 1-16 

1-26 

1621 A + 22" 1-24 

1-29 
3-14 

i566 A -4- 21" i-i() 

1-17 

1-19 

. 1-26 

1642 A-i-22" 2-24 

Crémeaux 1-16 

1-17 

1-19 
1-24 
1-26 
3-14 

i655 A 4- 22" 1-19 

1-26 

1691 A-t-23" 2-24 

i589 A 4- 21" 1-17 

1-26 
2-24 

1596 A-f-2i° 3-14 

? Pelil Chien î-i6 

1-17 
1-19 
1-26 
2- 2 

2-23 
2-24 
3-18 

1629 A4- 21° 1-19 

2-24 
3-18 

i63o A-f-21" 3-14 

1735 A -H 22° 1-19 

1-25 

2- 2 



Ascensions 


Distances 




Datc^ 


droites^ 


polaires. 


Étoiles. 


M.-J. 


tant 


/ « 






7. 2,23,17 


68.58.36,8 


1735 A 4- 22».... 


2-23 


23,12 


36,7 


• 


2-24 


7. 2.37,13 


67.53.50,4 


1744 A -H 22" 


. . 2-23 


37,17 


5o,9 




2-24 


7. 3.10,52 


68. 2.39,7 


i66i A -4- 21" 


.. 3-i8 


7. 6. 1,01 


67.33.18.5 


1751 A -4- 22».... 


. . 2-23 


0,94 


16,6 




2-24 


0,93 


16,8 


1750 A -H 24° 


2-2 


7. 6 » 


67.33. 9,5 


1755 A -+-24° 


2-24 


1,39 


9,9 


1761 A-f-22" 


.. 3-18 


1,38 


10,6 


1679 A +21» 


.. 1-26 


1,27 


9,4 




2- 2 


7. 8.33,97 


66.. 1.20,0 




2-23 


33,98 


21,4 




2-24 


7. 9.24,45 


66.19.13,8 


1686 A ■+■21».... 


.. 3-18 


24, 5i 


i3,o 


1689 A -H 21».... 


. . .1-25 


7. 9 » 


67.40. 2,2 


1780 A -h 22" 


. . 1-26 


38,24 


•3,2 




2-23 


38, 20 


3,1 




2-24 


7.11.41,95 


68.31.56,5 


1779 A -H 24°.... 


2-2 


41,85 


56,1 


1821 A -4-23».... 


.. 3-18 


41,86 


56,4 


1791 A -+-22°.... 


1-25 


41,88 


56,3 




1-26 


7.13.25,22 


67.47.35,5 




2-24 


7.14. 9,o3 


67.50. 1,0 


i8o3 A-i-22°.... 


. . 1-26 


9,08 


0,3 




2- 2 


9,06 


0,6 




2-24 


» 


0,4 


9 Navire 


2-23 


9,10 


0,3 


1714 A-h 21° 


. . 1-24 


9,ï» 


it 




1-25 


7.16.12,26 


67. 9.54,2 


1800 A -H 24° 


.. 3-18 


12, 3o 


54,4 


1808 A-f-22%... 


1-26 


7.16.27,64 


66.48 » 


1806 A-h24^... 


2-2 


7.^8.12,10 


68.20.56,1 


1724 A-H21* 


. . 1-24 


12,04 


56,1 




1-25 


12,12 


. 56,1 




2-24 


7.20.55,48 


68.i5.5i,6 


1730 A-+-2I*.... 


.. 1-26 


7.21.43,60 


81. 3o. 32,1 




3-18 


43,67 


32,6 


i863 A-+-23*.... 


2-24 


43,68 


32,8 


1864 A-H23^... 


2-24 


43,63 


32,6 


l832 A-f-22' 


. . 3-18 


43,70 


32,2 


1826 A-4-24^... 


2-2 


43,71 


11 


1839 A-f-22^... 


.. 1-24 


43,73 


32,9 




2-24 


43,75 


33,0 




3-28 


7.26.27,56 


68.41. 0,6 


i835 A-4-24^... 


. . 3-18 


27,60 


1,1 


6 Écrevisse 


. . 1-26 


27,57 


0,7 




2-18 


7.26.38,54 


68.22.44,4 


1845 A -4- 22*» 


.. 3-24 


7.31.42,26 


67.26. 6,8 


2320 B.A.C 


2-24 


42, 3r 


6,7 


1846 A -+-22°.... 


2-2 


42,30 


7,0 


1847 A -h 24*.... 


. . 3-18 



Ascensions 
droites. 



Distances 
polaires. 



7.31 

7.33 

7.35 
7.35 

7.37 
7.37 

7.38 
7.40 



7.41 
7.42 
7.42 



7.43 
7.4Î 
7.45 



7.47 
7.48 

7.48 

7.49 
7.50 
7.5i 



7.53 

7.53 
7.53 
7.55 
7.55 
7.56 



7.57 
7.57 

7.57 
7.58 
7.58 
7.59 



H s 
.42,32 

42,27 
.31,19 

3i,i8 
.17,30 

.37,77 
37,63 
.28,56 
.56,09 
.45,38 
i3,65 
13,70 
i3,6i 
i3,62 
53,42 
2,28 

42,79 
42,78 
42,76 
34,67 
9,20 
. 6,21 

6,19 
6,14 
. 4,74 
4,74 
4,70 
. 8,5o 

» 

20,04 

.53,36 

14,21 

. 7,54 
» 

•3,17 

. 1,5. 

1,53 

.45,06 

» 
. 9,60 
.3i,i9 

» 
39,20 
39,28 
. 8,22 
. 22 , 62 
22,62 
.56,33 
. 0,6 

. 7,72 
.28,25 



o / 

67.26 

68. 4 

68.19 
67.39 

65.56 
65. 3i 
67.18 
68.38 



68.49 
68.43 
67.50 



65.28 
67. o 
67.29 



67.24 



103.37 
68.38 

65.34 
68! 3 
66. 6 
68.46 



68.34 

66.32 
66.38, 
67.42, 
65.48. 
67.51. 



65. 7, 
61.55, 

67.38. 
I. 4 
67.58. 
65.31 



7,3 

» 
53,3 
i3,7 

o,ï 
33,4 

5,7 
,18,6 
, 8,2 

7,4 

» 

8,0 

4,7 
. 6,0 
39,0 

» 
38,9 
,5o,5 
,58,9 
.56,6 

55,9 

55,8 

29,5 

^9,9 

29, î» 

» 

2,9 
3,3 

. 9,5 
59,7 
43,4 
, 0,8 

D 

1,9 
34,6 
35,2 

» 

27,9 

' 7,7 

41,2 

0,2 

1,6 

1,5 

53,2 

3o,5 

3o,9 

55,3 

0,8 

54,9 



G.62 



ÉTOILES OBSERVÉES AUX INSTRUMENTS DE GAMBEY EN 1904- 



Étoiles. 



Dates, 
M.-J. 



i854 A-ha2" 3-^ 

1888 A 4- 23° 3-24 

i863 A 4- 24° 3-18 

1862 A -4- 22" 2- 2 

188G A -+-22" 3-18 

1792 A -h 21° 1-26 

1795 A-+-ai° 3-24 

P Ëcrevisse 2-2 

2-18 
2-24 
3-18 
3-24 
3-28 
1916 A -H 22**. 3-24 

3-28 

1922 A H- 22** 3- 18 

3-24 

i960 A-+-23°(i").. 2- 2 
2-18 
3-18 
3-24 

1842 A -1-21" 3-28 

1949 A M- 22" 3-18 

3-24 
3-28 

Tj Écrevisse 2- 2 

1866 A-f-21'» 2-18 

3-18 

1962 A-f-M" 3-18 

8 Hydre. 2-2 

2-18 
2-24 
J-i| 
3-24 
3-28 

4- I 

1969 A H- 25" 3-i« 

1983 A-t-22" 3-24 

3-28 
1988 A-i-22'..^.... 4- 1 

6 Hydre...' 2-18 

3-18 
3-24 
3-28 

2oi3 A-4-aa* 3-i8 

3-24 
3-28 

4-1 

2014 À-i-a2* 3-17 

2021 A-f-22* 3-18 

3-24 
1946 A-f-2i* 4- I 



Ascensions 
droites. 

h m 8 . 

8, 0.40,24 

8. I. 0,55 

S. 1.52,58 

8. 1,5-2,80 

8. 7-57iOï 

8. 8.36,91 

8. 9. 4,6? 

8. II. 5,53 

5,59 

5,57 

5,57 

5,58 

• 5,59 

8.15.41,07 

41,06 

8.17.45,88 

45,90 

8.21.31,96 

32,00 

.31,89 

3i,9i 
8.21.43,35 
8.26. 9,86 

9,84 

9,85 

8.26.55,64 

8.28.50,07 

5o,o3 

8.30.49,76 

8.32.21,80 

21,84 

21,75 

21,72 

21,80 

»^79 

21,79 

8.33.4^,14 

8.39. 6,45 

6,46 

8.40.39,96 

8.41.28,86 

28,91 

28,88 

28,86 

8.48.15,47 

i5,4i 

f5,46 

i5,4i 

8.48.31,82 

8, 5o. 12,77 

12,77 
8.51.40, 85 



Distances 
polaires. 

o / 

67.15.21,7 
66i©6.i3,2 
65.41,33,3 
68. 7.40,4 
67.25. 9,8 
68,59.22,5 
68.36.59,8 

8o.3o.22,2 
22,0 
22,2 
22,4 
22,2 
21,8 

68. 5.i5,i 

16,4 
67.51.29,0 

29,4 

66. 3i. 10,1 

10,3 

9,4 

9,7 

68.12.32,4 

67.57.52,7 

53,0 

52,2 

69.13. 8,2 

68. 9.5o,o 

5o,3 

67.28.49,5 

83.56.51,5 

5i ,0 

5i,o 

» 

5o,9 

5i ,0 

52,0 

65. i.4i,4 

67.4^.53,8 

52,7 

67.i6.5«,6 

83.ia.5o,7 

5o,9 

5i,4 

5o,9 

67.19 » 

2,1 

3,3 

2,6 

67.24.15,9 

67.55.31,7 

32,0 

68.15.53,2 



Étoiles. 
2023 A -H 23" 

2019 A H- 24" 

a Ëcrevisse 

• 

2027 A -H 23* 

2029 A-^23" 

2030 A -H 23" 

204 l'A -h 22" 

1965 A -h 21" 

1968 A-f-ai" 

1969 A-f- 21" 

X Ëcrevisse 

2061 A -h 22** 

2o63 X-h- 22'' 

2o63 A -h 24° 

2068 A-+- 24° (2*). 

2072 A -H 22" 

83 Ëcrevisse 

2014 A -f- 21° 

2078 A -h 23'' . 

2082 A -H- 22" 

2092 Ah- 23" 



Dates, 


Ascensions 


Distances 


M.-J. 


droites. 


polaires. 




h m s 


, ^ 


.3-24 


. 8.52. 6,06 


66.37.37,8 


3-28 


6,09* 


38,1 


3-i8 


8.52.15,77 


65.3o.56,9 


3- 2 


8.53. 1,18 


77.45.17,9 


3-17 


1,16 


. 18,3 


4-2Î 


» 


«7,7 


4- 1 


8.53.-2o,45 


66.48 » 


3-18 


8,54,42,62 


67. 8,3ï,o 


3-24 


42,65 


3o,8 


3-28 


8.54.45,11 


66.52.56,5 


3- 2 


8.57. 4,62 


67.20.49,9 


3-18 


^ 8.57.52,46 


69. 3. 1,5 


3-24 


52,43 


1,3 


3-24 


9. 0. 9,40 


68.32.47,3 


4- I 


9,3i 


46,8 


3-17 


9. I. i,o3 


69. 5. 6,0 


3-28 


1,01 


5,4 


2-29 


. 9- 2.19,87 


78.55 » 


3- 2 


19,92 


45,3 


3-18 


'9,90 


45,2 


3-24 


ï9,9o 


• 45,3 


4- I 


ï9,92 


45,5 


4-6 


19.93 


45,5 


4-23 


» 


45,7 


3-28 


9. 3.36,66 


67.32.59,2 


3-17 


9. 4.36,27 


67.35.50,8 


4- I 


9- 9.35,94 


65.48 » 


4- 6 


35,96 


5a,6 


3- 2 


9.11.33,27 


65.55.33,8 


3-17 


33,35 


33,2 


3-18 


33,34 


34,1 


3-24 


33,32 


» 


3-28 


33, 3o 


34,4 


2-i4' 


9.12. 6,96 


67. 47*58, 


4- I 


6,89 


58,4 


4-6 


6,95 


59,5 


2-29 


9.13.24,08 


7i.5a.i3,i 


3-17 


* 24,07 


• 4,î 


4-23 


» 


14,0 


3- 2 


9.13.58,94 


69. 1.53,6 


3-24 


59,01 


53,8 


2-24 


9.14.56,65 


66.55.34,7 


3-28 


» 


34,7 


4- I 


56,77 


35,3. 


4-6 


56,63 


34,5 


3- a 


9.16.17,58 


68. 4.3a,9 


3-24 


17,61 


. 33,0 


2-24 


9.19.18,02 


66.46. la, 5 


3- 2 


18,07 


•1,9 


3-24 


18,18 


ia,4 


3-28 


18,11 


ia,3 


4-6 


18,16 


11,9 



POSITIONS MOYENNES POUR 1900,0. 



C.63 



Étoiles. 

a Hydre 

2o36 A-h2r. 

2o4i A-f- ai". 
2047 A H- 21". 

205l A 4-21". 

21 II A 4-22°. 
2068 A4-2I^ 

2072 A-+- 2ï"* 
21 14 A + 22". 

2078 A -H 21*. 

Lion 

2124 A -H 22". 

e Lion 

2096 A-f- 21°. 

2099 A -H 21*. 

2IC8 A-f- 21°. 

21 55 A 4- 25". 
2111 A-f- 21". 

2Il3 A-h2l". 

[i Lion 

ai38 A-^22°. 

2i56 A -h 24". 

2i33 A-f-2l^ 
2147 A-f- 22®. 



Date», 


AMentioiiS 


Dislances 


ti.-J. 


droite». 


polaires. 




km» 


/ « 


3-12 


9.2a.4o,44 


98.13.30,1 


3- a 


9.a3.43,7o 


68.38.54,5 


3-a4 


43,7a 


55,2 


4-1 1 


43,65 


55,2 


3-a8 


• 9-a5. 7,49 


* 68.31 » 


4-6 


7,58 


29,0 


i- I 


9.a5.54,o8 


68.49.10,6 


4-1 1 


54,10 


10,9 


3-i4 


9.26.54,67 


68.47.14,5 


4- 1 


9-3i-a9,'9 


67.36.39,2 


ar-a4 


9.33. i,o5 


68.23.47t3 


3-3» 


t,n 


^7,8 


4-6 


i,u 


47 f 2 


4-1 r 


1,07 


48,4 


3-a4 


9.î3.35,aa 


68.21. 2,9 


3-28 


35,21 


3,1 


4- I 


9.33.55,61 


67.22.48,0 


4-6 


9-35- 9.80 


68.31. 9,9 


a-a4 


9.35.48,88 


79.39. 8,8 


a-ag 


» 


10,3 


3- la 


48,9» 


9,7 


3-17 


48,88 


9,5 


3-a4 


iSM 


9,4 


3-a8 


48, »4 


9r4 


3-3o 


48,84 


9.a 


4- 1 


48, WJ 


9,4 


4-11 


48,90 


8,8 


4-6 


9.38,16.59 


67.28.30,2 


2-24 


9.40.10,52 


6S.45 » 


4- 1 


9.40.23,47 


68.11 » 


4-6 


23,43 


47,1 


4-1 1 


23,42 


47,7 


3-ia 


9.40.33,39 


68.43.38,6 


3-14 


• 9.4-2. 6,70 


68.55.56,5 


3-3o 


6,80 


56,1 


4- I 


9.43. 1,36 


64.59.20,3 


4-6 


i,3i 


19,9 


4-1 1 


1/^9 


20,1 


3-12 


ô. 43. 57,92 


68.44.19,2 


2-24 • 


9.44.14,31 


68.21.16,4 


3-14 ■ 


14, 3o 


16,0 


2-29 


9.47. 4,71 


63.3i.i9,3 


4-6 


4,72 


18,7 


2-a4 


9-47-27,57 


67.24.23,6 


3-ia 


27,68 


24,2 


4- I 


27,65 


a3,9 


4- I 


9. 51.28, 4a 


65.30.24,7 


4-n 


28,38 


24,3 


2-24 


9.52.29,73 


68.32.25,1 


3-ia 


9.52.54,73 


67.12.35,3 


3-3o 


54,67 


35,1 


4^i3 


54,68 


35,2 



Étoiles. 
2x48 A-t-22" 

7c Lion 

2160 A H- 22" 

2164 A H- 22"...... 

2176 A-f-a3« 

2174 A -+-22*., 

2l53 AH-2I"..v,.,. 

22o3 A -h 25**,..^.. 

Régulus 

3fi59 A -H 21° 

2192 A •+■ 24* 

2190 A-f- 23" 

2203 A -H 24" 

9.194 A -f-2i" 

2207 A-^ 23" 

22o3 A -+- 22" 

2172 A -f-2l" 

2175 A-f- 21® 

2221 A-f-23'* 

2217 A -H 22" 

2229 A -f- 24" 



Dates, 


Ascensions 


Distances 


W.-J. 


droites. 


polaires. 




k m s 


/ » 


3-28 


9.53.54,06 


68.12. 3,7 


4- I 


54,04 


» 


4-11 


54,06 


4,1 


2-24' 


9.54.55,73 


81.28.32,3 


3-ia 


55,78 


33,2 


3-14 


55,84 


» 


3-17 


55,86 


33,p 


3-3o 


55,7î< 


33,1 


4-6 


55,78 


33,3 


4-1 3 


55,76 


33,3 


4-11 


9.56.31,36 


67.49.37,9 


4- I 


9.57.14,46 


67.34. 5,3 


3-3o 


9.59. ',90 


66.56.44,6 


4- I 


1.87 


44,5 


4-1 1 


1,88 


44,5 


4-i3 


1,84 


44,3 


^12 


9.59.36,89 


67.32.35,2 


3- a 


10. i.48,o3. 


68. ao » 


4- I 


48,08 


53,4 


4-11 


48,o3 


53,8 


3-12 


10. a.5f,68 


65.12. 7,3 


3-3f» 


51,67 


6,9 


4-i3 


5i,63 


7,4 


a- 3 


10. 3. 2,87 


77,32.37,9 


3-14 . 


2,81 


. » 


3- 2 


10. 5.36,46 


68.48.28,2 


3-12 


36, 5o 


• 29,1 


3-18 


10. 6. 6,40 


65.23 .) 


3-3o 


6,35 


22 , 2 


4- I 


6,33 


21,3 


4-11 


6,4i 


22,1 


4-i3 


^,24 


21,8 


3- 2 


10. 7.3i,48 


66.38 » 


4-i3 


10. 9 i3,44 


65.36.55,6 


3- 2 


10.10.12,67 


67.58.19,3 


3-12 


10. 11. 4Î, 41 


66.23.32,3 


3-18 


44,49 


32,2 


3-3o 


44,44 


32,6 


4- i 


44,43 • 


3i,9 


4-i3 


io.i3.i5,oi 


67.22.59,6 


3-12 


10.13.42,22 


68.56. 6, 2 


4- i 


42,25 


5,7 


4-1 1 


42,14 


6,3 


3- 2 


10. 14.25,01 


69. 5.37,7 


4-i3 


10.20. 9,22 


66.23.22,6 


.3- 2 


10.21.52,79 


67.52.31,0 


3-12 


52,76 


29,9 


4- I 


52,75 


3o,3 


4-11 


52,69 


3o,i 


3- 2 


10,24. 4,7« 


65.31. 2,6 


3-12 


4,81 


2,5 


3-18 


• 4,83 


2,1 



C.64 



ÉTOILES OBSERVÉES AUX INSTRUMENTS DÉ GAMBEY EN 4904. 





Dates, 


Ascensions 


Distances 




Dates, 


Ascensions 


DisUnces 


Étoiles. 


M.-J. 


droites. 


polaires. 


Étoiles. 


M.-J. 


droites. 


polaires. 






h. n • 


, » 






k m s 


, m 


2229 A -h 24" 


4-.I 


10.24. 4,83 


65.31. 2,6 


2293 A -+-22" 


.. 3-17 


10.53.19,57 


67.57.20,3 


2201 A-+-21" 


4-11 


10.24.30,18 


68.48.36,4 


2296 A -f- 22° 


.. 3-12 


10.54.40,62 


67.26.13,9 




4-i3 


3o,i5 


36.5 


2298 A-f-24° 


.. 3-24 


10.55. i3, 48 


65.45.24,5 


2232 A -1-22° (a*)-. 


4-i3 


fo. 26.30, 83 


67.27. 0,2 




4-1 1 


i3,4i 


23,4 


p Lion 


3- 2 


10.27.32,80 


80.10.43,7 




4-i3 


i3,42 


23,2 


r 


3-12 


32,74 


43,3 


2299 A -+-24".... 


. . 4-25 


10.55.28,91 


66. 9.43,4 




3-17 


32,77 


43,2 




4-27 


28,91 


» 




3-18 


32,76 


43,0 


23o5 A H- 24".... 


3-12 


10.57. i,o3 


65.47. l'î ,4 




3-3o 


32,74 


43,6 




4-6 


i,o5 


14,7 




4- I 


32,77 


43,6 




4-1 1 


i,o3 


i5,8 




4-25 


32,82 


43,3 


2279 A -+-21° 


.. 4-6 


10.59.50,45 


68.39.21,1 




4-27 


32,77 


43,9 


XLion 


.. 2-3 


10.59.51,57 


82. 7.24,0 


2236 A 4- 22« (»).... 


4-1 3 


10.28.56,49 


67.53.24,6 




3-12 


5i,56 


23,2 


2240 A-f-22°.... .. 


3-24 


10.29,51,09 


68. 6, 9,3 




3-24 


5i,58 


23,3 


2243 A -h 22" 


4-1 1 


10. 3i. 15,72 


67.52.32,7 




4-11 


5i,56 


23,3 


2247 A-^22*' 


4-i3 


10.32.33,10 


67.24.25,7 




4-18 


5i,6i 


23,9 


225l A-^22** 


3-24 


10.33.52,00 


67.52.35,4 




4-25 


5i,59 


23,6 


2255 A -4- 22" 


4-i3 


10.34.52,21 


67.39.34,1 


23o6 A-*- 23".... 


.. 4-i3 


II. 0.29,82 


66.47.41,^ 


2223 A -h 21° . 


4-1 1 


10.36. 0,28 


68.55.28,3 




4-27 


29,85 


43,4 




4-25 


0,32 


28,0 


23i6 A-t-22" 


.. 4-6 


II. 2. 9,72 


67.2^.22,6 


2258 A-f-22" 


3-24 


10.36.26,74 


67.16.23,9 


23i8 A H- 24" 


.. 4-27 


II. 2.18,62 


66. 8. 8,8 


2253 A 4- 23° 


4-i3 


10.37.58,74 


66.17.16,6 


23io A-f-23".... 


.. 4-i3 


11. 3.33,95 


66.31.47,8 




4-27 


58, 80 


17,7 


23i3 A -+-23".... 


.. 3-12 


II. 5. 0,77 


66.45.20,8 


2232 A -h 21° 


3-24 


10.39.49,7a 


68.1^.10,1 




3-24 


0,78 


20,1 


37 Sextant 


3-i8 


10.40.53,28 


83. 5 )» 




4-6 


0,72 


19,9 




4- 6 


53,33 


58,8 




4-1 1 


0,70 


20,6 




4-1 1 


53,34 


58,8 




4-18 


0,76 


n 




4-i3 


53,25 


58,7 


2327 A -4- 24".... 


.. 4-i3 


II. 7.i3,o5 


65.57. 5,1 




4-18 


53,27 


58,6 




4-25 


i3,oi 


5,5 


2261 A-f-23° 


3-24 


10.41.51,71 


66.53. 5i,o 




4-27 


12,99 


5,3 




4-27 


5i,7i 


5i,9 


2332 A -h 24".... 


.. 3-12 


11. 8.46,23 


65.36.44,5 


/ Lion 


2- 3 

3- 2 


10.44. o,i3 
0,08 


78.55.32,2 
32,5 




3-24 

4-6 


46,17 
46,26 


45,6 




45,6 




3-24 


o,i3 


3i,5 




4-1 1 


46, 18 


45,5 


2265 A-f-23° 


3-17 


10.44.25,50 


66.18 » 




4-i8 


46,22 


46,1 




4-6 
4-i3 


25,46 
25,36 


a3 5 


8 Lion 


2-3 


II. 8.47,44 
II. 9.29,75 


68.55.42,1 




23,1 


2334 A -+-22".... 


.. 4-i3 


67.58.49,3 




4-27 


25,46 


24,0 


2340 A -+- 22" 


.. 4-6 


11.11.48,88 


68. 8.38,4 


2256 A H- 21° 


4-1 i 


10.48.31,85 


68.56. 3,3 




4-11 


48,83 


38,1 


2276 A -+-23° 


4-i3 


10.49. 7»54 


66.3o.5i,i 




4-18 


48,85 


38,7 


2262 A -^ 21° 


3-12 


10.49.10,1$ 


68.41 » 




4-23 


48,81 


38,6 




4-6 


10,19 


39,2 


23o4 A -H 21° 


.. 3-24 


11.14.18,04 


68.43.39,4 


2291 A -h 24°. 


3-12 


io.5i.5i,i2 


65.19.25,1 




3-3o 


18, Il 


40,7 




3-24 


5l,2l 


25,7 


23o8 A -+-21° 


.. 4-11 


II. 15.42,63 


68.35.39,6 




4-6 


5i,i4 


25,6 


2337 A-^23".... 


.. 4-i3 


11.1(5.32,41 


66.46. 0,5 




4-25 


5 1,20 


25,8 




4-23 


32,36 


» 


2319 A -+-25° 


4-1 1 


10,52.44,86 


65. 5.22,3 




4-27 


32,38 


1,5 


2291 À -^ 22° 


4-i3 


10.53.14,44 


67.35.43,8 


23i6 A-+-21".... 


. . 3-3o 


11.19.50,80 


69. i.5o,5 


2292 A-f-22° 


4-18 


10. 53.15, 11 


68.13.34,0 




4-11 
4-18 


50,72 
5o,77 
50,69 


5o,4 
5o 5 


(1) La deuxième 


en ascension droite; pas 


d'indication en 




4-23 


5l,2 


distance polaire. 








23i8 A-+-21".... 


.. 3-18 


ii.«i. 12,59 


• 68.55.48,8 



ASCENS. DROITES ET DISTANCES POL. DU CENTRE DE LA LUNE. 



G,:3 



ASCENSIONS DROITES ET DISTANCES POLAIRES DU CENTRE DE U LUNE. 



COMPARAISON AVEC L KPHEMBRIDE DU LA « CONNAISSANCB DES TEMPS ». 



Corrections 
Dates. Temps Ascensions de la 

1904. moyens. droites. C,d,T. 



Corrections 
Distances de la 
polaires. C.d,T. 



k. 



71 pi'. 



d. 



Janv. 



Févr. 



Mars 



26^ 
9.9. 
3i. 

H. 
?.(). 

2. 

•>.8. 

3o. 

Avril 'i'i . 

2'). 

•-*/• 
28. 

24. 
28. 
21 . 

23. 
25. 

•^7. 



Mai 
Juin 



h n 
6.39. 

9.24. 
11.26. 
14.23. 
II. 4. 

i3. 0. 

9.45. 
1 1.35. 

6.41. 

8.3o. 
10. I G. 
II. 9. 

8 10. 
11.39. 

6.58. 

8.40. 
10.24. 
12.10. 



43,4 
48,5 
24,8 
41,5 
4-2,8 
53,0 
»9xi 
57,4 
28,8 
12,1 

4t,2 

55,5 

10,4 

37,9 
35,0 
28,6 
27,3 



2.:>9. 

5.56. 

8. 6* 
II. i3. 

9.39. 
II. 4(- 
10. 9. 
12. 8. 

8.48. 
10.44. 
ia.39. 
13.36. 
12.19. 
16. 4- 
12.57, 

1I.47. 
16.40. 
18.32. 



18, 63 
45,57 
35,53 
55,02 
8,65 
16,33 

54,22 

4a, 98 
3,78 
57,03 
36, 41 
56, i5 
2,5o 

32,41 

5o,oa 

57,26 

1,38 

1,60 



,46 
,65 
,76 
,86 
,80 
,90 
»70 
,79 
,45 
,55 
,68 
,f4 
,54 
,86 

,49 
,70 
,93 
.76 



76.55, 
71.40, 
74.11 



86. 

79. 
88. 
81. 



90.28 

76. 2 

83.40 

92.58 

97-^7 

91. 8 

106. 3 

94. 5 

102. 5 

107.12 

108.24 



28,6 
36,8 
26,1 
48,3 
7,7 
^4,9 
Il ,0 

29,« 

59,4 
28,9 
«2,9 
53,6 
4,3 



-f-3,8 
— Oi7 
-3,4 
— 7»o 
—5,9 

—7,1 
—6,2 

-7,4 
-4,1 
-6,7 
-5,4 
—7,7 
-^4 



.34,9 :-3,4 

.i3,5 — 5,5 

.11,1 —5,1 

.i3,6 —0,9 

. 32 , 4 — o^ 5 



3,86 
8,94 
9,54 
6,48 
8,17 
6,62 
6,98 
6,16 
6,65 
5,72 
5,35 
5,46 
4,58 
5,39 
4.24 
4,52 
4,88 
4,i3 



33.44,5 
3o.54,8 
33.2Î,9 
43.24,2 
37.44,3 

45. 9,9 
39. 2,9 

46. 3,9 
33.54,5 
40.30,9 
47- 5,9 
49.34,4 
45.23,4 
52.11,6 
46,56,1 
5o.35,5 
51.56, 6 
51.27,1 



-h 0,3 

- 7,7 
-hi3,6 

-»',7 
-+-i3,6 
-12,1 
-i3,3 

— 8,6 

— 12,4 

— «2,9 
— 12,0 

— «2,9 
^ 6,2 

-12,3 

- 9,3 

- 4,5 

- «,i 



-15.33, i 
-16.21,6 
-16.43,5 
-i6.3|,8 
-16.43,9 
-16. 38, 7 
-16.32,8 
-16.32,3 
-16. 10,2 
-16.19,8 
-16.19,0 
-16. Il, 5 
-16. 8,4 
-15.42,5 
-16. 1,1 
-15.46, A 
-15.29,7 
-i5.i2,7 



ASCENSIONS DROITES ET DISTANCES POLAIRES DU CENTRE DES PLANÈTES. 



COMPARAISON AVEC LES TABLES. 



Di^es 
1904 



Temps 
moj"ens. 



Ascensions* 
droites. 



Corrections 
de la C. d, T. 



Distances 
polaires. 



Corrections 
de la C. d. T. 



hiMS hms 1 0/«- // 

Mai 28 i3.3o.i5,9 17.54.50,80 — 0,26 ii3.3g.32,i 0,0 

Juin II i2.32.5i,6 17.52.28,87 —0,22 ii3.38.2o,3 "7^'" 

i5 * 12. 16. 25, 8 17.51. 46, 5i —0,25 . 113.38. 17,0 -+- i,3 

.19 11.59.59,7 17.51.4,01 —0,16 II3.38. 9,5 -+-0,2 

20 11.55.53,1 17.50.53,28 —0,24 113.38. 7,5 —0,1 

21 11.51.46,6 17.50.42,67 —0,20 II3.38. 6,3 -H 0,5 

23 11.43.33,6 17.50.21,36 —0,26 II3.38. 4,4 -f- 2,4 

27 11.27.7,8 i7-49-39,i5 —0,23 113.37.53,3 —0,7 

Juin. 6 10. 5o. 12,1 17.48.6,60 —0,21 113.37.33,4 0,0 

8 10.42. 0,6 17.47.40,67 — 0,26 113.37.30,0 -+- 1,5 

9 10.37.55,0 17.47.36,88 —0,23 113.37.27,5 -+-1,5 

Observations de Paris, ujo^a C.IO 



C.74 ASCENS. DROITES ET DISTANCES POL, DU CENTRE DES PLANÈTES. 
ASCENSIONS DROITES ET DISTANCES POLAIRES DU CENTRE DES PLANÈTES (Suite). 

COMPARAISON AVEC LES TABLES. 



Dates Temps 

1904. moyens. 



h m s 

Jailv. 5 Il .î'2. o,i 

9 ïi- 5.47,9 

i6 10.37.28,4 

17...... ]o.33.a5,9 

19 10.25.20,7 

24 10. 5. 10 

î»6 9.57. 5,7 

29 9-45. 0,5 

Févr.iS 8.44:47,7 

19 8.20.49,8 

23 8. 4.53,9 

24 8. 0.56 

29 7-4i. 3,9 



Ascensions 


Corrections 


Distances 


Corrections 


droites. . 


delaC.rf. 7-. 


polaires. 


de la C.d, r. 


NEPTUNE 








h m s 


B 


/ n 


H 


6.18.30, i5 


— 0,40 


67.42.14,8 


-i- 3,0 


6.18. 1,55 


— 0,47 


67.41.57,6 


H- 2,6 


6.17.13,30 


- 0,39 


67.41.27,7. 


-h 2,2 


6.17. 6,62 


- 0,38 


67.41.24,4 


-f- 3,1 


6.16.53,27 


-0,55 


67.41.14,9 


-h 2,0 


» 


» 


67.40.54,8. 


4- 2,6 


6.16. 9,45 


— o,48 


67.40.45,9 


•4- 2,0 


6.i5.5i,94 


— 0,4a 


67.40.34,1. 


-4- 2,5 


6.14.37,55 


- 0,45 


67.39.34,8 


•4- 3,0 


6.14.15, 12 


-0,43 


67.39.12,4 


H- 1,6 


6.14. 2,73 


— 0^45 


» 


» 


» 


» . 


67.38.56,2 


-+- 2,9 


6.13.48,20 


- 0,48 


67.38.38,4 


-+- 1,8 



»«««4 



POSITIONS MOYENNES POUR 1900,0. 



C.65 





Dates, 


Ascensions 


Distances 


Étoiles. 


M.-J. 


droites. 


polaires. 






h m s 


, » 


83 Lion 


3-3o 
4-f8 


11.21.41,64 

•4i,5Ô 


86.26.30,9 
3o,9 




. ■ 


4-a3 


41,53 


3o,6 




. 4-a5 


4 1,64 


3o,6 




4-27 


4t,64 


3o,8 


•2374 A -1-22'» 


4-23 


11.28. 7,3o 


67.52 » 


• 


4-27 


7,21 


.12,1 


2375 A+ 22" 


^-18 


11.28.57,82 


67-25.26,2 


2333 A-+-2I" 


4-23 


iî.3i.32,o6 


68.23 .» 




4-27 


32, 10 


i5,8 


2384 A -+-22° 


4-18 


11.32.40,65 


67.42. 5,0 


2387 A-f-22* 


4-1 


11.34.19,26 


68. 7.58,3 


2389 A4- 22".,-.... 


4-27 


11.35. 1,83 


68. 3.34,0 


2391 A -+-22" 


3-3o 


11.35.35,07 


68. 5.3o,6 




4-18 


35,01 


3o,3 




4-23 


35,12 


3o,5 


2345 A -H 21° 


3-3o 


11.37.38,69 


68.21.51,6 




4-18 


38,71 


49,2 


2396 A -h 22" 


4-23 


11.39.16,49 


68. 4. 0,6 




4-27 


16, 5o 


1,0 


2348 A-+-21" 


3-3o 


11.39.30,96 


68.30.34,8 




4- I 


30,96 


32,0 


•2354 A-f-2l" 


4-27 


11.41.28,05 


68.51. 3,7 


2648 A -h 20" 


5-7 


11.42. 0,82 


70. 8.18,9 


•236o Ah- 21" 


4-27 


11.43.40,30 


68.34.31,3 


236i A -h 21*» 


4-18 


11.43.41,59 


68.56.20,0 




4-23 


4 1,56 


19)7 


2^09 A -j- 22".. 


4- I 


11.45. 9,04 


67.59.51,0 


3 VicrffO 


3-3o 


11.45.29,21 
297I7 


87.40.18,1 
18,7 


j* » *^* &*'• •.•••..•• 


4- 6 




4-M 


29,20 


17,9 


• 


4-i3 


29,20 


18,3 




4-23 


29,20 


18,6 


2367 A 4- 21" 


4- I 


11.47.22,11 


69. 2. 3,5 


•2414 A -h 22" 


4-27 


11.47.25,15 


67 56. 41,0 


2^19 A -4- 22" 


4-i3 


11.50.29,49 


67.16.59,6 




4-^7 


29,41 


61,1 


•2407 A-f-23" 


1- I 


IC.52. 9,83 


66.46.60,1 




4- 6 


9,83 


59,9 




4-18 


9,8a 


60,0 


•2:>46 Ah- 18" 


5-7 


11.52.34,64 


71.58 » 


2423 A-f-22" 


4-i3 


11.52.36,41 


67.46. 0,3 


r. Vierge 


3-^0 


11.55.44,89 


82.49.41,6 




4- I 


44,98 


40,7 


. 


4- 6 


44,95 


41,2 




4-13 


44,97 


41,1 




4-27 


44,93 


41,5 


2Î48 A -4- 25" 


4-18 


II. 56. 10, o3 


65.13.32,1 




4-23 


10,02 


32,3 


2437 A-t-22"(2').. 


4-6 


11.59. 9,40 


67.59. 1,4 




4-18 


9,36 


1,6 




4-23 


9,40 


» 


Observations de Pari^, 1904. 





Étoiles.' 
Vierge 

2438 A 4- 22" 

2423 A 4- 23". .*. . 

2446 A4- 17"... 
2436 A4-24^... 

2450 A4- 22" 

2436 A4-;23".... 

2443 A 4- 24" 

2441 A 4- 23".... 
2459 A 4- 22". . . . 

4i65 B. A. C... 

2462 A 4- 22" 

2463 A 4- 22» 

2467 A 4- 22" 

2458 A 4- 23» 

2476 A 4- 22". . . . 

25i3 A 4- 25" 

2466 A 4- 24" 

2483 À 4- 22* 

2428 A 4-21° 

2485 A 4- 22" 

2522 A4- 25° 

2523 A 4- 25" 

2431 A4-2I° 

2490 A 4- 22". . . . 
/Vierge 

2438 A 4- 21" 

2439 A 4- 21° 



Dates, 


Ascensions 


Distances 


M.-J. 


droites. 


polaires. 




h m • 


f 


3-3o 


12. 0. 6,99 


80.42.40,5 


4- I 


6,92 • 


41,3 


5-4 


7,01 


41,7 


4-27 


12. 0.34,43 


, 67.53.44,2 


1- I 


12. 4.54,35 


66.48.14,2 


4-i3 


54,35 


i3,8 


4-18 


54,9.8 


i3,7 


4-23 


54,27 


13,2 


5-7 


12. 5.25,84 


72.38. 2,0 


4-6 


12. 6.40,84 


66. 7.13,3 


4-18 


. 4o,83. 


14, 1 


4-23 


. 40,79 


14,2 


4- I 


12. 7.51,12 


68.13.49,3 


4-i3 


5i,i3 


49,3- 


5- 4 


5i,i8 


5o, I 


5- 4 


12.10.10,07 


67.11.55,9 


4-6 


12.11.17,01 


65.29.54,7 


4- I 


i2.i2.i6,o6r 


67.14. 8,2 


4-6 


12. i3. 38, 90 


67.55.53,3 


5-4 


38,99 


54,4 


4-1 3 


12.14 » 


1.44.44,7 


4-18 


22,7 


44,5 


.4-23 


22,9 


45,3 


4-27 


22,3 


45,0 


4- I, 


12.16.25,38 ^ 


67.56.20,2 


4-6 


12.16.36,23 


68. 8.i3,8 


5-4 


36,38 


i4,9 


4- 1 


12.19,28,80 


67.16.41,3 


5-4 


28,90 


41,3 


4-6 


12.20. 2,55 


66.30.54,8 


4-6 


12.23.47,11 


67 ..26. 34, 2 


5- 4 


47,22 


35.0 


4- I 


. 12.24.55,89 


65. 6.27,7 


4-23 


55,87 


27,8 


4-25 


55,88 


28,0 


4-18 


J2.26. 3,72 


65.4o.3i,2 


5-4 


3,86 


32,4 


4-6 


12.26.41 ,22 


67.19.27,5 


4-25 


.12.27. 9,21 


68.31.42,4 


4- I 


12.27.57,15 


67.44.53,0 


4-23 


57,08 


» 


4-6 


12.28.33,22 


64.59.5^,2 


4-11 


33, 3o 


57,5 


4-18 


12.28.35,08 


65. 9.54,0 


5- 4 


35,23 


54,9 


4-25 


12.29.32,23 


68.32.53,0 


4-23 


12. 3o. 8,3o 


67.34. 0,5 


5-24 


12.31.38,27 


95.16.50,7 


4-11 


12.33.36,84 


68.43.45,3 


4-25 


36,79 


44,9 


5-4 


36,94 


44,8 


4-18 


12.34. 8,81 

C. 


68.23.14,8 



C.66 



ÉTOILES OBSERVÉES AUX INSTRUMENTS DE GAMBEY EN 1904. 



Étoiles. 
2439 A-+-21*... 

25oi A H- 22"... . 

25o3 A -h 22". . . 

25o6 A -h 22"... 
2489 A-l-24^.. 

2491 A -H 24**... 
2495 A -+-24"... 

2458 A -H 21»... 

25i3 A -H 22"... 

2502 A-^ 23". . . 

2462 A-h2r... 
25o6 A -4- 23". . . 
8 Vierge 

253i A -H 22"... 

2319 A -+-23"... 

2532 A -+-22"... 

2522 A -H 24". . . 

4537 A -h 22". . . 
e Vierge 

253o A -H 23"... 
2843 A-+-2I*.*. 

2540 A -H- 22"... 

2541 A + 22". .. 



Dates, 


Ascensions 


Distances 


M,-J. 


droites. 


polaires. 




k ■ • 


/ » 


4-2Î 


12.34. 8,81 


68.23.14,9 


4-25 


12.35.38,73 


67.18. 1,0 


5-4 


38,73 


4,3 


4-6 


12.36.25,22 


67.37.16,0 


4-1 1 


25,21 


16,3 


4-6. 


12.39.26,05 


67.27.12,8 


4-19 


12.40. 7,54 


65.51.32,4 


4-23 


7,52 


32,7 


4-25 


7,52 


32,6 


5-4 


7,57 


32,9 


4-6 


12.41.28,13 


66. 8.20,8 


4-1 1 


28,41 


21,3 


4-23 


12.43. 4,16 


65.2i.3i,7 


4-25. 


4,17 


3i,9 


4-6 


12.43.26,36 


68.49- 0,1 


4-11 


26,28 


0,1 


4-19 


26,26 


0,5 


5-4 


12.43.48,35 


67.27. 7,7 


4-6 


12.45.21 ,o5 


66.35.24,3 


4-23 


21,02 


M, 4 


5-4 


12.45.45,99 


68.55.11,5 


4-25 


1.2.46.18,15 


66.27. 7,0 


4- 1 


12.50.33,97 


86. 3.32,1 


4-6 


33,92 


33,0 


4-i3 


33,97 


32,6 


4-18 


33,98 


32,6 


4-19 


33,94 


32,6 


4-23 


33,95 


32,8 


4-25 


33,93 


33,0 


•4-27 


33,99 


32,8 


5-4 


34,02 


33,4 


5-24 


33,93 


33,1 


4-19 


12.53.46,39 


67.24.37,2 


5- 4 


12.54.58,14 


66.41.24,7 


4- 1 


12.55.21,34 


67.54.25,7 


4-6 


21,27 


25,0 


4-18 


12.55.42,78 


65.48.3-2,5 


4-23 


42,66 


32,4 


4-25 


42,78 


32,2 


4-27 


12. 56.41, 3a 


68.11.31,4 


4-6 


12.57.11,88 


78.30.11,6 


4-n 


«1.94 


12,0 


4-19 


'1,93 


11,8 


5- 4 


» 


12,4 


5-24 


11,94 


12,2 


4- I 


12.58. 7,07 


66.49.27,8 


•4-i3 


7,11 


27,9 


4-i8 


7,o5 


28,5 


4-25 


12.58.4^,44 


68.55.13,3 


4-23 


12.59.13,19 


67.34 » 


4-27 


i3,3o 


8,6 


4- 1 


i3. 0.10,92 


67.58.12,3 





Dates, 


Ascensioos 


Distances 


Étoiles. 


M.-i. 


droites. 


polaires. 






k 


m s 


• / # 


2541 A-t-22*..«... 


4-i3 


i3. 


0.10,87 


67.58.11,8 




.4-18 




10,88 


12,6 


2487 A -4-' 21" 


4-23 


i3. 


1.28,76 


6a. 18. 36,3 




4-25 




28,7a 


35,8 


2538 A -H 23*» 


4-27 


i3. 


i.3o,49 


66.5o.5o,8 


2537 A -h 23" 


4-19 


i3. 


i.3o,55 


67.11. 7,5 


2539 A + 24" 


5- 4 


i3. 


2.5i,o8 


• 65. 27. 35, !i 


2540 A H- 24- 


4-M 


i3. 


2.52,l3 


65.26.57,9 




4-i3 


" 


52, i3 


57,8 


2796 A -H 20" 


5-24 


i3. 


3. 1,37 


69.31. 5ï, 5 


2545 A -H 22" 


4-23 


i3. 


4.16,52 


68. 0.37,5 


e Vierge 


4-1 1 


i3. 


4.46,22 


95. 0.18,3 




4-i3 




46, 3o 


18,5 




4-25 




46,22 


17,9 




4-27 




46, 3o 


17,7 


2494 A -h 21" 


4-18 


i3. 


4.56,73 


68.48.43,1 


2552 A -+-22" 


4-19 


i3. 


6.41,31 


67.32.56,1 




4-23 




41, 32 


56,3 




. 5-4 




41,21 


^7,i 




5-24 




41,37 


56,5 


P Chevelure 


6-21 


i3. 


7 » 


61.36 54,0 


2610 A-f-25" 


4-18 


i3. 


7.19,38 


65.12.34,0 


2649 A-h 19" 


5-24 


13. 


8.20,4a 


70.44.27,7 


256i A -+-22" 


4-11 


i3. 


10.10,53 


68.14.21,1 




4-19 




10,53 


19,7 




4-25 




10,47 


>9,7 


255i A -h 23" 


4-13 


i3. 


10. 12:43 


66.25.11,9 




4-27 




12,33 


12,2 


2309 A-f-2I° 


4-11 


i3. 


12.12,39 


68.36.16,9 




4-i3 




12,47 


16,8 




4-25 




• 12,46 


'7,» 


25lO A-H2I° 


4-6 


i3. 


i3. 9,62 


68.28.2|-,o 




4-18 




9,58 


23,1 




- 4-19 




9,59 


24,6 




4-27 




9,55 


25, 


25i5 A-f-2r 


4-25 


i3. 


14.34,35 


68.24.29,6 




5-24 




34,42 


29,3 


256o A 4- 23» 


4-i3 


' i3. 


14.38,25 


66.38.44,3 


272a A -4- 18" (.2').. 


5-24 


i3. 


16.56,27 


71.42.37,0 


2564 A -+-23" 


4-11 


i3. 


17. 8,61 


67. 9.51,3 




4-i3 




8,72 


5i,9 




4-18 




8,68 


5i,8 


2519 A -+-21" 


4-19 


i3. 


17.36,10 


68.46.49,9 


2727 A -h 18" 


5-24 


i3. 


18.44,95 


72. 9.23,0 


2523 A-i- 21" 


5- 4 


i3. 


21. 8,34 


68.34.51,2 


2570 A -+-23" 


4-11 


i3. 


21.55,61 


67. 9 » 




4-18 




55,64 


» 




4-19 




55,60 


V 


2584 A-f-22" 


4-11 


13.24.20,74 


67.17.59,8 


2680 A 4- 19" 


5-24 


i3. 


25.11 ,21 


70.25.27,8 


2589 A -4- 22" 


4-18 


i3. 


26.23,11 


68. 9 . 




4-19 




23,12 


3,9 



POSITIONS MOYENNES POUR 1900,0. 



C.67 





Dates, 


Ascensions 


Distanees 


Étoiles. 


M.^. 


droites. 


polaires. 






fe ■ f 


• / • 


2589 A -♦-22" 


5- 4 1 


3.26.23,26 


68. 9 .3,9 


2545 A -♦-21» 


4-11 ] 


i3. 27.38,13 


68.36.27,2 


C Vierge 


4-1 1 1 
4-13 


[3.29.35,82 
35,82 


90. 5. 5,3 

5,2 






4-18 


35,83 


5,0 




4-19 


35,84 


5,0 




4-23 


35,90 


4,2 




5-24 


35,88 


5,2 


2547 A-t-21" 


5-4 


[3.29.54,41 


68.50.29,4 


2555 A -h 21*» 


5- 4 


[3.32.38,01 


69. 0. 2,0 


a59i A-i-23» 


4-23 


13.33.17,25 


66.57.40,4 


2697 A -h 19** 


5-18 


[3.34.13,63 


71.13.34,2 


2557 A -h 21'» 


4-i3 


13.34.48,59 


68.35 » 


2703 A -h 19'* 


5-24 1 


3.35.53,60 


70.17.30,0 


2859 A-i-20° 


5-3o • 


13.35.54,41 


69.28.50,5 


2620 A-i- 22" 


4-i3 ] 


[3.37.38,24 


67.53.55,4 




5- 4 


38, 3i 


55,6 


2564 A -h 21» 


4-23 


13.38.. 3, 46 


69. 1.54,8 


2621 A-t-22** 


5-24 


[3.38.45,31 


67.28.43,1 


2570 A -h 21".: 


4-i3 


i3.4o. 6,04 


69. i.3o,6 




4-23 


6,04 


29,9 


2710 A-hi9"(2«).. 


5-18 


13.40.19,19 


71. 7-52,0 


2626 A -h 22" 


4-27 


[3.40.39,43 


67.42.40,7 




5- 4 


39,5i 


40,9 


2715 Ah- 19".. — 


5-24 


i3. 42.31, 46 


70.26.36,2 




5-3o 


3i,55 


36,2 


2716 A-M9t/ 


5-18 


[3.43.10,82 


70.33.23,1 


2635 A -h 22» 


5-4 


[3.44.19*42 


67.56 » 


2876 A -h 20» 


5-24 


13.44.48,60 


70. 8.3i,o 


2579 A -+-21" 


4-23 


13.45.37,31 


68.14.55,2 


258o A H- 21° 


4-19 


13.45.40,28 


68.13.39,1 


2639 A -h 22" 


4-27 


13.45.48,37 


67.57.42,6 


2640 A -H 22" 


5- 4 


13.46.35,24 


67.59.44,5 


2676 A -4- 17" 


5-24 


[3.47.44,a3 


72. 46.35, 5 


2643 A -+-22» 


4-27 


i3.48ii9,94 


67.22.42,4 


Tj Bouvier 


5- 4 
4-27 


[3.49.55,35 
I3.5i.59,i3 


71. 6. 4,2. 
68.51. 21,1 


2592 A-+-21". 


2593 A -h 21" 


4-25 


13.52.23,62 


68.33.24,6 


2804 A-+-18" 


5-24 


[3.52.49,62 


71.15. 0,7 


265o A -h 22* 


4-18 1 


3.53.57,68 


67.48 » 




4-19 


57,74 


57,2 




4-a3 


57,81 


.57,0 


• 


4-27 • 


57,77 


57,2 


265i A -h 22" 


5-24 ] 


[3.56.23,19 


67.32.20,2 


X Vierge 


4-19 


[3. 56. 33, 40 


87.58.18,0 




4-23 


33,35 


17,1 




4-25 


33,39 


17,5 




4-'i7 


33,34 


16,9 




5- I 


33,33 


17,7 




5-4 


33,38^ 


18,0 




6-11 


33,37 


18,5 


2654 A H- 22" 


4-18 ] 


[3.57.17,52 • 


67.57.41,0 



Étoiles. 

2752 Ah- 19" 

2659 A H- 22" 

2603 A H- 21" 

2702 Ah- 17* 

2824 Ah- 18" 

2612 A H- 21" 

26ï3 A H- 21» (!••). 
283o Ah- i8' 

2763 A -h 19** 

X Vierge 

2626 AH-21' 

2662 A H- 23» 

2940 A H- 20' 

2848 A-+-I8» 

2629 A H- 21**..... 

2677 Ah- 22» 

2949 A H- 20" 

2779 Ah- 19" 

2632 A H- 21» 

2635 AH-2f 

2861 Ah- i8« 

2966 AH-20» 

2686 A H- 22" 

2796 Ah- 19» 

2693 A H- 22" 

2975 A H- 2o* 

2649 AH-2r...*. 

2807 A -f- 19* 

2705 Ah- 22° 

2739 Ah- 17* 

2888 Ah-i8...... 

2817 Ah- 19* 

2715 Ah- 22"*. ... . 

2824 Ah- 19* 

2827 Ah- 19" 



Dates, 


Ascensions 


DisUnces 


M.-J. 


droites. 


polaires. 




fe n » 


• / • 


5-24 


13.59.49,46 


70.20.25,9 


4-18 


13.59.49,93 


68. 7.55,8 


4-25 


14. 0.22,45 


68.18.40,0 


5-3o 


14. 1.43,61 


72.33. 9,8 


5-24 


14. 1.48,96 


71.36.38,0 


4-25 


14. 3.29,52 


68:59.50,8 


4-27 


29,52 


5o,3 


4-23 


14. 3 » 


68.19.50,1 


5-24 


14. 3.59,03 


71.53.12,4 


5-3o 


59,09 


12,4 


5-24 


14. 6.i5,i3 


70.25 * 


6-11 


14. 7-33,61 


99.48.30,0 


4-25 


14. 7.39,80 


68.40,21,9 


4-27 


39,78 


23,7 


4-23 


14. 7.59,97 


67. 9.«7,o 


5-3o 


14. 9.i6,ii 


69.57. 6,3 


5-28 


14. 9.29,54 


71.26.39,0 


4-25 


14. 9-36,59 


69. 5.43,6 


4-27- 


36,53 


44,5 


4-23 


14.10. 2,63 


68. 7.10,8 


5-24 


14.10.23,04 


69.37.57,0 


5-3o 


14.11.21,90 


70.37.21,2 


4-27 


i4.ii.3'i,5o 


68.17.32,8 


4-25 


14. 12. 3o, 38 


• 68.32.10,0 


5-24 


14.14. 0,14 


72.11. 7,6 


5-28 


0,24 


8,5 


6-II 


0,19 


8,5 


5-24 


14.16.22,70 


69.48.39,2 


5-3o 


22,80 


39,8 


6-11 


22,74 


40,0 


4-27 


14.16.25,70 


67.49. «9,2 


5-28 


14.16.28,98 


70.21.44,2 


4-25 


14.18.46,18 


67.16.23,4 


4-27 


46, i5 


23, 


5-24 


46,22 


23,3 


5-14 


14.20.20,41 


70. 2.i5,9 


5-28 


20,44 


«^,9 


4-25 


14. 20. 5i, 52 


68.56.34,1 


5-16 


51,75 


34,0 


6-11 


14. 21. S2, 79 


70.20.25,7 


5- 1 


14.22. 2,55 


67.57.39,0 


5-24 


14.23. 16, 56 


72.37.56,9 


5-28 


16, 63 


57,5 


5-14 


14.26.52,82 


71.54.47,9 


5-16 


52,82 


47,3 


5-24 


52,81 


46,8 


5-28 


14.27.20,23 


70.47.25,5 


4-25 


14.27.59,71 


67.17-58,4 


4-27 


59,75 


59,2 


5- I 


59,85 


59,1 


6-11 


i4.3c>.37,59 


70.26.51,7 


5-24 


14.30.48,69 


70.18.27,1 



C.68 



ÉTOILES OBSERVEES AUX INSTRUMENTS DE GAMBEY EN 1904. 





Dates, 


Ascensions 


Distances 




Dates, 


Ascensions 


Distances 


Éloiles. . 


M.-J. 


droites. 


polaires. 


Étoiles. 


M.-J. 


droites. 


polaires. 






h m i - 


, B 






h m f 


/ n 


2827 A -h 19" 


5-28 


14.30.48,86 


70.18.27,9 


2932 A-f- I9^... 


6-20 


i5. 6.42,37 


71- 0.49,7 


2996 A H- 20" 


5-14 


14.32.49,80 


69.45.51,4 


2801 A-+- 22". . . . 


..• 6-23 


i5. 7.37,64 


67.18.33,8 




6-1 1 


49,82 


5i,i 


2937 A -H 19* 


6-21 


i5. 8.12,87 


70.31.45,0 


2997 A-i-20" 


5-28 


14. 32. 5a, i5 


69.42.59,7 


5i4o B. A. C 


.. 5- 4 


i5. 9.22,0 


2.22.55,5 


2906 A -h 18" 


5-16 


14.33.35,03 


71.16. 1,1 




5-2 { 


20,7 


55,7 


2727 A H- 22" 


4^27 


14.35.14,64 


67.23.17,3 




5-28 


21,3 


56,3 


Ç Bouvier 


5- I 


14.36.22,46 


75.50.34,0 
34,1 




6-11 


Ï9i7 


56,2 




5-14 


22,38 




6-19* 


19,9 


56,7 




5-24 


22,35 


» 


2739 A -h 21" 


.. 5-14 


i5. 9-46, 9ï 


69. 3. 9,7 




5-28 


22,45 


33,8 


3 Sei^nt 


6-2P 


i5. 10. 13.07 


84.41.22,1 




6-11 


22,36 


34,3 




6-21 


i3,ii 


22,0 




6-19 


22,36 


33,8 




6-23 


i3,o3 


22,1 




6-20 


• 22,40 


33,2 


2843 A -h. 17".... 


.. 5-14 


15.11.49,00 


72.49.56,1 




6-23 


22,37 


33,9 


2811 A-f- 22" 


.. 6-i5 


i5.i3. 2,48 


67.20. 7,2 


2674 A -+-21" 


5- 4 


14.37.20,40 


68.26.52,4 


2755 A -H 21" 


.. 5-14 


• i5. 13.55,56 


69. 3.42,î 


109, Vierge 


5-14 


14. 41. ïï, 53 


87.41. -8, 6 




5-16 


55,55 


4c,6 


•2750 A -+-22" 


6- 4 


14.43.27,99 


07.52.32,6 


3oo8 Ah- i8".... 


.. 5-16 


15.17.10,85 


71-12. 7,4 


2692 A -h 21" 


6-1 1 


14.44.35,47 


69.10.59,9 




6-19 


11,01 


7,1 


2754 A -H 22" 


5- I* 


,14.45.44,43 


67.41.17,6 




6-20 


10:96 


7,» 


2756 A-f-22'' 


5- 4 


14.46.40,42 


67.17.15,2 


2822 A -h 22" 


..' 5-4 


15.17,12,21 


67.45. 17. I 


2870 A-f- 19" (2'').. 


5-14 


14.46.46,47 


70.29. 2,9 




6-1 1 


12,26 


18,1 




6-11 


46, 5i 


4,9 


3oio A -h iS*' 


. . 5-28 


15.19. 7,84 


71.46.37,9 




6-19 


46,52 


. 2,5 


2833 A. H- 22".... 


.. 5-4 


15.19.34,65 


67.20 » 


» 


6-20 


46,52 


2,0 




6-11 


34,70 


47,6 


29^8 A-f- i8« 


5-28 


14.47.42,9'^- 


71.48.29,8 


2859 A -h 17".... 


6-19 


15.19.53,62 


72.57.48,3 


2951 A-+- 18" 


6-1 1 


14.48.45,62 


71.21 ^ 




• 6-21 


53,55 


48,7 




6-19 


45,65 


*7>7 


2966 A -+- 19** 


.. 5-14 


15.21.23,34 


70.10. 5,2 




6-20 


45,62 


» 


3019 A -4- 18" 


. . 5-28 


15.21.35,89 


71.28.40,3 


2955 A H- 18° 


5-14 


14.50.29,24 


71.53.28,6 




6-1 1 


35,94 


40,1 




5-28 


29.23 


28,2 




6-20 


35,79 


40,4 


2701 A H- 21° 


5- i 


14.51.16,92 


69.3.50,7 


3024 A 4- 18».... 


. 6-19 


15.22.47,34 


72. I. 3,5 




5-4 


16,81 


5o,9 




6-21 


47,29 


3,0 


2803 A -H 17" 


6-20 


i4.5i.5i,55 


72.29.31,1 


2840 A -h 22" 


.. 5-4 


15.23.49,63 


67.10.14,7 


2891 A -h 19" 


5-28 


14.53.10,79 


70.36.42,8 


3028 A -H 18".... 


.. 5-14 


15.23.56,25 


71.38.20,1 




6-23 


10,75 


43,4 




5-28 


56,34 


20,1 


2806 A-+-17** 


5-14 • 


14.54.20,42 


72.16.18,7 




6-11 


56,33 


20,1 




6-1 1 


20,48 


18,4 




6-20 


56,27 


19,8 




6-20 


20,42 


18,8 


2841 A -H 22'' 


.. 5-16 


15.24.22,68 


67.12.29,3 


2967 A -h 18" 


5-28 


14.55.26,43 


71.36.31,3 


2972 A -4- i9"-.-: 


. . 6-fti 


15.25.19,04 


71. 9.24,2 


2775 A 4- 22° 


5- I 


14.57.26,85 


67.35.11,4 


2973 A -h ig".--. 


6-i5 


i5. 25. 38, 81 


70.37.41,0 




5- /f 


26,76 


12,2 




6-19 


38,86 


39,9 




5-28 


26,81 


12,2 


3o33 A -4- 18».... 


.. 5-14 


15.26.16,80 


72. 2.40,6 


2972 A -h 18" 


6-1 1 


14.58.36,79 


71.37.55,7 


2777 A 4- 21* 


. . 5-28 


15.26.40,84 


^68.20.20,0 




6-19 


36,79 


55,7 




6-11 


40,79 


20,3 


. 


6-23 


36, 70 


53,7 




6-20 


40,67 


» 


2719 Ah- 21° 


5- 4 


14.59.49,32 


68.52.41,7 


2822 A -+-23" 


.. 5-4 


15.27. 9,88 


67. 7.47,7 


d; Bouvier 


5- I 


i5. 0. 9,65 
9,73 


62.39.44,8 


2823 A -h 23».... 


.. 6-6 


15.27.39,46 


67. 5 » 




5-14 


4>,4 




6-23 


39,46 


9,3 


2785 À ^22" 


5- 4 


i5. 2.40,06 


67.35.52,4 


3ii8 A-f-20" 


.. 6-19 


15.28.19,48 


69.55. 7,8 


2924 A -h 19° 


5-16 


i5. 2.45,31 


71.10.18,6 


4 


6-21 


19,43 


8,4 




♦ 6-20 


45,31 


» 


3119 A -+-20» 


. . 5-28 


15.29.12,77 


69.40.26,4 




6-23 


45,25 


ï9,i 




6-11 


12,79 


26,3 



POSITIONS MOYENNES POUR 1900,0. 



C.69 



Étoiles. 



Dates, 
M.-J. 



3119 A Ht 20" 6-20 

•2880 A-+- 17° 7- 6 

'3040 Ah- 18° 6-23 

a Couronne 5-4 

3o44 A -h i8"...... 6- 6 

6-21 

2988 A -h 19° 5-28 

2863 A -h 22* 6-19 

2888 A -4- 17*» 6-23 

2794 A -h 21* 6-1 1 

2797 A -h 21" 6-1 1 

2800 A -h 21° 6-i5 

6-19 

3ooo A -H 19**.. 5-28 

6- 6 

6-20 

6-21 

3i38 A-t-20«...?.. 7-6 

2873 A -H 22°. 6-11 

6-23 

a Serpent 5- 1 

. 5- 4 
5-14 
5-24 
5-28 
6- 6 
6-1 1 
6-1 5 
6-19 
6-20 
6-21 
6-23 
7-6 

•A919 A -4- 24" 6-23 

3019 A -h 19" 6-u 

3074 A -h 18" 6-i5 

6-20 

6-21 

7-6 

3i54 A-t-20" 5-24 

6- 6 
6-1 1 
6-23- 

3155 A H- 20" 6-19 

3o23 A -H 19" 6-i5 

6-20 

2829 A -h 21** 7- 6 

2891 A -h 22" 5-24 

6- 6 
6-1 1 

3i63 A-^20'* 6-'2o 

2838 A H- 21" 6-i5 



15.37 
15.37 



Ascensions 
droites. 

h m s 

15.29.12,64 

15.29.18,87 

i5.3o. 6,o3 

i5. 30.27, 23 

i5.3i. 0,79 

0,83 

15.31.48,93 

15.33.26,99 

15.33.28,35 

15.33.29,16 

15.34.58,52 

15.35.32,92. 

32,93 

15.35.58,33 

58,28 

58,28 

58, 3i 

5,53 

6,63 

6,58 

15.39.20,51 

20,46 

20, 5i 

20,59 

20,52 

20, 5o 
20,53 
20, 5o 

20,52 

20,46 
20,46 
îio,48 

20,52 

15.41.19,92 

15.43.14,60 

i5.44*'4i^5 

14, 23 

i4/>o 

14, 32 

15.45.33,87 

33,82 

33,86 

33,81 

15.4.6. 5,53 

15.46.25,37 

25,38 

15.46.52,39 

15.47.56,82 

56,98 

57,01 

i5. 48. 26, 08 

i5.48.5o,o4 



Distances 
polaires. 



f 
69.40. 
72.31. 
71 .25. 

62.56. 
72. o 

70 . 5o . 
67.11. 
72.25. 
68. i3. 
68.17. 
68.30. 



70. o. 
67.21 

83.15 



65.35 
70.23. 
71.32. 
71.32. 



69.21 
70.31 

68.43 
67.59 



69- ï9 
68. 5o 



•^6,4 

3i,9 
27,0 
55,3 


41,2 

8,7 
19,3 

32,0 

55,5 

47,9 
27,5 
27,2 
21,4 
21,4 
21,7 
21,2 
28,7 
16,8 
17,3 
35-,7 
35,2 
35,4 
35,1 
35,3 
35,8 

» 
36,2 
35,6 
35,8 
35,6 
36,4 
35,7 

» 
,42,2 
.60,1 
■59,4 
59,8 

59,7 
» 

10,9 

10,9 

11,5 

,22,4 

» 

3,2 

.17,6 
,27,1 
27,4 

27,3 

» 

.10,6 



Étoiles. 



2838 A 4- 21° 

3o84 A-+-18".... 
3i66 A -h 20".... 
2934 A -h 17".... 
3o36 A -h 19"...* 

3167 A -h 20*^ 

285i A -h ai" 

2938 A-+- 17°.... 

2903 A -H 22* 

290^ A -+-22" 

3095 A-f- 18".... 

2947 A -H 17" 

3x01 A -h 18° 

3191 A H- 20" 

3io4 A -4- 18".... 
2915 A -h 22". . . . 
2917 A -h 22" 

3x97 A -h 20". .♦ . 

2920 A -+- 22" .... 

2921 A 4- 22*. . . . 
2961 A4- X7\... 
2926 A 4- 22" .... 

32X2 4- 20 (2").. . 

>c Hercule 

2932 A 4- 22« 

2982 A4- 17° 

2882 A 4- 21".... 

2886 A 4- 21" 

8 Ophiuchus 6-24 



Dates, 


Ascensions 


Distances 


M.-J. 


< 


jroites. 


polaires. 




fa 


m s 


, « 


6-19 


15.48.50,07 


68. 5o » 


6-21 


i5. 


49- '6,32 


72. 5.16,0 


5-24 


i5. 


3o. 10, i5 


69.23.44,8 


6-19 


i5. 


5c. 7,66 


72-39. !9,6 


6- 6 


i5. 


5i.ii,ii 


71. 5.12,5 


6-23 




11,09 


12,9 


7-6 




11,24 


12,9 


7- 9 




II ,20 


12,9 


6-21 


i5. 


51.34, 9a 


69.29.59,3 


6-1 5 


i5. 


52. 3,64 


68.27.46,8 


6-20 




3,55 


46,2 


5-24 


x5. 


52.43,41 


72.31.32,0 


6-19 


i5C.53.2o,26 


67.17.28,6 


6-1 1 


i5 


54.32,27 


67.55.27,5 


6-i5 




32,21 


27,3 


6-20 


i5. 


54.33,20 


71.23.20,5 


6-21 




33,18 


20,5 


7-6 




33,22 


20,8 


6- 6 


i5. 


55.43,33 


72.32.17,1 


6-19 




43,32 


17,1 


6-23 




43,32 


x7-,6 


6-20 


i5. 


56.44,67 


71.54.18,4 


6-21 




44,67 


. 18,5 


7-6 




4^,7-2 


'9,4 


5-24 


*i5 


58. 1,32 


70. 5.34,8 


6-xi 




1,34 


34,8 


6-23 




1,27 


35,4 


7- 9 


i5. 


58. 8,29 


7i.36.3i,8 


6-i5- 


15.58.43,97 


67.50.37,2 


6- 6 


i5 


59.16,86 


67. 8.16,4 


6-21 




16,82 


16,5 


7-6 




16,89 


16,1 


6-11 


16. 


0. 2,65 


69.52.41,0 


6-23 




2,62 


41,0 


5-24 


16. 


0.55,52 ' 


67.32.43,2 


6-19 




55,40 


43,9 


7-6 


16. 


r.i8,i5 


67.50. 1,2 


6-1 1 


16 


2.36,58 


72.50. l5,2 


5-24 


16. 


3. 2,17 


67.54.31,8 


6- .6 


16. 


3.20,62 


69.21.35,5 


7-5 


16. 


3.33,65 


72.41.12,9 


7-8 




33,72 


12,^ 


5-24 


. 16, 


5. 2,27 


67.54.22,3 


6-11 




2,26 


22,1 


7- 9 


16 


6.57.07 


73. 4.3ï,5 


5-24 


16. 


7. 3,47 


68.47.58,1 


7-8 


16. 


8.48,21 


68.10.45,4 


5-24 


16 


9- 6,24 


93.26.12,1 


5-28 




6,29 


i3,i 


6- 6 




6,22 


12,8 


6-1 ï 




6,27 . 


i3,8 


7-5 




6,27 


i3,6 



C.70 



ÉTOILES OBSERVÉES AUX INSTRUMENTS DE GAMBEY EN 1904. 



Étoiles. 



Dates, 



OphiQchas 7- 



3i55 A -4- 18» 
2955 A •+- 22* 
324 4 A -h 20" 



3i63 A -H 18*. 



2907 A 



2961 
1913 
3092 



■ 22" 
-21° 
•19" 



3259 A -h 20" 



3258 A 
3096 A 



3022 

3175 



-20*. 
■'9". 

i8«. 



3io2 A -+- 19". 



6-20 
6-i5 
6-19 
6-23 
7-6 
6-20 
6-21 

7-8 
5-28 
6-23 
7-6 

6-^9 
6-20 

7-8 
5-28 
6-23 
6-i5 
6-21 
7- 9 
7- 6 
6-i5 
6-19 
6-20 
6-23' 
5-28 

7- 9 
3267 A -H 20" 6-21 

2925 A -h 21" 7-6 

2926 A-+-2I*' 7- 8 

X Ophiuchus 5-24 

5-28 

6- 6 
6-i5 
6-19 
6-20 
6-21 
6-23 
7-5 

7-6 

7-8 

7- 9 
2940 A H- 21", , , , . . 6-23 
3o54 A-h 17" 6-6 

7- 9 

3o>3 A -h 17'* 6-19 

7-5 

7-8 
3127 A 4- 19" 5-28 

6-21 
2946 A-T-21** 6-i5 



Ascensious 
droites. 



fe I 
16. 9 
16. i3 
16.14 
16. i5 



16. f6 



16.17 

16.17 
16.19 
16.19 

16.19 

16.19 
16.20 

16.20 
16.22 



16.22 

l6.22 

i6.23 
16.23 
16.25 



3o57 A4- 17'^ 



5-24 



16.28 
16. 3o 

16. 3o 



(6.3f 

i6.3i 
]6.3i 



» 

23, r4 

53,44 

21,49 

21,55 

21,61 

5o,36 

5o,33 

5o,42 

22,71 

22,62 

4i,8o 

i5,32 

36,89 

37,00 

37,96 

37,94 

38, i5 

.5i,i3 

5i ,20 

.58, 04 

. 4,04 

4,o3 

4,04 

4,i3 

•47»7o 

47, 57 

.54,16 

.23,24 

.25,94 

.5à,i4 

52 , 20 

52, 16 

52, i4 

52,19 

52,18 

52,14 

52,16 

52,16 

52, 16 

52,19 
62,18 
.21,70 

.57,23 

57,25 

.57,33 
.57,30 

57,37 

. 2,04 

1,98 

■17,97 

.39,86 



Distances 
polaires. 



93.26 
71.58 
67.58 
69.55 



71.54 



68. 6. 

67.13 
68.42 
70. 9 

69.22 

69.28 
70.31 

72.28 
71 .21 



70.46 

69.34 
68.56 
68.52 
87.47 



68.32 
72.41 

7^.44 



70.^0 

68.29 
72. ï9 



13,5 
40,7 
8,4 
33,0 
35,0 
34,1 
52,6 

5a, 9 
52,8 

32,9 
32,9 
27,6 
36,5 
3,5 

2,9 

.23,6 

24,0 

. 5,8 

.50,9 

5i,i 

. 0,7 

.53,7 

53,1 

53,7 

53,6 

.54,1 

54,2 

.18,7 

. 2,6 

•42,7 

.5o,5 

5o,5 

49,8 

5o,o 

5o,2 

5o,2 

5o,6 

5o,6 

5o,6 

5o,5 

5o,i 

5o,2 

. 1,3 

.36,1 

35,6 

.11,6 

12,6 

12,1 

•i5,9 

14,6 

.21,1 

,26,1 



Étoiles. 



3o57 A- 
2997 A- 



•21". 

■ 22**. 



3i35 A-M9". 
2954 A -h 21". 

3067 A -4- 17°. 
2959 A -+-21". 



3069 A-t- 17".. 
3oo2 A ■+- 22". . 
3oo4 A-i- 22". . 
3007 A -h 22". . 

3224 A-^ 18".. 
2970 A -h 21*.. 
3324 A-f-20"., 



2976 A -f- 21**. 

3oio A-f-22". 
3227 A-+- 18". 
3o8i A -h 17". 
3i54 A 4-19". 
2982 A-f-21". 



333o A 4-20". 

3237 A 4-18". 
3239 A-hi8\ 

3332 A H- 20". 

3i6i A -H 19°. 

3333 A -+-20". 
3244 A -h 18". 

3i66 A-+-19". 

3175 A 4- 19°. 



3256 A 4-18'' 


3178 


A 4- 19" 


3342 


A 4- 20" 


3261 


A 4- 18" 


3029 A 4- •>.2" 


^999 


A4-21" 



Dates, 


Ascensions 


Distances 


M.-J. 


droites. 


polaires. 




h m • 


• / • 


7-6 


16.31.39,89 


72. 19. 27, j 


6-19 


16.33.18,98 


67.13:22,3 


6-21 


18,97 


23,1 


6-23 


18,92 


» 


7- 9 


19,02 


a3,4 


7-5 


16.33.21,34 


70.14.34,3 


6-i5 


16.34.15,16 


68.15.41,9 


7-6 


i5,24 


41,7 


6- 6 


16.35.24,32 


72.58.41,3 


6-19 


16.35.33,68 


68.33.57,5 


6-21 


33,65 


58, t 


6-23 


33,67 


58,5 


7- 9 


16.35.45,05 


71. 5.52,4 


7-6 


16. 36. 40, 46 


67.51.33,2 


7-8 


16.37. 3,82 


67.22. 8,8 


6-21 


16.37.49,06 


67.57 . 


6-23 


49,g8 


7,4 


7- 9 


16.37.57,48 


71.18.37,7 


7-5 


16.38. 8,72 


68.13. 3,2 


6-i5 


16.39.15,35 


69. 6.54,7 


6-19 


i5,36 


54,7 


7-6 


i6.39.23*,i3 


68.13.21,7 


7-8 


23, 14 


21,2 


6- 6 


16.39.45,77 


67.25.45,2 


6-23 


16.40. i,i5 


71.14.41,5 


7- 9 


16.40.16,06 


72.46.19,9 


7-8 


16.41.22,43 


70.10.36,1 


6-1 5 


16.41.32,42 


68.11.32,7 


6-19 


32,34 


• 


6- 6 


16.42. 4,41 


69.47.45,4 


6-23 


4,3i 


45,7 


7-5 


4,38 


46,3 


7- 9 


16.42.27,62 


71.52.15,1 


6-21 


16.42.40,33 


71.53. a,o 


7-6 


16.43.27,15 


69.37. 4,1 


7-8 


27,10 


4,0 


6-19 


16.43.36,99 


70.43.21,0 


6-i5 


j6. 43.50, 22 


69.39.10,6 


6-23 


16.44.17,50 


7I.3o.22,4 


7- 5 


17,57 


22,4 


6-21 


16.44.50,67 


70.31.54,1 


7- 9 


5o,77 


55,0 


6-19 


16.45.41,89 


70.28.54,6 


7-6 


42,00 


55,3 


7-8 


41,90 


56,2 


7- 5 


16.46.42,37 


71.45.10,7 


6-21 


16.46.59,08 


70.30.55,6 


7- 9 


59,07 


55,5 


6- 6 


16.47.26,29 


69.15.31,0 


7-8 


16.48. i5, 36 


71.46.15,4 


6-1 5 


16.48.24^,66 


67.39.34,6 


6-21 


16.49.28,13. 


68.39.50,1 







POSITIONS MOYENNES POUR 1900,0. 




c.:i 


» 


Dates» 


Ascensions 


Distances 




Dates, 


Aseensiont 


Distances 


Étoiles. 


M.-J.. 


droites* 


polaires. 


Étoiles. 


M.^. 


droites. 


polaires. 






h m • 


, « 






fe m • 


t » 


^999 A -4- 21" 


7-5 


16.49-^^8,26 


68.39.50,5 


3232 A4-17'* 


.. 7-5 


17.19 » 


73. 0.11,9 


3265 A-hi8» 


7-6 


16. 5o. 1,12 


71- 5.38,9 


3i33 A 4- 22".... 


. , 5-28 


I7.i9-34i82 


67.59.19,4 




7- 9 


i,o4 


39,0 


3i35 A 4- 22'.... 


.. 6-11 


17.21. 3,47 


67.43.55,1 


3ii9 A-I-I7* 


7-8 


i6.5o.3o,82 


72.55.29,3 


3i36 A4-22^... 


6-20 


17.21. 7,38 


67.28.15,0 


3002 A 4-21'* 


6-19 


16. 5o. 36, 55 


68.52.49,7 


• . 


7-5 


7,38 


12,6 


xOphiuchus 


5-28 


16. 52. 56, 01 


80.28.10,4 


3i38 A 4- 22".... 


. . 5-28 


17.21.39,06 


67.24.3q>9 




6- 6 


56,11 


10,8 


3379 A 4-18'. ... 


.. 7-5 


17.23.24,11 


7ï* 9 » 


. 


6-1 1 


56, i3 


10,5 


3488 A4-20'.... 


. . 5-28 


17.24. 9,^0 


69.57.23,5 




6-i5 


56, 06 


10,3 


3i34 A4- 21*.... 


.. 6-11 


17.24.16,38 


68.14. 8,0 




6-19 


56, 10 


10,0 


3l5o A4-22' 


6-20 


17.24.59,56 


67.47. 4,6 




6-21 


56,11 


10,4 


3328 A 4- 19". ... 


. . 6-21 


17.25.18,80 


70.10.37,7 


• 


6-23 


56, 08 


10,7 


3i58 A4-22-.... 


. . 5-28 


17.26.15,42 


67. 3. 0,7 




7- 5 


56, 08 


10,9 


3338 A4-i9^ ... 


6-20' 


17.26.58,48 


70.24. 6,9 




7-6 


56,11 


10,8 


3342 A4-19'. ... 


6-21 


17.27.36,22 


70.43. 3,7 




7-8 


56, 06 


II, I 


3352 A 4- 19". ... 


. . 5-28 


17.28.51,16 


70.55.24,5 




7- 9 


56, 01 


10,9 


a Ophiuchus 


6-11 


17.30.17,53 


77.22> 1,5 


3o22 A H- 21* 


7-5 


16.56. 5o, 66 


. 68.21.18,4 




6-i5 


• 17,55 


î,5 


32i5 A -4- 19° 


6-1 1 


.16.57.38,86 


70.47.49,8 




6-19 


17,57 


2,0 


3296. A4- 18» 


7-fe 


16.59.21,34 


71.33.37,8 




6-20 


17,54 


2,1 




7- 9 


21, 3o 


38,5 




6-21 


17,53 


1,4 


3389 A -+-20» 


6-11 


16.59.59,02 


69.48.46,6 




6-27 


.17,51 


2,3 


3o37 A -4- 21»...;.. 


7-5 


17- 0. 4,7ï 


68. 9.45,9 




7-5 


» 


1,2 


33o4 A 4-18» 


6-1 1 


17. 2. 2,28 


71.59.21^,1 




7-6 


17,49 


2,2 




7- 9 


2,26 


22,4 




7-8 


17,55 


2,7 


3073 A-H22"...... 


7-5 


17. 2. 4,i5 


67.46.51,2 




7- 9 


17, 5o 


2,1 




7-8 


4,18 


5o,7 


pOphiuchus 


. . 5-28 


17.38.31,92 


85.23.27,9 


7) Ophiachus 


5-28 


17. 4.38,49 


105.36. 3,5 




6-1 1 


31,98 


27,6 




6-i5 


38,57 


» 




6-i5 


3i,93 


28,2 


3o85 A -4- 22° 


6-11 


17. 5. 8,27 


67.23.56,1 




6-19 


3i,94 


28,1 


• 


6-20 


8,19 


56,1 




6-20 


3i,93 


27,7 




7- 8 


8,21 


56.2 




6-21 


3i,94 


27,4 


3o86 A-4-22»...'. .. 


6- 6 


17. 5.12,34 


67.46.48,3 




6-27 


31,95 


27,5 


3092 A -h 22" .; 


7- 9 


17. 5.55,48 


67.28.14,6 




7-6 


31,89 


28,0 


3322 A 4- 18» 


6-20 


17. 7. 7,36 


71.54.15,9 




7-8 


31,95 


28,4 


3o63 A.-h2i°(i'*).. 


7-8 


17. 7-49,36 


68.39. 1,9 




7- 9 


3i,94 


27,7 


3o63 A-h2i"(2«}. . 


7- 9- 


17- 7-49,34 


68.39. 8,9 


3207 A 4- 22° 


.. 6-23 


17.41.48,18 


67.44.20,0 


3067 A 4- 21" 


6- 6 


17. 8.19,64 


68.45.31,1 


3212 A4- 22* 


.♦ 6-19 


17.43.13,63 


67.11.12,4 


3io3 A-f->.2** 


6-20 


17. 9-i7»44 


67. 8.12,1 


3432 A4-19". ... 


.. 6-i5 


17.43.59,14 


70.53.51,8 


3,96 A4- 17'' 


7- 9 


17. 9.5o,65 


72. 47-57, 4 




6-20 


59,11 


5i,4 


a. Herculâ 


6-1 1 
6- 6 


17.10. 5,26 
17.10.37,24 


75.29.44,0 
70.11.55,6 




6-21 
7-6 


59,11 
59, i3 


5i,6 


3264 A 4- 19" 


52,0 




7-8 


37,21 


55,4 


3222 A4-2r 


.. 7-8 


17.44.23,16 


68.53.14,3 


3202 A 4- 17" 


6-20 


17. II. 8,98 


72. 3.21,6 




7- 9 


23, 18 


14,0 


3336 A 4- 18° 


7- 5 


17.12. 6,5ï 


7i.52.ir,3 


3226 A 4- 22" 


.. 6-i5 


17.46.30,73 


67.47-45,0 


32i3 A4-i7^. 


6-20 


17.13.31,42 


72.46. » 




6-19 


3o,63 


44,1 




7-9 


3i,5i 


6,5 


3480 A 4- 18" 


6-20 


17.46.35,78 


71.37.21,3 


3 120 A 4- 22" 


6-1 1 


17.15.21,35 


67.57.15,4 




6-21 


35,74 


22,0 


335i A4-i8- 


6-20 


17.15.54,35 


71.50.24,8 


3260 A 4- 21" 


.. 7-9 


17.52.59,61 


68.39.33,3 


3ioo A4-21" 


7- 5 


17.16.31,09 


68.22.5l,6 


V Ophiuchas 


. . 6-23 


17.53.31,29 


99.45.40,0 


3457 A4-20' 


5-28 


17.17.29,89 


69.26.31,7 


3626 A-f-20".... 


.. 7-9 


17.54. 59;6i 


69.32. 9,8 




6-11 


29,85 


3i,6 


325o A 4- 22" 


.. 6-19 


17.55.26,89 


67.55.22,9 


323i A 4- 17'» 


7-5 


17.18.57,57 


73, I » 




7-6 


26,94 


22,9 



C.72 



ÉTOILES OBSERVÉES AUX INSTRUMENTS DE GAMBEY EN 1904. 



Étoiles. 



Daies, 
M.-J. 



3637 A -H 20" 6-i5 

3256 A-h22« 6-1 1 

3646 A -4- 20" 7- 6 

3260 A -H 22° 6-19 

3296 A -h 21** 6-21 

3267 A -H 22" 6-1 1 

3262 A-i-23" 6-19 

33o8 A -h 21*' 6-i5 

6-21 

3>66 A-mV 6-19 

8 Petite Oarse 1- 51 

. . 1-9I 
1-16I 

1-17I 

1-19I 

1-26 1 

6-23 

6-27 

7-6 

7- 8 

n- 9 

3342 A -+-24" 6-i5 

6-21 

3582 A-i-i8\' 6-19. 

3358 A-^24" 6-21 

3565 A-M9" 6-20 

336i A -h 21*»...... 6-21 

7- 9 

3319 A-f-22" 6-23 

3719 A-^ 20" 6-20 

3723 A -4- 20" 7-9 

3377 A -h 21" 7- 6 

3378 A-+-21" 6-23 

T) Serpent , 6-20 

6-21 
6-23 
6-27 
7-6 
7- 8 
7- 9 

3402 A-t-2i° 6-19 

36i5 A-f-19" 6-23 

3622 A-+-19" 6-19 

3425 A -f- 21" 6-21 

33)8 A -+-22" 6-23 

3693 A -h 18" . 7-9 

3139 A -4- 21" •. . 6-23 

7-6 
38i4 A-f-20".;..., 7- 6 

7-8 

3^56 A-1-21" 7-9 

3712 A -4- 18" 6-23 



Ascensions 
droites. 

h m s 
17.56.56,50 

17.57.14,17 
17.57.53,81 
17.58.19,34 
18. 0.44,90 
o.5o,94- 
2. o,5o 
2.48,01 
48,00 
4.15,85 
4 p 



18 
18 
18 

18 
18 



3i,9 
32,4 
32,5 

3-2,9 
32,7 

3i,7 
32,4 
3-i,7 

3-2,9 
18. 4.47,81 

47,77 
18. 6.21,06 
18. 8.25,34 
18.10.22,08 
18.10.47,31 

47,32 
18. ii.25,5i 
18.12.23,74 
18. I 3. 21 ,25 
18.13.43,40 
18.13.43,79 
18.16. 8,12 
8,11 
8,16 

8,19 

8,12 

8,08 

8,i3 

18. 17.45,73 

18.18,33,78 

18.20. 2,11 

18.21 . i5,55 

18.21 .16,01 

18.23. 2,19 

18. 23. 25, o3 

25,06 

18. 25. 36, 12 

36, 12 

18.25.37,56 

18.27. 13,95 



Distances 
polaires. 

69. 3.35,7 
67.13.29,6 
69. 1.39,5 
67. 4.39,1 
68.33.52^2 

67. 5.34,0 
66. 0.3 1,4 
68.14. 7,9 

7,5 
71.22.47^2 
3.23.11,8 
12,4 
12,0 
11,6 
12,4 
11,4 

II-, 9 
11,6 
11,1 

10,9 
11,1 
65. 2.60,0 
59,0 
71.30.59,1 
65.34.26,1 
70.58.54,3 

68. 8.32,2 

32,7 

67.58.51,4 

69.25 I) 

69.35.40,3 

68.46.53,0 

68. 2.3o,4 

92.55.30,1 

29,8 

29,6 

29,9 

30,2 

3o,3 
3o,2 

68.46.44,5 

70.54. 2,0 

70.42.40,2 

68. 1.23,4 
67.20.59,2 
71.19 » 
68.36. 7, 

7 

69. 1. o, 

o 

68. 3.20, 
71.56.59, 



Étoiles. 

3470 A-+-21" 

3363 A-+-23*' 

3477 A H- 21'' 

3483 A -+-21".... 

3418 A -4- 22" 7 

3495 A -h 21" 

3432 A -4- 22* 

3491 A-f-;i4".... 

3691 A -H 17" 

353i A -4- 21" 

3462 A -4- 22" 

3472 A -4- 22". . . . 

3713 A-4-l7^ ... 

355o A-4-21" 

3537 A -+-24* 

3787 A-4-19". ... 

3494 A -4- 22" 

3836 A + 18° 

3582 Ah-îm° 

3587 _A -4- 21" 

3524 A-f-22".... 
C Aigle 

X Aigle 

36 1 3 A.-4- 22" .... 

3593 A -4- 23" 

3644 A-+- 22" 

366o A -h 22" 

3674 A -4- 22" 

3766 A -4- 21" 

b Aigle 

4075 A H- 18". .. . 
X Petite Ourse. . . 

3705 A-h22'* 

3718 A -4- 22" 

3879 A-f-16" 

38i5 A-4-21".... 

3798 Ah- 24".... 
4210 A -4- 20". . . . 

ï Aigle 

7504 B.A.C... 

8213 B.A.C 



Dates, 


Ascensions 


Distances 


M.-J. 


. droites. 


polaires. 




h ■ f 


/ • 


6-20 


18.27.30,63 


68.10. 7,1 


7- 9 


3o,66 


7 ,7 


7-8 


18. 28. 36, 5o 


66.27.28,4 


7- 9 . 


18.29.39,50 


68.14.57,3 


7- 8 


i8.3o.3i,5o 


68.35,34,2 


7- 9 


i8.3i.43,5o 


67.19.36,2 


7- 8 


18.32.32,06 


68.44.59,^ 


7- 9 


18.33.44,19 


67;4ti.i5,3 


7- 8 


18.35.58,22 


65.23.20,4 


7-8 


18.38.10,57 


72.-22.4ï,7 


6-23 


18. 38. 5o, 52 


68.32.29,2 


7- 9 


[8.39.12,82 


67.30.11,0 


7-8 


18.40.43,70 


67.32.27,5 


6-27 


18.40.52,82 


72.22.35,7 


6-23 


18.41.21,01 


68. 7-i4,i 


7-8 


[8.43. 2,20 


65.43.25,9 


7- 9 


2,17 


23,8 


6-27 . 1 


8.43.14,32 


70. 13.36, 8 


7-8 


[8.45.22,71 


67. 9-37,9 


6-27 


18.45.51,76 


71.4^. '.2,6 


7- 9 


51,75 


42, i 


7-8 


18.48. 0,17' 


68.41 43,8 


6-27 


[8.48.39,19 


68.39.55,1 


6-27 


[8. 5o. 31,59 


67.28.54,4 


7-6 


19. 0.48, 85 


76.17- 6,7 


7-9 


48,86 


7,« 


6-27 


[9. 0. 56,49 


95. I 57,2 


7-6 1 


9. 6.17,17 


67.26.12,3 


7-6 


[9. 8.16,63 


66.4-2.33,0 


7-6 J 


9.12.55,78 


67.45. 9,9 


7-6 ] 


[9.15.16,54 


67.36.48,4 


7- 8 


[9.17. 41, 7ï* 


67.4». 0,4 


7-6 


19.19.54.62 


68 33.4î,4 


7-8 


19.20.12, 10 


78.16.10,7 


7-6 


[9,22. 0,33 


71.12.17,9 


1-29I 1 


[9.22.27,2 


I. 0.44,9 


7-6 1 


9.24.12,81 


67.29.13,5 


7- 8 


[9.26. 8,4^ 


67.4^.31,5 


7- 6 


19.26.20,66 


7!i. 56.56,2 


7-6 1 


[9.28.21,55 


68. o.i5,8 


7-8 


21,56 


15,8 


7- 8 1 


9.31.53,70 


65.29.33,8 


7-8 1 


9.33.56,49 


69.^6.33,7 


7' -8 


[9.41.30,26 


79.37-49,9 


3-17I ' 


M.i().33,o 


3 . 22 • 


3-18I 


. 32,9 


36,4 


3-241 ' 


23.27.47,4 


3. 14. 38, S 


3-3oI 


47,^ 


38,7 


4- il 


47,5 


38,3 


4- 61 


48,2 


39,6 


4-1 il 


49iO 


39,0 


4-I3I 


48,0 


39,3 



OBSERVATIONS 

DE COMÈTES, DE PLANÈTES, ETC. 

FAITES EN 1904 

A UÉQUATORIAL SECRÉTAN-EICHENS 
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Observations de Paris, 1904. E.I 



OBSERVATIONS 

DE COMÈTES, DE PLANÈTES, ETC. 

FAITES EN 1904 

A L'ÉQUATORIAL SECRÉTAN-EICHENS 

(tour de l'ouest). 



OBSERVATIONS FAITES PAR M. G. BIGOURDAN. 



ANNÉE 1904. 

L'équatorial employé a o™,3o5 d'ouverture libre et 5™, 25 de distance focale. 

On a toujours fait usage du micromètre des comètes modifié. Son cercle de 
position et la vis employée (B) ont été étudiés avec soin; leurs erreurs sont 
très faibles et il n'en a pas été tenu compte. 

On a adopté, pour le tour de cette vis, 29", 524- 

Les fils employés sont en platine de 6" environ de diamètre. Les observa- 
tions ont été faites par angle de position et distance, suivant la méthode exposée 
dans l'Introduction des Observations de 1888 (p. F.i et suiv.). 

L'oculaire qui a servi pour toutes ces observations grossit iSg fois. 

COMÈTE 1904 = 1904 a (BROOKS). 

Angle. Distance. Nombre 

de An 



T. du chron. Lectures. T. du chron. Lectures, pointés, m, T. sid. Paris. p. d, sécCD, AO^. 

1904 Avril 18. i^ : a = 2469 BD -+- 45". 



Iims hms t o hms o t 

10.40.45,0 9/i,46 10.40.48,3 44,o355 4.4 » 

II. a. 33,0 16,00 II. 2.19,3 44,8170 4.4 106,5 

II. 12.39,3 i3,o8 11.12.43,5 45,2610 4.4 io3,5 



10.37.29,6 202,24 10,4862 H- 7,82 -+-4.46,7 

10.59.0,6 195,87 11,2680 -H 6,07 -f-5.20,1 

11.9.24,8 192,86 11,7120 -4-5,14 -4-5.37,3 



-o°,oi 
o',i 



Corr.chron. = — 3™i8",7 Mouv* diurne = 90^,20 rfo=33S5493 fJk»bf. = — o'*,293 Réfr. : j 

An 

A io»'55'"i8*,3. t. sid. Paris :-^-^ =-H0"6',34; Ajr =h-o"9%oi ; ACD = -i- 5'i4',7; 12-12 comp. 



E,4 ÉQUATORIAL SECRET AN-EICHENS. 



CoHÈTB 1904 = 1904 a (Brooks) (suite). 



Angle. Distance. Nombre 

de AA 



T. du chron. Lectures. T. du chron. Lectures, pointés, m. T. sid. Paris. p. d. séc(D«' ACO. 

1904 Ayril 19. ^ \ b = Anonyme. 

bms o hmst ohms o t s i i 

I2.!23.:]i3,8 122,57 12.23.29,0 21,3758 4.4 32,5 I 12.20. 8,5 3o2,36 12,1746 -h2o,25 —3.12,»» 

12.56.32,8 118,73 12.57.20,0 23,5463 4-4 29,0 | 12.53.59,5 298,44 io,oo43 -f-17,32 —2.20,8 

Corr.chroii.= — 3"2o%5 Mouv* diurne — 90*, 20 ^o=33*, 55o4 fXob«. = — o", 1 16 Réfr. ; \ ,' 

• ( « ,2 

A» 

A i2"'37"4'»o, t. sid. Paris : -g-Tg- = + o"i8',79; AiR =-ho'"27',o4; à(© == — 2'46',7 8-8 comp. 

1904 Avril 23. * : c = 2425 BD h- 48«. 



11.40.34,8 22,21 11.40.49,8 49,5688 4.4 112,0 
11.49. ^>o 20,47 11.49*32,8 49)826o 4*4 iio,5 
11.57.15,0 18,79 11.57.20,5 30,0988 4*4 '09,0 



11.37.21,6 201,96 16,0216 4-11,81-1-7.18,8 
11.46. 4,6 200,18 16,2787 -f-ii,o7 -f-7.31,2 
11.53.52,3 198,57 i6,55i6 H-10,39 -+-7.43,3 



Corr.cbroB. = — 3" 28', 2 Mouv* diurne = 90", 20 d^ = 33*, 5473 ixobt. — — o", 2o5 Héfr. ; ) "*" ^/^^ 

( 0,1 

A2R 

A ii'»45"46*,2, t. sid. Paris : —r— ^ = -+-o"ii',o9; AiR =-ho"i6',65; AcO =-f-7'3i',i • 12-12 comp. 

1904 Avril 26. * : rf = 2523 BD -f- 49°. 

12.16.11,8 24,53 12.16.11,5 38,1915 4-4 115,5112.17.11,7 204,33 4,6414 -H 3,77 -1-2. 4,9 
i2.23.3i,5 19, i5 12.23.41,3 38,3785 4-4 111,0 I 12.24.41,5 198,84 4,83o6 -h 3,07 H-2.i5,o 

O , o 

Aa 
A i2*>2o"56',6, t. sid.Paris : -T-^ =-+-o"3',42; Ait =-f-o'"5',26; ACDp = -+- a'10',0; 8-8 comp. 

1904 Avril 25. * : rf = 2523 BD -h 49'- 

12.34.18,0 11,69 12.34.16,3 38,7108 4.4 102,0112.35.16,5 191,51 5,1602 -f- 2,o3 -+-2.29,3 
12.41.46,3 7,5i 12.41.53,0 39,0475 4.4 97,0112.42.53,2 187,25 5,4970 4- 1,37 -t-2.fi,o 



Mouv' diurne = 90°, 20 du = 33^ 55o7 jiobs. = — o", 626 Réfr. J 



-+-o",oi 
o',o 



AiR 



A i2'»39"4%9, t. sid. Paris : . ^ =-+-o"i',7o; Aa =4- o»2',6i ; ACJO = -+- 2' 35', 2 ; 8-8 comp. 



COMÈTE 1904 a (BROORS). 



E,5 



CoHÈTE 1904 = 1904 a (Brooks) (suite). 



Angle. Distance. Nombre 

T. du chron. Lectures. T.'duchroD. Lectures, pointés, m. T. sid.Paris. 



séccO. 



ACO. 



1904 Mai 7. 



Ht : ei^ 1768 BD-4- j4" 



tin» o hmi t • 

II. 55. ai, O 3o,35 ii.54.5i,5 19,5688 44 i'fofi 

i2.ii.3o,8 9.7,42 12. II. 0,0 19,6153 4«4 ïï7;8 

12.25. i4, 5 23,95 12.25.16,3 19,5528 4'4 ii4)2 



h m s V t 

11.55.27,5 210,25 i3,9945 

12. II. 36, o 207,32 i3,948i 

12.25.52,3 203,73 14,0106 



Corr.chroD. = -Ho"36%o Mouv*diurne = 9o**.2i <£© = 33^5633 .Uob*. = — o",2i7 



X 12" 10™ 58% 6, t. sid. Paris ; 



A;r 

séc(6< 



4-13,89 -4-5.57,0 
-M2,6i 4-6. 5,9 
-hiijii 4-6.18,8 



Réfr. 



■o*',oi 



= 4-0" 12*, 53; AiR =4- o™2i*,78; AcO = 4- 6' 7% 2 ; 12-12 eomp. 



Positions des étoiles. 



Dates. 
1904. 



Etoiles. 



Gr. 



Avril 18 a2469BD4-4>" 9,o 

19 /^Anonyme 10 

23 c 2425 BD 4- 48^» 8,2 

23 d 2523 BD 4- 49" 8,9 

2 3 » » 

liai 7 € 1768 BD 4- 54» 9,5 

/ 223o BD4-46'' 9,3 

g 2229 BD 4- 46** 8,5 



1904 Avril 19 i^b—'^f, 

20 Tf^f-^içg, 



iR moyenne 


Réduct. 


Décl. moy. 


Réduct. 




pour 1904,0. 


au jour. 


pour 1904,0. 


au jour. 


Autorités. 


h m s 


s 


/ „ 


ft 




16.53.39,98 


4-1,61 


+45.13.17,9 


—7,2 


A. G. Bonn io836 


16. 5o. 18,44 


4-1,65 


4-46. 0.58,7 


—7,0 


Rapportée à/. 


16.38. i3, 06 


4-1,81 


4-48.11.57,0 


-5,9 


A. G. Bonn 10676 


16.31.34,20 


4-1,88 


4-49.25.20,8 


-5,4 


A. G. Bonn 10614 


» 


4-1,88 


» 


-5,4 


» 


15.43.24,4 


4-2,76 


4-54. 49 «32 


+5,. 


B. D. 


i6.5o.i3,02 




4-46. 8.5o,6 




Rapportée à g. 


16. 5o. 6,59 




^46.17.36,8 




A. G. Bonn 10796 


' AA = -h 5 


t 
,4a ■ 


A(D=i— 7'5i"g 


1 3- 


3 comp. 


4-6 


,43 


-8.46,. 


5- 


ô 



Positions apparentes dé la comète 1904 û. 



Dates. Temps moyen Ascension droite Log. facteur Déclinaison Log. facteur Nombre 

1904. de Paris. apparente. parallaxe. apparente. parallaxe. de comp. 



Avril 18 


9- 9- 9 


16.53.50,60 


7,743n 


4-45.18.25,4 


0,666 


12-12 


»9 


10.46.42 


i6.5o.47,i3 


7,701/1 


4-45.58. 5,0 


0,439 


8-8 


23 


9.39.49 


16. 38.31,52 


î,748// 


4-48.19.22,2 


0,498 


12-12 


25 


10. 7. I 


16. 3t. 4t, 34 


7,726/1 


4-49'27.25,4 


0,357 


8-8 


25 


10.25. 7 


16.31.38,69 


1 ,706/* 


4-49«a7-5o,6 


0,295 


8-8 


Mai 7 


9-. 9.54 


15.43. 49)0 


7,734/1 


4-54.55.34 


9,978 


12-12 



E.6 



ÉQUATORIAL SECRÉTAN-EICHENS. 



Remarques. 

1904 Avril 18. — La coftièlc est une nébulosité assez petite, arrondie et de 3o' environ de diamètre; 

elle a un noyau de grandeur 11, 5, assez fortement stellaire, et qui ressort bien 

sur la nébulosité. 
Avril 19. — Comète assez brillante, assez petite, arrondie et de 3o' environ de diamètre; elle a 

un noyau assez fortement stellaire, de gr. 10, 5, et l'on entrevoit une trace do 

queue, dirigée, en apparence, vers le Soleil. 
Avril "25. — La comète se voit facilement malgré la présence de la Lune; sa partie centrale est 

fortement stellaire. 
Mai 7. — Comète assez brillante et qui ne paraît pas avoir diminué sensiblement d'éclat. Sa 

partie centrale est toujours fort vive, stellaire, et sa nébulosité est nettement 

dissymétrique : elle est plus développée, en apparence, du côté du Soleil, mais 

il n'y a pas de queue, proprement dite. 



OCCULTATIONS D'ÉTOILES PAR LA LUNE. 



Dates. 

1904. 



Etoiles. 



Phase. 



Janv. 5 Lion ". . . Disp. 

5 Lion Réapp. 

•if) 987 B.A.G. .. Disp. 

9.6 987 B.A.C. .. Réapp. 

Mars s>.2 70 Taureau... Disp. 

'jli Anonyme Disp. 

2 \ 1 2007 Lalande . Di sp . 

i\ 12007 Lalande. Réapp. 



Temps observé 






Temps sidéral 


PeDdule 


Pend.équat. P.. 


F — P . 


^n: 


Paris. 


méridienne P^. 


h Dl f s 


m f 


* 


h m s 




5.19.49 ±0,7 


-ho.38,o 


-37,3 


5.19.50 


Lunette mérid. Gambey 


6.i2.i6,8=bo,2 


4-0.38,0 


-37,3 


6.12.17,5 


Id. 


6.54.i7,4±o,i 


4-0.54,0" 


-45,3 


6.54.-16,1 


Id. 


7. 5.52 


4-0.54,0 


-45,3 


7. 6. I 


Id. 


8.5i.43,3-ho,i 


-1.38,9 


-16,3 


8.49.48,1 


Id. 


8.59.49,o±o,i 


-1.38,9 


-16,3 


8.57.53,8 


Id. 


9.24.i7,ozto,i 


~2. 6,8 


-17,2 


9.21.53,0 


Id. 


0. 9.40 


—2. 7,9 


-17,2 


10. 7.15 


Id. 



Remarques. 

Les corrections C^^ résultent des comparaisons de pendules faites par l'intermédiaire d'un chrono- 
mètre; comme les corrections méridiennes sont fournies par le chronographe, on a appliqué à celles-ci 
l'équation : Correction pendule méridienne = Corr. chronographe -f- o', 4. 



1904. Etoile. Phase. 

Janvier 5 Lion Disp. 



» 2t6 987 B.A.C. Réapp. 
Mars 22 70 Taureau Dîsp. 



22 Anonyme 



Disp. 



L'étoile s'est beaucoup étalée, par sui!b des ondulations^ au 
moment où elle touchait le bord de la Lune, ce qui a pro- 
duit l'incertitude indiquée. 

Bonne observation. 

Lumière cendrée très forte, de sorte que le dixième de 
seconde paraît sûr. 

Elle est de 8*" grandeur et a un compagnon placé à peu près 
verticalement au-dessus dans le champ. La disparition a 
lieu vers 107* d'angle de position. Bord bien visible; lu- 
mière cendrée. 



OBSERVATIONS 

DE COMÈTES ET DE PLANÈTES 

FAITES EN 1904 

A L'ÉQUATORIAL DE LA TOUR DE L'EST 

(O-.aS D'OUVERTURE) 

PAR M. P. SALET, 



OBSERVATIONS 

DE COMÈTES ET DE PLANÈTES 

FAITES EN 1904 

À L'ÉQUATORIAL DE LA TOUR DE L'EST 

(0~,38 U'OUVEUTUUE). 



OBSERVATIONS FAITES PAR M. P. SALET. 



COMÈTE 1904 a. 



]R. Déclinaison. Nombre 

Dale. ^m .— ^ — !■■ — . — 1^ — iM de Ucfraclion. 

1901. •. • T.duchron. Leclure. »-^ — ^. . T. du chron. Lecture. ♦■^— *. comp. . — -^. — -*^-^ 

h m s l P / V h m s t P f » s h 

Avril i8 a ii.i'j.3i,o 38.56,o -i-o.3i,3 ii.34.i4,o 17.50,4 -H 6.14,) 6-6 0,00 -i-o, i 

Corr.chroi.. =— i'"46''0 (i^=3-;'ii^,i ^ fXoph. = -h i', 54- 

A I i"43'»4V.o, t. sid. Paris : A.îi =-ho'"2",97 A(0 =-Hfi':j2', 1 6-6 comp. 

Avril 18 a 1^.39.24,0 11. 54, 5 — o.3i,7 ii.3|.i4,o 17.50,4 -1-6. 14, 5 6-6 0,00 -+-0, ». ' 

Corr.chron. = — «'"46%o r/o(A) = i3'39P,5 rfoCdécl.) = 37' 12^,4 .uêph. = -l- 1', 54. 

A i2"37'"38%o, t. sid. Paris : 1]R = — o™3*,Qi AïO = -+- 7'55'.i 6-6 comp. 

Avril Ao h 9. 4.rj,o 18.24,8 1.26,3 9.19.54,0 33-42,5 -t-ii.o,o 8-6 0,00 -4-0,3 

Éloile /j par rappori à éloile c par passages. 

AjR =-hi-3o',5o A(Ô = - ri3*,7. 

Corr.,hpo„ = — i™54*,o ^(JR) = 13^39^, 5 c/o(décI.) = 37*12^,4 jA.ph. = -H i',5i. 

A 9"2'»2i',o, l. raoy. Paris : Am = -h r38',86 A(0 = -f- 9' 22% 9 8-6 comp. 
Observations de Paris y 1904. t.* "2 



E.io ÉQUATORIAL DE LA TOUR DE L'EST. 

Comète 1904 a (suite). 

Jl. Dëclinaison. Nombre 

Dates. ^- -^ — -^ ^ -^ ■■ ^ iiBi de Kéfranlion. 

1904. •. T.duchron. Lcclures. ^-^—if. T.ducliron. Lectures. »^— •. comp. — — ^- — 

hms tp , „ hms tp , „ * , 

Avril 9-0 d ii.3i. 3,o i5. 8,j 5.9.5,6 11.25. 6,0 4«4ij^ — 7*ÎOî<'> 8-^> <>:<><> -4-0,1 

Étoile d [tar rapport ù étoile e avec la vis. 

(OiR =_o"'4',o8 A(0= — 5'i6',7.. 

Corr.ciiroii. = — i™34*,o ^/o^ A) = 37*12^,4 rfo(dccl.) = 3o*4p,3 \icph =-hi%5i. 

A ii'*99'"9%o, t. nioy. Paris : Sa\ = -+-o™-27% 'ï5; A(D = — i-;i'47*,9 8-6 coiiip. 

Avril -li / 10. 5i. 0,0 10.31,1 4-4- ^5 10. 5i. 47,0 17.43,5 -h 6.19,1 10-6 0,00 -+-o,3 

Corr.ehron. = — "^'"6% 7 (/q = 3;' 12^, 4 jx(ii) = — o', 139. 

A io'*49"4o«,3, l. sid. Paris : Aj\ =H-o'"a4*,i7 A(ô =-+-6' 12', 4 10-6 comp. 

Avril 23 / 11.43.10,0 6.34,9 -+-9.5o,2 ii.44*?-2,o 39.11,7 ■+- 7.27, i 10-6 0,00 -+-0,3 

Corr.ci.roi.. = — •i'"6*,7 rfo= 37»I2p, i ii(Ji) =^ — o', 139. 

A 1 1'*42'" i5', 3, t. sid. Paris : An = -h o™ iG', 88 Acô = -+- 7'97', { 10-6 comp. 

Positions des étoiles, 

Dale^. M moyenne Rédiict. Décl. moy. Rédiict. 

1904. Kloiles. Gr. pour igo'i^o. .au jour. pour 1901,0. au jour. Autorités. 

h n s » o , „ „ 

Avril 18 «246980-4-45". 9,0 16.53.39,98 -1-1, 6r +45.13.17,9 -7,* A.G. Bonn io836. 

20 /j Anonyme » » » » » Rapportée à c. 

20 c 2219 BD -h 46". 8,8 16.46.21,40 4-1,69 H-46. 22.49,8 — 6,7 A. G. Bonn 10755. 

20 rf 2222 BD-h 46". 9,5 » » » » Rapportée à r. 

20 e •2>.23BI)-^-46^ 7,0 16.47.14,36 -4-1,69 -^46.48.40,7 —6,6 A. G. Bonn 10765. 

23 / 24■i5BD-^48•^ 8,4 16. 38. i3, 06 H-i,8i 4-48.11.57,0 —6,0 A. G. Bonn 10676. 

Positions de la comète 1904 a. 

Dates Temps moyen Ascension droite Log. facteur Déclinaison Log. facteur Nombre 

1904. de l*aris. apparente. parallaxe. apparente. parallaxe. de comp. 



vril 18. 


Il m .< 
9.57.27 


h m » 

16. .%3. 44, 56 


T, 733/1 


/ „ 
■^45.19.49,8 


0,576 


6-6 


18 


io.5i.li 


16.53.38,58 


1,697// ' 


-^45.91. 5,8 


0,470 


(i-6 


20 


9. 2 21 


16.48. 1,95 


1,752/1 


-^i6.39. 6,0 


0,644 


H-(î 


20 


11.29. 9 


16.47.43,60 


1,644^ 


-^4<>. î 5.4(3, "i 


0,976 


8-6 


23 


8.43.52 


16.38.39,04 


1,767// 


-T-48.18. 3,4 


0,694 


10-6 


23 


9.36.19 


16. 38. 31,75 


i,-5o/i 


-^48.i9-iHv1 


0,507 


10-6 



OBSERVATIONS DE PETITES PLANÈTES. E.ii 



@ AURELIA. 



Passages au fil moyen. n* i $ Moyennes 

l\du cbron. ' ( des lectures micromélriques. Nombre 

Dates. -> ■ m -^ M m ^ i ■■" — de 

1904. •. PI. •. PI.— *. T.duchron. PI. •. PI.—*. comp. 

hms ins ras hms tp tp tp 

Juin 'jio a 16.10. 44, 5o 9-54,70 -Ho.49,Bo i6.a3.5o,îi 19.16,0 24.i4}0 — 4-58jP 3-i 

'}x\ a 16.14.27,83 i3.38,o7 -ho. 49, 76 16.27.15,3 19.17,0 24.20,5 —5. 3,5 3-4 

■;»o a 16.17.34,30 16.44,36 -1-0.49,94 » » » » 3-» 

20 a 16. 3o. 28,13 29.38,83 -Ho.49,30 » » » » 3-» 

16.18.18,69 17.28,99 -+-0.49,70 16.25.32,8 —5. 0,75= — i'3o*,97 

Corr.ci,roQ.= — 6'"i3',4 îxôpii. = -ho',io4 Uéf r. = -h o% o 1 ; — o',27. 
A i6*'i2'"5*,3. t. sid. Paris: An = h- o" 49*. 71 A(0 = — i'32*,o 12-7 comp. 

il\. Déclinaison. Nombre 

Date. < — ■ wii -^ i^^i — . -- —!■ -^ I II — - de Réfraction. 

lîK)i. •. T.duchron. Lectures. PI.— •. T.duchron. Lectures. PI. — *. comp. . — «i*^^ -*- ^ 

hms tp , n hm» tp /„ » „ 

Juin 21 a 16.48.17,2 29.19,05 -+-0.29,91 16.48.14,0 3o. 53,80 -+-o.58,58 8-5 0,00 -+-0,12 
Corr.chron. = — 6"" 17', 6 d^— '?.7Vîop, i \ jiéph. = -*- o', 100. 
A i6"4i"'59«,6, t. sid. Paris : Aji =-+-o™2*.o9 AcD = 4-o'58*,7 8-5 comp. - 



Positions de V étoile. 

Dates. A moyenne Réduct. DécL moy. Rédoct. 

1904. Étoile. Gr. pour 1904,0. au jour. pour 1904^0. au jour. Autorités. 

hms s o t ft H 

Juin 20 rt 5267BD — 17"... 9,0 18.31.57,90 H-2,87 -^17.33.13,5 -Ml, 7 B. D. 5267-1; 

21 a 5267 BD — 17*.. . » » -+-2,88 » -^Hî7 W. 



Positions apparentes de (ÏS) Aurélia. 



Daios. Temps moyen Ascension droite Log. facteur Déclinaison Log. facteur Nombre 

1904. de Paris. apparente. parallaxe. apparente. parallaxe, de comp. 

hms hms O/^ 

Juin 20 10.17.21 18. 32. 5o, 48 1,371/1 — 17.3|.33,8 0,890 12-7 

21 10.43. i5 18.32. 2,87 7,275/1 —17.32. 3,1 0,897 8-j 



K.ia EQUATORFAL DE LA TOUR DE L'EST. 



® TERCIDINA. 



( Passages au til moyen. . . . ( Moyennes 

^ * T. du chron. ' f des lectures rhicrométriques. Nombre 

Dates. — ^ — -^ ■! < um --^ — -^ ^— de 

1ÎK)4. *. PI. •. PI.— *. T.duchron. PI. •. PI--*. comp. 

hms m * m » U m * tp tp tp 

Janv. 9 n ,5.45.44,60 45.14,9"^ -+-0. 9,9,67 6. 7.20,5 10.46,00 8.i6,>.5 -hî.Soj'jij 3-4 

9 fi 5.49. 6,93 48.37,37 -ho,a9,56 » )» » » 3-» 

9 a 6. Vil. 52, 00 •>.i.7.4,o3 -"-0.27,97 » » » » 3-» 

5.58.54, >i 58.25,44 -•-<*• "^9? 07 6. 7.20,5 -T-2.3o,25=-^-o^|5'',46 

Corr.chroii. = — 2'"59',4 jJtrph. = ^-o"',o2 5 Uéfr. = o*,oo.; 0,0. 
A 5"55"'55*. I, l. sid. l*ans: Ajr = -4-o'"29»,o7 ACô = -h o'45', 3 9-4 conip. 

, Position de l'étoile. 

Date. ;r moyenne Uéduct. Décl. moy. Réduct. 

1904. Étoile. <*r. pour 190^,0. au jour, pour 1904,0. au jour. Autorités. 

Il m » s o , „ 

Janv. 9 a 1532BD 4-5 8,5 7. 0.38,17 -^-*i49 -1-5.45.32,2 —12,1 A. G. Leipzig II 3498. 



Position apparente de la J^o) Tercidina, 

Date. Temps moyen Ascension droite Log. facteur Déclinaison Log. facteur Nombre 

190i. de Paris. apparente. parallaxe. apparente. parallaxe. de comp. 

h m s h m » o , „ 

Janv. 9 10.43. |5 7. 1. 8,73 i,o4on h-5.46. 5,4 0,781 9-4 



OBSERVATIONS 



NÉBULEUSES ET P'AMAS STELLAIRES. 



•iTTTTlieures 



Observations de Paris , 1904. F. I 



F.2 



OBSERVATIONS DE NÉBULEUSES 



VTTThuuro» 



N.GEN. 
CAT. 



Gcn. 
calai. 



2521 

1622 



2522 

54o5 



2523 



2524 

5406 



AUTORITES 

diverses. 



Autres 
observateurs. 



// 485 

D*Ârrcsli 
Lord llossc 



ii4 Marlh 



39. Sw. II 



24 Si. X 



DATES 

observations. 



M, Gross» 



1886 Févr. 9 
-HO** 4" 1^9 

189i Mars 6 
— i.ii 169 



1887 Janv. 29 
— I. 5 169 

1892 Févr. 20 
—0.19 159 



1900 Mars i 
—0.29 159 



1894 Févr. 24 
—0.1 3 i5ij 



1901 Févr. Il 
— o.i3 159 



1886 Janv.3o 
u 159 

1896 Mars i3 
-H2.i5 i59 



1906 Janv. 23 
—0.49 159 



OR. NKB. 



Faci- 
lité. 



Ciel. 



i3,3 



» • 
3 9 



i3,3 
8 8-9 

i3,3 
3 9-10 



i3,3 
2-3 9 



l3,2 

3 9 



l3,2 
2 8,5-9 



» 10 

i3,4 
>' 9 



i3,4 



LECTUUES. 



Cercle. 



168,10* 
iG8,45* 

167,6 * 
i68,o5* 

107,4 * 
i6G,85* 



285,95' 
285,85^ 

io3,8 
103,75 
io3,9 
104,0 

285,0 
284,8. 
284,82 
tï84,75 



25,5 
24,55 

24,9 
24,6 

24.5 * 
25,9 • 

24.6 * 
25, i5* 



47,4 
47,4 
47,07 
48,27 



Vis. 



» I» 
19.11,60 

19. 12,3o 

25,972 

26 , 098 
26,213 
25,996 



26. 8,3o 
26. 9^10 

23,725 
23,740 
23,718 

23,7i8 

18,162 
18,162 
i8,i58 
18,175 



3o,64o 
3o,653 
30,670 
3o,77i 

3o,65o 
30,628 
30,671 
30,690 



21,246 
21,384 
21,371 
21,398 



es e 

•o 



2.2 
2.2 

l.l 
I. I 
I .1 
I.I 



1.1 
I .1 
I.I 
I.I 



MODE 

de 
pointé. 















e-Ht 









■e— ^ 



e— ^ 






e— ^ 
e— ^ 












ANGLE 

de 

position 

P- 



347,69 
348,04 

348,80 
349,25 
348,60 
348, o5 



104,48 
104, 38 

104, 5i 
104,46 
104,61 
104,71 

104,88 
io4,68 
104,70 
104, 63 



207,02 
206,07 
206,42 
206,12 

204,12 

205,52 

204 , 22 
204,77 



47,28 
47.28 
46,95 
48, i5 



DISTANCE 



3.37,4 
3.37,8 

3. 4?, 9 
3.40,2 
3.36,8 
3.43,2 



7.34,5 
7.34,9 

7.36,3 

7.35.9 
7.36,5 
7.35,7 

7.34,7 
7.34,7 
7.34,8 
7.34,3 



1.26,3 
1.25,9 

1.25,4 

1.22,4 

1.25,9 
1.26,5 
1.25,3 
1.24,7 



6. 3,3 
5.59,2 
5.59,6 

5.58,8 



0,00 

- 0,01 

o.i 



0,00 
0,1 

0^,00 
0,1 



0,00 
0,1 



0,00 
0,0 



0,00 
0,0 



0,01 
0,1 



XÉB.— •. 



AiRapp. 
sécCO. 



3,09 
3,01 

a, 90 
a, 74 
2,86 
3,08 



-^9,34 

-29,38 

-29,16 
-29,44 
-29,46 
-29,39 

-29,30 
-29,33 
-29,34 
-29,31 



2,61 

2,52 

2,53 
2,42 

a, 34 

2,4l> 

2,33 

2,37 



-17, 80 

— 17,60 

— 17,52 
-17,82 



ET D'AMAS STELLAIRES. 



P.3 



VIIP""'». 



KKB.— •. 



A3, app. 



5,85 
5,70 

5,48 
5,18 
5,40 
5,83 



-3o,86 
-30,90 

-30,98 
-30,95 
-30,98 
-3o,90 

-3o,8i 
-^9,84 
-3o,84 
-•]o,82 



9,42 
9,07 
9,i3 
8,72 

8,4-2 

8,95 
«,39 

8,5a 



-23,07 
-22,81 
-22,72 
-23, 10 



ACDapp. 



-3.32,5 
-3.33,1 

-3.3o,7 
-3.36,4 
-3.32,6 
-3.38,4 



-hi 

I 

1 
t 

-f-I 
I 
I 
t 



.53,7 
.53,0 

.54,4 
.53,9 

,55,2 

.55,7 

.50,8 
.55,3 
55,4 
54,8 



,16,9 
,17,2 
.16,5 
14,0 



Réd.à 
1900,0. 



—0,07 

— o,o3 
0,0 



it DE COMPARAISON. 



Dccl. 



1900,0. 



h m t 
8. 0.34 

-h58« 7' • 



-ho, 02 
-HO, 5 

-hO,OI 
-HO, 3 



-HOjOa 

—0,1 



-Hl 



18,4 

1.18,1 

1.17,8 
1.16,9 



-4. 6,7 
-4. 3,9 
-4. 5,7 
-3.59,0 



-HO, 02 



0,00 
0,0 



8. I. Q 

-17.58 



8. 3.16 
-H73.51 



0,01 

-HO,I 



8. I. 

■+-39.33 



Autorités. 
Grandeurs. 



Anonvmc^*^ 
(8,5) 

Anonyme^»' 
(8^5) 



Anonyme^*^ 
(10) 

Anonyme^*^ 
(9,5-10) 



Anonyme^" 
(9,5-10) 



Anonyme^*' 
(ii-ii,5) 



Anonyme*'- 
(io,5-ii) 



Anonyme**' 
(9) 



DESCRIPTIONS ET REMARQUES. 



2521. 1886 Février 9. — Nébuleuse nrrondie et de aS' cnv. de 
diam.; elle est plus brillante vers le centre, où se trouve un noj'au 
légèrement stellaire. 

(') *An.-*io98BD+58'»(AG.Hels.-G.5389): Aai=-o->i8*; A(D=-8',3. 

1804 Mars 6. — Néb. de gr. i3,3-i3,4 ou i3,4, va g* arrondie et 
de 30' env. de diam.; elle est notabl^plus brillante vers le centre, 
où se trouve une condensation a. fort' stellaire, de gr. i3,4. qui 
ressort bien et qui donne à Tensemble le même aspect stellaire. 
Observations parfois interrompues par des nuages. 

(»)*An.-*i098BD^.58«(AG.Hels.-G.5389): AiR=-o«i9«; A(0=>9'. 
Autres observations, faites par D*Arrest^ : 
1866 août 8 Am = » A(D =— 3' 19' 

1866 août 9 » — 3'Jà3'i 

2622. 1887 Janvier 29.— Petite nébuleuse arrondie et de 7' à 8' 
de diamètre, avec petit noyau stellaire. 

(») ♦An.-*i839BD+i8''(AG.BernnA.3i84): Am=+i'"22'; A(î)=-.-3',5. 

1892 Février ao. — Nébuleuse vag» arrondie et de 3o' à 35* de 
diam.; elle est t. notablement plus brillante vers le centre, où se 
trouve une condensation diffuse, a. stellaire, ressortant bien sur 
la nébulosité qui est faible. 

(*) i^An.-*i839BD+i8»(AG.BfrnnA.3i84) : AiR=+i"»23"; ACt)^+3'. 

1900 .Mars i. — Néb. a. petire, a. stellaire, vag^ arrondie et de 
ao* env. de diam.; elle est plus brillante vers le centre, où se 
trouve une condensation demi-stellaire, un peu granuleuse, qui 
ressort a. fortement. 

(*) içkn,-i^ i839BD-n8'»(AC.Berlln A.3i84): Aj!\=-n"a2-; A(0=+3',5. 

2523. 1894 Février a4. — Nébuleuse peut-être irrégulière, vag» 
arrondie et de 45" d'étendue env.; elle est plus brillante vers le 
centre, où l'on soupçonne un point stellaire t. faible, peut-être 
même deux ou trois. 

(•) •An.-^35iBD+74«(AG.Dorpat.z.74«'): Ali=-i'»7': ACÔ=-io'. 

1901 Février 11. — Nébuleuse peut-être un peu irrégulicre, vag» 
arrondie et de Ta T, 3 de diam.; elle est plus brillante vers le 
centre, où se trouve une condensation demi-diffuse, demi-siel- 
laire, qui ressort a. bien. 

(') •An.-^35iBD+74«(AG.Dorpat.z.74*): AiR=-i»ii-; A(t)=-9',9. 

2624. 1886 Janvier 3o. — Non vue. Elle a été cherchée o"'54« 
après a5a8 N.G.C. Cependant G. G. ( Supp^) la donne comme la plus 
brillante des deux. — Voir à aôaS Af,G.C. 

1896 Mars i3. -^ Néb. diffuse, vag^ arrondie, à peine plus brillante 
dans la région centrale, avec condensation faible et diffuse qui 
ressort très légèrement. — Cette nébuleuse passe o"44* avant 
la position çle N,GX. 

(•) •An.-*ao58BD+39«(AG.Lund4io4): AiR=+o»io'; A(£)=+i8'. 

1906 Janvier 33. — Néb. assez diffuse, assez large, airondie et 
de 35" environ de diam.; elle est plus brillante au centre, où 
l'on entrevoit plusieurs petits points Stella ires dispersés. 
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OBSERVATIONS DE NÉBULEUSES 



N.QEN. 
CAT. 



Gen. 
catal. 



2525 

1623 



2526 

5407 



2527 

1624 



2528 

5408 



VIII'-" 



AUTORITES 

diverses. 



Autres 
observateurs 



m 877 

P 486 
Lor(f Rosse 



ii5 Marti). 



i5o Big. 



394 Big. 



VIII 3o 

h 488 

H.-A. Howe* 



25 St. X 



DATES 

des 

observations. 



M. 



Grosse 



1887 Févr. i5 
— o'»3i'" 159 

1896 Févr. 14 
— o .11 I 59 



1890 Janv. a3 
-f-1.29 159 

1899 Mars IL 
•+-0.28 159 



1888 Dec. 12 
-i-2. 4 159 



1899 Mars 11 
4-0.41 rj9 



1891 Févr. 1 3 
-ho. 18 159 



1886 Janv. 3o 

-ho. 22 159 

1892 Mars 17 
-4-0.35 159 



OR. 


NÉB. 


LECT 


Faci- 
lité. 


Ciel.. 


Cercle. 


» 


24^* 


» 9 




M 


18,1 


1 9 


22,3 
21,3 




21,3 


» 


86,00 


1-2 9-10 


85,55 




85, 60 


a 8,5-9 


3o2,3 

302,I 




301,92 

30l,2 


"3,4 


100, 65 


» » 


îoo,5o 




ioo,35 




I00,()0 




100,78 


i3,4-i3,5 
1 8,5-9 


274,85 

275,8 

275,8 


U 




» 9-10 




i3,3 
» 10 


161,70 
164,75 


i3,o 


i63,4 


3-4 9 


i63,95 
163,35 






16], 8 

1 

j 



Vis. 



t P 
19- 6,6 



4 1,468 
41,373 
4i,o53 
41,276 



33. 9,3o 
33. 7,95 
33. 8,65 

40,275 
40,102 

40,149 
4o,3oo 



24.41 >5o 
24.47,15 
24.42,20 
24.46,45 
24.41,95 

4-i,434 
42,476 
42,940 



20. 58, 40 

20.56,20 

3o,o68 
29,983 
3o,o68 
3o,oo6 



II 

s 

a. 

•a 


MODE 

de 
pointé. 


ANGLE 

de 

position 

P- 


DISTANCE 


< \ 

es ^ 


l.i 





202,73 


4' 4> 



— 0,02 












0:2 


I.i 




197,98 


3.53,6 


— 0,01 








202,18 
201,18 


3 5o 8 


0,2 


1. 1 




3.41,3 




l.l 




201,18 


3.47,9 






2.2 


D:r=4fe 


84,56 


II. 4,6 


— 0,01 


2.2 


D:::=#^ 


84,11 


II. 3,9 


0-2 


2.2 


D>¥- 


84, 16 


II. 4,4 




1.1 




302,19 


3.18,3 


0,00 




i.i 




3oi ,99 


3.i3,2 


0,1 




i.i 


■e— *^ 


3oi,8i 


3.14,5 




1.1 


0— ^^ 


301,09 


3.19,0 




2.2 
2.2 
2.2 
2.2 
2 2 


^ 


99, ï 3 
99,00 
98,85 

99,10 
99,28 

274,74 
275,69 


6.5i,i 
6.53,9 
6.5i,5 
6.53,6 
6.5i,3 

4.22,0 

4.23,2 


0,01 

0,1 


^ 


^ 


■¥■ 


^ 

W 


I • I 




0,00 


1. 1 




0,1 


i.i 


r\ w 


275,69 


4.36,9 




Vj "1^ 


2.2 
2.2 


* 

Q_.iL 


164,48 
164,53 


4.3o,G 
4.29,5 


0,00 

0,1 


i.I 


^^ ^ 


f64,i5 


4.29,0 


0,00 


\j ^ 


l.i 


-e— ^ 


164,70 


4.3i,5 


0,1 


î.i 


-G— ^ 


164,10 


4.29,0 




l.i 


0— ^ 


164,55 


4.3o,8 





NEB. 



AiRapp. 

sécUt), 



I 
4- 6*,3i I 

I 

- 4,81 î 
- 5,81 I 

4- 5,33 i 



-44,12 I 
—44,04 1 
—44,07 '1 

I 
-f- ii,iiij 

H- 10, 9> 
-+- 11,02 
-r- îi,3r>; 



—a?, 07 

—27,-26 

—9.7,1! 
— 27,23 
—27,07 

-H-i7,4i 
-^17,47 
-r-i8,38 



— 4,83 
~ 4,80 ^ 

- 4,90 I 

— 4,78 t 

— 4,91 I 

— 4,81 . 



:ï D'AMAS STELLAIRES. 



' F.5 



VIII" 



NEB.- 



A(£) app. 



-1-3.46,1 

-h3.4a,4 
-+-3.33,9 
-4-3.26,6 
-1-3. 3a, 7 



I. 3,2 

— I. 8,3 

1.45,7 
1.42,4 
i.4?m6 
-1.42^,8 



-i-i. 5,3 
-t-i. 4,7 
-ri. 3,3 
-hi. 5,4 
4-1. 6,3 

—0.21,7 
— 0.26,1 
—0.27,5 



-!-4.io,8 
-i-4.19,8 

-1-4.18,8 
-f-4.21,9 
H-4.i8,7 
4-4.21,1 



Réd.à 
1900,0. 



H-0,02 
-0:1 



0,00 

-f-o,6 



0,00 
0,0 



0,00 
0,4 



-+-0,04 

-H0,I 

-^0,02 
4-0,1 



iCDV, COMPARAISON. 



Décl. 



1900,0. 



8. 0.48,43 
-II'» 12' 7',o 



8. 2.19,59 
8.18.32,3 



8. 1.25 
8.19 



8. 1.41,88 
1.18.17,3 



8. 1.25 
8.18 



8. I. 6 
4-27.53. 4 



8. 1.36 
-39.22 

8. 1.36 
-39.22 



Autorités. 
Grandeurs. 



WiVIII'») 
«729 ( 

Id. (9) 



•,o 



A.G. 

Lelpiif II 

4368 



8,8 



Anonyme^*' 
(11,3) 



Anonyme'*^ 

(12,5) 



Anonvme^" 
(ii',3) 



P08. amas. 
d'ap.N.G.C. 



Anonvme^*^ 
Anônvme^»' 

(M) 



DESCRIPTIONS ET REMARQUES. 



2525. 1887 Février iS. — Nébuleuse très diiïuse, vaguement 
arrondie et. de a' de diamètre; elle est à peine plus brillante au 
centre, sans noyau. Dans son étendue, on soupçonne plusieurs 
petits points stellaires qui sont à Textréme limite de visibilité. 
Ne comporte pas des mesures précises. 

1896 Février 14. —Nébuleuse très diiïuse, vaguement arrondie 
et de 2' environ de diamètre; elle est un peu plus brillante vers 
le centre, sans condensation; sur le fond dç la nébulosité se 
détachent légèrement plusieurs centres un peu stellaires, mais on 
ne voit rien qui ressemble à la figure de lord Rosse. Ne comporte 
nullement des mesures précises. 



2526. 1890 Janvier 33.— 
Néb. de grandeur i3,3-i3,4 
ou i3,4f vaguement ar- 
rondie et de 30' à 35' de 



Étoiles donbles TOblncs. 

p. d. 

(ii,5eti3,8; /?= 0% d=i8') 3o» 3',5 
(ii,8etia; 10 10 ) 55 4 

diamètre; elle est un peu plus brillante vers le centre, sans 

condensation bien marquée. 

1899 Mars n. — Nébuleuse de grandeur i3,4-i3,4-i3,5, dif- 
fuse, granuleuse, de forme et d'étendue insaisissables et de 35' à 
3o' d'étendue ; elle est à peine plus brillante vers le centre^ et 
sans point qui se détache bien. 

(>) •An.-*i97oBD+8'>(AG.LeipzigII,4368):AiR=-o'»35';Adfe)=-»^o',7. 

I Digourdan i5o. 1888 Décembre 13. — Nébuleuse vaguement 
arrondie et de 4o' à 5o' de diamètre, avec petit noyau qui ressort 
légèrement, surtout à l^approche du fil. 

(«) *An.-*19«3BD-i-l"(AG.Albany,31«6): AiR=-4-î* Î4',70 (î) ; AC^=+a'*l',t(l). 



I Bigourdan 894. 1899 Mars 11. 
— Objet granuleux, assez né- 
buleux et de 3o' d'étendue en- 
viron; il est à peine plus bril- 



Étoiles doubles Tolsines. 

p, d. 

(ii,8eti3,3;;?= o%rf=i5') 5» i',5 

(i3,oeti3,5; lu 13 ) 90 1,8 



lant vers le centre et sans point qui ressorte. 

(>)* An.-* 1970 BD -+-»•( AC.LeipxIg H, 4368) : Ai!\ = -0"65'; ACÎ^ = -4- 0',7. 

2527. 1891 Féx-rier i3. — Région fort étendue, riche en t^ qui 
sont plus nombreuses au point indiqué; là se trouvent 40 à 5o ii^, 
conteniics dans un cercle de 8' de diamètre, et dont 13 environ 
sont de grandeur 10 ou plus brillantes. Le nombre des -^ très 
faibles est relative a. restreint. — La Lune éclaire notablement. 

2528. 188G Janvier 3o. — Nébuleuse diffuse, arrondie et de i5* 
environ de diamètre; elle est plus brillante au centre, sans 
noyau stellaire. — On avait cru mesurer 3534 NGC. 

(*) • An.-'*3o58BD-H39«(A.G.Lund,4io4) : Aai=+o"39';ACD=+8'. 

1892 Mars 17. — Néb. a. petite, arrondie et de 30' à 35" de 
diam.; elle est très notablement plus brillante vers le centre, où 
se trouve une condensation stellaire qui ressort fortement sur la 
nébulosité : celle-ci est faible, mais son existence est bien cer- 
taine. — On avait cru mesurer 3534 N.G.C. 

(*) ♦ An.-* 3o56BD-K39«(AG.Lund,4o96): AA=-n»45-;A(ô=-^3',5. 

• An.-^ 3o58 BD-^39«(A.G. Lund4io4) : AA=-«>"io'; A(D=+i8'. 
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OBSERVATIONS DE NÉBULEUSES 



VHI»"""'. 



N.QEN. 
CAT. 


AUTORITÉS 

diverses. 


DATES 

des 

observations. 


OR. 


NÉB. 


LECT 




Autres 
observateurs. 


Faci- 
lité. 


Ciel. 


Cercle. 


Gen. 
catal. 


M. 


Grosse 


2528 


25 St. X 


1896 Mars i3 


i3,o- i3,2 


344>8 


(suite) 




-h2»'33'» 159 


4 9 


344,77 
344,73 
344,6 






1892 Mars 17 


i3,o 


144,6 






-HO. 53 159 


3-4 9 


144,65 
144,78 
144,77 






1896 Mars i3 


i3,o-i3,2 


325,65 






4-2.24 159 


4 9 


325,67 










326,03 
325,77 






1906 Janv. 23 


» 








— 1.22 159 


» 9 




2529 


Bigourdan 


1887 Janv. 29 


» 




u 




— 0.23 159 

1900 Mars 1 
— 0. 6 169 


» 9 
» 9 




2530 


m 752 


1887 Janv. 29 


i3,4 


164,20 


1623 


/' 487 


— 0.25 i59 


3 9 


164,00 




Lord Rosse 


1892 F6vr.2o 
-i-o. 4 159 


13,4-13,5 
» 9-10 








1900 Mars i 


i3,4 


343,0 






— o.i6 )59 


1-2 9 


342,5 , 

342,0 

342,5 




• 


1905 Avril 6 
H-2.23 i59 


» » 




2531 


Bigourdan 


1887 Janv. 29 


)) 




» 




ï> 139 

1900 Mars i 


» • 9 








-0. fi 


159 


» 


9 





Vis. 



24,400 
24,393 

24,490 
24,410 

41,026 
41,029 
40,970 
4i,o39 

48,762 
48,719 

48,749 
48,820 



21.43,45 
21.47,90 



22,5o8 

22,685 
22,623 
22,559 



g. s 

a o 

o A. 
as « 



2.2 
2.2 



I.I 
I. I 
1.1 
1.1 



MODE 

de 
pointé. 



-9-^ 






e— ^ 









e-^ 



e-Hfr 






e— ^ 



e-^ 






ANGLE 

de 
position 



164,75 
164,64 
164,60 

164,47 

325,35 
325, 40 
325,53 
325,5a 

325,53 
$25,55 
3a5,9i 
325,65 



40 



342,83 
342,63 



342,88 
342,38 
341,88 
342,38 



3oo 



DISTANCE 
rf. 



4.3o,2 
4.3o,4 

4.27,5 

4.29,9 
7.29,1 

7.^9,1 
7.^7,4 
7-29,4 

7.28,8 
7.27,8 
7.28,7 
7.30,8 



5.22,8 
5.25,0 



5.26,4 
5.21,1 
5.23,0 
5.24,9 



0,01 

ori 



0,00 
0,1 



0,00 
0,1 



0,00 
0,1 



NEB.— *. 



A.i\ app. 



sec a.\ 



- 4,P 

- 4,:î< 

- 4.74 

- 4,^i 

-17,0» 
-17,01 

-ID,N) 
-16,9: 

-16,9*. 
-t6,<>. 



•2, G 



6,3r. 

6,47 



fi, il 
6,70 



3,3 



ET D'AMAS STËLLAIRES. 



VlII **•"'••* 



NKB.— 4-. 


iJRapp, 


AcD app. 


Réd.à 
1900,0. 


- (y\i5 

- 6,19 
-6,14 

- 6,25 


-h{.20,7 

-h4.''10,8 
-1-4.18,0 
-+-4.20,1 


-f-OjOI 

o;o 


-h22,o6 
-f-22,04 

-i-2i,88 
-+•2», 99 


-6. 9,5 
-6. 9,8 
-6. 8,9 
^6.10,5 


—0,04 
—0,2 


-t-^'i,97 
4-21,91 
-+-21,75 


■—6.10,0 
-6. 9,3 
-6.11,6 


—0,02 

-o,i 


-+-22,00 


—6.12,2 




- '^,7 


—0.46 


» 


-+- 6,69 
-+- 6,81 


-5. 8,6 
—5.10,3 


— o,o3 
-0,1 


-^ fi, 74 
-+- 6,82 
-+- 7,o5 
H- fi, 90 


—5.12,0 

-5. 6,2 
-5. 7,1 
-5. 9,7 


0,00 
0,0 


4- 3,6 


— o.3o • 





ik- DE C0MPARAI80K. 



Décl.i 



1900,0. 



8. 1.36 
-+-39» 22' ' 



8. I. 7 
-+-39 33 



8. 2.16,3 
-18, 6.45 



8. 2. 9,5 
-18. II. 54 



8. 
18. 



2.16,3 
6.45 



Autorités. 
Grandeurs. 



Anonyme 
(lo) 



Anonymet*> 
(9) 



Anonyme^*' 
(9) 



N.G.C. 
253o 



BD 
i85o 



8,5 



N.G.C. 
253o 



DESCRIPTIONS ET REMARQUES. 



ins Mtrs 17 


^"^^ 


IMM Janvier i3. 


Gr. 


P- 


rf. 


Gr. 


,,. d. 


10,5-11 


es- 


5', 5 


11,5 


6o« 5',5 


» 


» 


» 


io>5 


x65 4 


12-12,5 


205 


2,5 


12,8 


200 2,5 


9 


335 


6,5 


9,5 


320 7 



2528 (suite). 1896 Mars i3. — Nébuleuse demi-stella ire, formée 
parhioe :Ar i3,o-i3,2 légère tlilTuse, et accompagnée de nébulosité 
arrondie, d'env. 25' de diam., sur laquelle V-k ressort t. fortement. 

( ■ ) Voir au bas de la page 5. 

(')^An.^>-*2o58BD+39»(AG.Lund,4io4): AA=:-^o"38*; A(D=-^8',8. 

Cette nébuleuse passe 55" avant la position de N.G.C. La 
position que ce Catalogue attribue à 2524 N.G.C. est en réalité 
celle de 2528 N.G.C, de sorte que celle-ci avait été prise pour 
•ibi!{ N.G.C. aux dates suiv. : 1886 Janv. 3o, 1892 Mars 17, etc. 

Ensuite on cherchait la seconde nébuleuse 54' après celle qu'on 
venait de mesurer, position où l'on ne trouvait rien. 

1906 Janvier 23.— Celte • Toisinei. 

iiéb., prise d'abord pour 
2524 N.G.C, est de gr. 
i3.3-i3,4-i3,4, vague- 
ment arrondie et a peut- 
être 25' de diamètre ; elle 
est plus brillante au 
centre, où se trouve une 
condensation demi-stcllaire, qui ressort assez bien. 

2529. 1887 Janvier 29. — Nébuleuâe soupçonnée seulement, près 
de 1625 G. G. (253o N.G.C.), vers/? = 220», rf = T. 

1900 Mars i. — A la place de cet objet on entrevoit seulement 
un point sLellaire de grandeur i3,4-i3,5 et qui ne présente rien 
de nébuleux. 

2530. 1887 Janvier 29. 
— Néb. arrondie et de 
10' à i5' de diam.; elle 
est un peu plus brillante 
vers le centre qui a Tas- 
pect léger* stellaire. L** 
de comparaison a deux 
compagnons : I à (h-o-G*; -+-o',2); Ilà (— 0-7"; — o',7). 

1892 Février 20. — Objet excessivement faible, soupçonné seule- 
ment. Une • i3,3 est vers/>= io«, d = r. (On trouve ensuite un 
peu de buée sur la face intérieure de l'objectif). 

1900 Mars 1. — Néb. diffuse, vag» arrondie et de 4o' de diam.; 
elle est plus brill. vers le centre, où se trouve une condensation dif- 
fuse, un peu granuleuse qui ressort léger». — L'^ voisine gêne un 
peu pour apercevoir la néb. — L*,^' de comp. a 2 compagnons: 
I gr. 9,5 vers p = 80% d = i',3. II gr. 9,5 vers p = 235*, rf = 1', 2. 

1905 Avril 6. — On s'assure que !'• de comp. est i85oBD-+-i8; 
elle a deux compagnons : I vers /> = 85% d = i',5 et II vers 
p = 230», d = i',4. L'* i853 BD-+- 18 ne se trouve pas à la place 
indiquée par BD. 

2531. 1887 Janvier 29. — Nébuleuse entrevue près de 
i625GC(253o N.G.C), vers/? =120% rf = i'. 

1900 Mars i. — A la position de cet objet, on entrevoit un 
petit point stellaire de gr. i3,4-i3,5ou i3,5, qui pourrait être un 
peu nébuleux; mais c'est douteux. 



Astres voisins. 


1W7 Janvier 29. 

p. d. 

• i3.o 10» i' 

2534 N.G.C i5o 1 

2529 N.G.C. 220 I 


1900 Hari I. 
P- 

•l3,l 20» 

» » 
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2535 
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2536 
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2537 
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observateurs. 



AUTORITES 

diverses. 



Il 726 
h 489 

Lord llosso 
Schultz 
Becker 



III 84o 
h 490 

D'Arreslî 

Lord Rosse 

Rumkere 



•26SI.X 



27St. X 



IV 55 

h 491 

Lord Rosse 
Elc. 



DATES 
(le* 

observations. 



Ah 



Gross* 



1886 Janv. 3o 
H- \^7^ 159 



1892 Mars 18 
—0.12 ï59 



1896 Mars i3 
-M.5i i59 



1886 Févr. 9 
— o.ao 159 

1903 Janv. 26 
— 3.3i i59 



1886 Févr. 1 
— i.ïo 159 

1901 Févr. i3 
— 1.57 159 



1886 Févr. i 
— o.3o 159 

1901 Févr. i3 
— i.5i 159 

1892 Mars 17 
— o.i3 159 



OR. 


NKB. 


LECT 


Faci- 
lité. 


Ciel. 


Cercle. 


i3,3 


I95"8 


* » 10 


197,5 




196,7 




196,1 


i3, 3-13,4 


195,8 


2 9 


195,45 




195,9 




196,0 




195,9 


» 


17,0 


2-3 9 


17,4 




16,45 




16,78 


i3,3 


164,60* 


» 9 


i65,5o* 




i64,8o* 


i3,3-i3,4 


345,05* 


•^ 9 


344,85* 




343,2 * 




346,7 * 




345,05* 


i3,3-i3,4 


337,60* 


o 10 


337,85* 


i3,4 


i58,65* 


1-2 9 


i58,7 * 




i56,6 * 




i56,6 * 


i3,4 


335,70* 


» 10 


336, 40* 




» 


i3,4-i3,5 


i56,3 * 


I 9 




A. Brlll. 


99,2 


2 8-9 


98,4 




97,93 




97,7 






98,2 



Vis, 



t P 
24.32,4 

24.35,0 

24.33,2 

24.33,9 

5i,942 
5i,93o 
5i,983 
51,835 
51,962 

20,860 
20,710 
20,868 
20,920 

17.40,00 
17.39,40 



39,369 
39,321 
39,25o 

39,268 



20.47,25 
20.48,85 

42,655 
42,529 
42,657 
42,683 

i7.i3,5o 
17.22,15 
17.23,50 

39,283 



52,400 
52,170 
52,236 
•52,i56 
52,341 



•a 



2.2 
2.2 

1. 1 
1 .1 
1. 1 
i.i 

2.2 
2.2 

».2 
I. I 



I . I 
1. T 
I.I 
I. I 
I. I 



de 
pointé. 



-e— Vr 



e-^ 
e-^ 



e-^ 









•e-^ 





















^ 






o-^ 






-0— J|t- 



ANOLE 

de 
position 



95,57 
97,27 
96,47 
95,87 

96,55 
96, ao 
96,65 
96,75 
96,65 

96,87 
97,27 
96,32 
96,65 

64,20 
65, 10 
64,40 

64,91 
64,71 

64,81 
64,9' 



157,26 
î57,5i 

i58,44 
i58,49 
i56,39 
i56,39 

i55,36 
i56,o6 



i56*,o9 



279,96 
279,16 
278,71 
278,46 
278,96 



DISTANCE 



6.17,0 
6.18,3 
6.17,4 
6.17,7 

6.16,9 
6.16,5 
6.18,1 

6.i3,7 

6.17,5 

6.14,7 
6.19,1 
6.14,5 

6.12,9 

2.5i,9 
2.5i,6 



2.5i,4 
2.5o,o 

2.47,9 

2.48,4 



4.25,1 

4.25,9 

4.28,6 

4.24,9 
4.28,6 

4.29,4 

2.38,8 
2.43,1 
2.43,8 

2.49,0 



6.3o,4 
6.23,6 
6.25,5 

6.23,2 

6.28,6 



0,00 

0:1 



0,00 

0,1 



0,00 
0,1 



0,00 
o. 



o,ov. 

0,1 



0,00 

0,1 

0,00 

0,1 



0,00 

0,1 



0,0*) 

0,1 

0,00 

0,1 



A*î\ app. 



7.48 



7.00 
7,18 

7,5o 
7,01 

7.n 

3,n 
2,94 

^,9: 
2,9s 

a, 95 
2,9^ 



r>,83 

G:7>^ 

6,5s 

6,î^ 

7,1^ 
7,20 

4,42 
4,Î2 

4,37 



-r-a5,G4 

-+-a5,4i 
-i-25,^8 
•4-a5,6o 



ET D'AMAS STELL AIRES. 



F.9 



VII !**•'"'*'*• 



Aillapp. 



8,i6 
9,o5 
8,G3 

H 8,33 

-h 8,63 

+ 8,47 

i- 8,73 

— 8,68 

— 8,7* 

— 8,76 

■- 9,07 

- 8.48 

-;- 8,61 

— 5,58 

— 5,26 



5,3o 
5,33 

5,23 

5,21 



7,57 
7,5'^. 



7,^9 
7%i7 
7,9> 
7,97 

4,89 
4,89 



5,06 



-4--i6,47 
-h:J5,9>. 
"+-36, 1 j 
- -35,95 
-f-36,ti 



KB.-*. 


ACDapp. 


Réd.à 
1900,0. 


W. 3:3 


4-0,04 


+6. 1,3 


-o;2 


-+-6. 2,0 




4-6. 3,5 




-i-6. 1,4 


4-0,02 


-h6. 1,7 


—0,1 


-f-6. 2,4 




-4-5. 58, n 




-h6. 1,8 




-t-5.58,7 


-4-0,OI 


-4-6. 2,2 


0,0 


H-5.59,5 




+5.57,4 




+2.4>,5 


4-0 , o5 


4-2.45,9 


4-0,1 


4-2.45,6 


—0,01 


-+-a.44,i 


0,0 


-h2.4'2,I 




4-a. 4-^,7 




-H4. 4,6 


4-0 , o3 


+4. 5,7 


4-0,1 


-+-4. 9,9 


0,00 


4-4. 6,5 


0,0 


4-4. 6,2 




-i-4. 6,9 




r2.24,4 


4-0,02 


4-2.29,2 


4-0, 1 


4-2.34,6 


0,00 




0,0 


— I. 7,5 


— 0,02 


— 1. 1,1 


-0,4 


-o.58,4 




~o.56,4 




-I. 0,6 





4* DE COMPARAISOIf. 



Décl.i 



1900,0. 



8. 3.43,2 
-34" 8' 26' 



8. 5. 5,7J 
-55.55.23,7 



8. 5.20,18 
4-25,26. 1,1 



8. 5.20,18 
4-25.26. 1,1 



8. 5.32. >o 
-46.18.28,6 



Autorités. 
Grandeurs. 



BD ) ^ 
«759Î^'< 



A.G. ) 

llel«.-€otha > 8,0 
5423 ) 

Id. (8,5) 



A.G. j 

Csmbr. (B.)>9.3 
4406 ) 



A.G. I 

Canibr. (E)/».i 
4406 ) 



A.G. \ 
Bonn ' 
6445 ) 



8,5 



DESCRIPTIONS ET REMARQUES. 



1891 M an 


i«. 


1896 


Han 


iS. 


Gr. p. 


et. 


Gr. 


P- 


tf. 


la 20* 


i',5 


12,0 


20» 


i',5 


12,3 55 


2,8 


11.9 


65 


3i9 


11,8 200 


2,8 


11,8 


203 


3,0 



2532. 1886 Janvier 3o. — Néb. dilTuse, vag' arrondie cl de 35* 
de diann. ; elle est un peu plus brillante vers le centre, où Ton 
aperçoit parfois scintiller un point stellaire, peut-être plusieurs, 
qui sont à rcxtrémc limite de visibilité. 

1892 Mars 18. — Néb. a. ik- *«i«îo««. 

diffuse, vag' ronde et de 4»' 
à 5o' de diam.; elle est très 
légèrement plus brillante 
vers le centre, où se trouve 
une condensation t. faible, 
demi -stellaire, assez diffuse, 
et qui ressort à peiné. 

1896 Mars i3. — Néb. de gr. i3,3 ou i3.3-i3,4, demi-diffuse, 
vag* ronde et de 50" cnv. de diam.; clic est plus brillante vers 
le centre, où se trouve une condensation diffuse qui ressort 
assez bien. 



2534. 1886 Février 9. — Nébuleuse vaguement ronde, un peu 
plus brillante au centre, qui a l'aspect légèrement stellaire. 

1903 Janvier 26. — Nébuleuse a. diffuse, peut-être irrégufière, 
granuleuse, vag^ arrondie et de ^o' de diam. env. ; elle est plus 
brillante vers le centre, où se trouve une condensation demi- 
stcllaire qui rcs.^ort légèrement. Une it 10, opposée k l'étoile de 
comp., est à 3', 7 de distante de la nébuleuse. 

La moyenne des 3* et 4* pointés d* angle a été combinée 
avec le 3*. pointé de distance. 

Autres observations : 

D'Arrestj 1866 août 9 AiR = — ij'jg A(Ê)=4-2'52' 

Id i8G6août 10 —6,0 4-2 44 

Riimker^ 1871 août 10 — 5 , 58 4- 2 4{ , 3 

2535. 1886 Février i. — Nébuleuse t. diffuse, de forme insai- 
srssable, peut-être irrégulicre, et de 3o' à [{o" d'étendue; elle est 
notablement plus brillante au centre,' sans noyau stellaire. 

1901 Février 13. — Néb. a. diffuse et a. granuleuse, peut-être 
irrégulière, vag^ arrondie et de 40" env. de diam.; elle est un peu 
plus brillante vers le centre, où se trouve une condensation dif- 
fuse et large qui ressort légèrement. 

2536. 18^6 Février i. — Petite nébuleuse ronde et de 10' à i5' 
de diam.; elle est un peu plus brillante au centre, sans noyau. 

1901 Février 13. — Petit objet dont l'existence est certaine 
et qui parait assez stellaire; pourrait être une nébuleuse de 10' 
environ de diamètre. 



2537. 1892 Mars 17. — Nébuleuse a. brillante et a. diffuse, vag^ 
arrondie et de :)o* env. de diam.; elle est plus brillante dans la 
région centrale où Téclat est sensiblement uniforme sur 25' 
d'étendue cnv.; comme rette partie centrale ne présente pas de 
point bien défini, les mesures sont a. incertaines. 



Observations de Paris, 1904. 
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Lord Rosse 
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DATES 

des 

observations. 



.11. 



Oross*. 



1892 Mars 17 
-+-0** 6" i59 



1902 Janv. 29 
—0.27 159 



1890. Janv. 23 
-HO. 6 169 



1901 Mars 8 
— o.i4 159 



1891 Févr. \^ 
^o. 4 159 



1892 Févr. 3 
-ho.35 159 



1899 Mars 4 
-ho.4f 159 

1903 Janv. 3 1 



Kaci- 
lilé 



Ciel. 



Assez briil. 
2 8-9 



ï3,2-i3,3 
•^ 9 



i3,2- i3,3 
-> 9 



2 8,5-9 



i3,4 
2 8,5-9 



i3,4-i3,5 
I 8,3-9 

i3,î-i3,5 



— 1.19 159 I 9 



1887 Févr. 1 5 
» 159 



VIII 



1teiiri>ti 



Cercle. 


Vis. 


116,2 


35*,2i6 


116,7 


35,186 


ii6,o5 


35,079 


117,1 


35,123 


Il5,02* 


29,596 


116,0 * 


^9/^44 


ii5,5 * 


29,550 


116,8 * 


29,370 




t p 


285,5 * 


22.39,2 


285,7 * 


22.33,0 


285,9 * 


22.39,4 


285,6 • 


22.30,0 


283,3 


2i,6i5 


284,25 


21 ,720 


284 ,'95 


21,735 


-*81,7 


21,618 


189,65 


22,060 


i«3,6 


22,160 


190,0 


22 , 280 


189,75 


22,3lO 


189,55 


22,279 


1 0* 3 3 


5o,779 


» 


5o,5îo 


10,3 


5o,6{o 


^7,9 * 


23,890 


28,5- 


24,49» 


^9.75* 


24,095 


^9,45* 


23,770 



M'A» 

g. S 

91} O 

O a. 

S5 « 



MODE 

de 
pointé. 









e— ^ 









e— ^ 

■e— ^ 



o ■ » 
e— ^ 






e— ^ 






e— ^ 



e--^ 



e— ^ 



ANGLE 

de 
position 



116,96 
117,46 
]i6,8i 
117,86 

114, 85 
ii5,83 
ii5,33 
Ii6,63 



103,96 
104,16 
104, 36 
104,06 

io5,i8 
104,1 3 
104, 83 
104, 58 



190,35 
I 90 , 3o 

190,70 
190,45 
190,25 

190,24 

«90,19 

27,74 
28,34 
29,59 
29,29 



DISTANCE 

d. 


II- 


1.57,0 



0,00 


'•57.9 


0:1 


?.. 1 ,0 




«•59,7 




1.57,3 


0,00 


1.58,8 


0,0 


1.58,6 




2. 3,9 




5.5i,4 


0,00 


5.48,3 


0,1 


5.5i,5 




5.46,8 




5. 5a, 4 


0,00 


5.49,3 


. 0,1 


5.48,9 




5.5>.,3 




8.25,5 


0,00 


8. M, 5 


0,2 


8.19,0 




8.18,1 




8.19,0 




8.a4,4 


0,00 
0,2 


8.24,3 




4.45,3 


0,00 


4.5.7,6 


0,1 


4.39,2 




4.48,8 





XEB.— •. 



A.Happ. I 
séc(0. ' i 

I 

— 6,93 

— 6,97 

— 7,2" 

— 7,06 

— 7,ïo * 

— 7,i5 

— 7,>5 

— 7,39 I 



— 22,74 

22,52 

-22,71 
—22,44 

—22,68 
— 22,39 
—22,49 
—22,71 



6,06 I 

^,99 I 
6,l^i . 
6,o3 * 
5,92 

^,9>* 

8,86 

8,47 
9,20 

9,î2 



ET D'AMAS STELLAIRES. 



F. Il 
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N8B.— *. 



A.îlapp. 


A(£) app. 


s 

— io,o6 


-+-0.53,0 


-10,09 


+0.54,4 


-10, 4a 


+0.54,6 


— 10, ai 


-1-0. 56, 


ïOj'P.G 


-ho.49,3 


-10, 3i 


-h0.5i,8 


— 10,34 


-ho.5o,7 


10, G8 


+0.55,5 


— a2,8o 


+ 1.24,8 


9.2,58 


+ 1.25,2 


— >.9.,76 


-r-I.27,2 


— ^>2,49 


+ 1.24,3 


— ^-îi:* 


+ 1.32,3 


—•22,64 


+ 1.25,3 


—22 , 54 


+ 1.29,3 


-•^•■^'jyo 


+1.28,7 


-4- G, 78 


+8.17,4 


-1- 6,70 


+8.14,6 


- 6,91 


+8.10,5 


-4- G, 74 


+8.10,0 


i- G,G2 


+8.11,2 


- G,G9 


+8.16,6 


-4- G, 65 


+8.16,5 


— i3,6i 


-4.12,6 


-i3,of 


—3.55,6 


-i1,»3 


-4. 2,9 


-14, 4« 


—4.12,0 



Réd.à 
1900,0 



+0,01 
+0:1 



0,0 



+0,01 
+0,3 



0,00 
0,0 



+o,o3 
0,1 



0,00 
0,0 



:-0 , 1 
-0,1 



:k DE COMPARAISON. 



Décl. 



1900,0. 



h m 4 

8. 6.19 
-46" 16' ' 



8. 6.30,92 
3.54.24,1 



8. 6. I 
-ia.3i.56 



8. 6.36,28 
+26.31.21,2 



8. 7.33,8 
-49.26.26 



8. 6.35 
-12.37.54 



Autorités. 
Grandeurs. 



Anonyme 
(10-10,5) 



Anonyme^*^ 
(10, 5) 



BBVI 
1931 



Id. (8,5) 



Pos. amas 
(tlap.N.G.C. 



A. G 

C«Dib.(E.)j8,5 

4417 



BD 
i7i5 



(9,0) 



Pos. néb. 

d'ap.N.G.C. 



DESCRIPTIONS ET REMARQUES. 



2537 (suite). 1902 Janvier 29. — Néb. t. diffuse, vag* arrondie, 
ayant peut-être i' de diam.; elle est t. légcr^ plus brillante dans 
la région centrale, qui est a. granuleuse et qui ressort à peine^ de 
sorte que les mesures sont a. incertaines. Imntédiatem^ après on 
trouve sur l'objectif un commencem^ t. léger de dépôt d'iiumidilé. 

(') ¥^An-^i568BD + 46»(AGBonn64î5) : AiB=-*-o-46-; AC0=-2'. 

Autres observations : 

IL'* Bosse, 1876 janv. 25 /? = a79«,oa (a) rf = 6'45*,8 (2) 
Engelh^, 1886 mars 24 AA=-ho'"37',32 A(0 =— i' I^5 
Id. ,. » avril 24 h-o 37,64 

Jd, ,, » avril 26 -+-0 37,46 

/ L* Rosse, 1876 janv. 25 /? = ii8*,2 
yEngelh^, 1886 mars 24 Ait:± — 9",99 
2* • ( Id, . » mars 25 —9,96 

I Jd. . » avril 24 — 9 ,35 

1 Jd. . » avril 25 . — 9,32 

Les mesures relatives à la première • semblent montrer un 
mouvement propre de la nébuleuse. 



— 1 o ,0 
— o58,6 

rf=2'2\8 

A(0=-+-o'52',6 
+ o54 ,5 
+ o52 ,3 



if TOi»lncs. 



1890 Janv. s3. 1901 Mars 8. 


Cr. p. d. 
11,5 4o" 3,8 
.11 i35 2 
12,5 3o5 I 


Gr. p. d. 
» » » 
9,8 i35« 2',3 
i3,o 3i5 1 



2538. t890 Janvier 23. — Néb. 
vag^ arrondie et de 3o' de diam. 
env.; elle est plus brillante dans 
la région centrale où l'on soup- 
çonne plltsieui'S points slellaires 
t. rapprochés, dont l'ensemble 
ressort a. bien sur la nébulosité.- 

liX)l Mars 8. — Nébuleuse de gr.. i3,4-i3,4-i3,5, a. diffuse, un 
peu granuleuse, peut-être un peu irrégulicre et de 2«'env. d^élen- 
due; elle est un peu plus brillante vers le centre, sans condensa- 
tion qui ressorte nettement. 

2539. 1891 Février i4- — Assez bel amas de i5' de diam., formé 
d*env. i5o :Ar qui sont presque toutes de gr. 10, 5 à 12, 5; les ^ 10, 5 
sont t. nombreuses et il y a relativement t. peu d'^ faibles. Une 
t. belle • (19 Navis = 238ô BD — 12», de gr. 5) est, par rapport au 
centre de Tumas, vers p = i4o% d = 10'. 

2540. 1892 Février 3. -r Nébuleuse a. diffuse, vag^ arrondie et 
de 23' à 3o' de diam.; elle est un peu plus brillante vers le centre, 
où se trouve une condensation demi-diffuse dans laquelle on 
soupçonne 2 ou 3 petits points assez stellaires. 

1899 Mars 4- — Néb. de forme et d'étendue insaisissables, vag* 
arrondie et de 3o' à 4o' de diam.; elle est à peine plus brillante au 
centre et sans noyau, mais dans son étendue il y a plusieurs points 
stellaires. Une • 11 est vers p = 173*, d = 6'. 

La moyenne des deux premiers pointés de distance a été 
combinée avec le premier pointé d'angle. 

2541. 1903 Janvier 3i. — Nébuleuse t. diffuse, a. large, ayant 
peut-être i' de diam.; elle est un peu plus brillante vers le centre, 
où se trouve une condensation faible, a. large, un peu granuleuse, 
qui ressort à peine. 

2542. 1887 Février i5. — On ne peut apercevoir de nébulosité 
autour de cette ikj qui est de grandeur 5. 
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Lord Rosse 
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DATES 
des 

observations. 



A\, 



Grosse 



1886 Janv.3o 
» 159 

1896 Mars i3 
» 159 

1894 Janv. 3i 

— 1»'27"* 139 



1903 Févr. 28 
—0.1 5 139 

1885 MarsiJ 
-HO. 6 139 

1899 Mars 10 
-HO. 3 159 



1891 Févr. 14 
— o. 3 169 



1886 Févr. 9 
-4-0. i5 i:>9 



1902 Janv. 3o 
—2.41 JJ9 



1894 Janv. 3 1 
— 1.16 159 



1903 Févr. 28 
— o . 26 I 59 



Faci- 
lité. 



Ciel. 



2-3 9-10 



>• 9 
12,8 



i3,i 
2 8,5-9 



II 
» 9 



12,5 
» 8-9 



2 9-10 



13,4 
-A 9 



LECTURES. 


Cercle. 


Vis. 


e 


t 


235,15* 


45,321 


235,85* 


45,o52 


236, * 


45iio9 


236,0 * 


•45,126 


98,45 


19.40,65 


98,50 


19.43.55 


279,03 


41,541 


278,3 


4i,5io 


278,15 


41,470 


278,5 


41,547 


223,4 * 


29.32,2 


223,4 * 


29.28,3 


223, i * 


29.28,9 


223,2 * 


29.28,7 


43,08* 


51,397 


43,0 * 


5i,33i 


42,95* 


5i,367 


.43,08* 


51,374 


83,3 * 


38,538 


83,3 * 


38,577 


83,o * 


38,525 


82,55* 


38,626 


264,68* 


38,620 


264,25* 


38,85o 


265,8 * 


38,55o 


265,9 * 


38,5io 



o ^ 



I.I 
1. 1 
t.I 
I.I 



2.2 
2.2 

I .1 
I.I 
I.I 



MODE 

de 
pointé. 



e— ^ 
•e— ^<- 









e— ^ 
e— ^ 



e— ^ 



■e— ^ 
•e— ^ 
e— ^ 



e— ^ 



■e— ^ 



e--¥^ 



o— ^ 
■e— ^ 



e— ^ 



•e— ^ 



ANGLE 




de 


DISTANCE 


position 


d. 


/>• 




56*, 29 


5' 47' 6 


56,99 


5.39,7 


57,14 


5.41,4 


57,14 


5.4^9 


278,13 


3.53,0 


278,18 


3.54,4 


278,93 


3.55,6 


278,20 


3.54,7 


278,05 


3.53,5 


278,40 


3.55,8 


222,99 


8.45,9 


222,99 


8.44,0 


222,99 


8.44,3 


222,79 


8.44,2 


222,90 


8.46,2 


222,82 


8.44,3 


222,77 


8.45,3 


222,90 


8.45,6 


84,42 


2.27,4 


84,42 


2.28,5 


84,12 


2.27,0 


83,67 


2.3o,o 


84,43 


2.29,5 


84,00 


2.36,3 


85,55 


2.27,4 


85,65 


2.26,2 



0,02 

0:1 



0,00 

0,1 

0,00 
o. 



0,00 

0,2 



0,02 

0,2 



-H 0,02 
0,1 



o,o<» 

0,1 




sécu\ 



I 



-•9,^9 
-19,00 , 
-19,13 
-19,16 



-ri 5, 56 



-28,91 

-23,?4' 

-23,90 
-23 j8 
-i3,8o ; 
-23,8; I 



- 9i: 



78 ' 
9,8»' I 

- 9,P 

- 9,9i 

- 9-9^ 
-lo.'K» 

- 9.^<ï 

- 9,7^ 



ET D'AMAS STELLAIRES. 



F.i3 



vm*'*"""**. 



NKB. — •. 



A.4lapp. 



A(Q app. 

• 



— 1.11,46 

— 1 .10,40 

— 1.10,87 

— 1.10,97 



-4-16,55 
-i- 1 G , 65 

-4-16,70 
-4-16,67 
-4-16,60 
-Hi6,74 



-{-45,28 
-+-43,11 
-+-45,14 
-+-44,96 

-+-45,19 
-i-»4,96 
-f-45,oi 
-f-45,i3 

—36,9.6 
— 36,54 
—36,14 
—36,85 

—36,70 
—38,34 
—36,25 
— 35,97 



-3.12,9 
—3. 5,0 
—3. 5,2 
—3. 5,5 



—0.33,0 
—0.33,4 

— o.36,6 
— 0.33,5 
—0.32,7 
—0.34,5 



Réd.à 
1900,0. 



0,00 
-ho'Jj 



H-6, 
-!-6, 
-f-6. 

H-6, 

-4-6. 

4-6. 
^-6. 
+6. 

— o. 
— o, 
— o. 
— o. 

— o. 
— o. 
— o. 
— o 



24,7 

23,3 
23,5 



25,4 
24,5 
25,6 
•^4,9 

i3,3 

14,4 
i5,o 
16,5 

14,5 
16,3 

11,4 
II, I 



-0,01 
-0,3 



0,0 



4- DE COMPARAISON. 



M 

Décl. 



1900,0. 



-4-0, o5 
—0,8 



— 0,01 
-+-o,i 



-ho,o^ 
-ho,3 



-0,02 
-0,1 



8. 7.28 
36» 33' 36' 



8. II. 17 
-74.21. 3 



8. 8. 6,4 
-h2i.4o. 4 



8. 8.48 
5.29.34 



8. 10.11,0 
-58. i.i3 



8.13.35,53 
i-74.20. 0,6 



Autorités. 
Grandeurs. 



I P08. néb. 
dap.N.G.C. 



57>'' 



BD 
3 



BD JL 
«790 i^^' 



Pos. néb. 
d'ap.N.G.C. 



BD 
1108 



9,3. 



Id. (8,8) 



A. G. ) 

Dorpal. Z. / 1 s I 

36i ) 



1(1. (9»8) 



DESCRIPTIONS ET REMARQUES. 



2543. 1886 Janvier 3o. — Non vue. On n'aperçoit pas davantage 
les ic figurées par Lord Rosse. Peut-être entrevoit-on quelque 
chose en face le milieu de la ligne qui joint 1760 BD-{-36* et V-k 
suivante (sans doute 1766 BD -+-36"). 

1896 Mars i3. — Non vue. Elle a été cherchée à la position : 
1763 BD + 36" (+o"i5'; - 4' à 5') et jusqu'à ±i"3o' sur ce parallèle. 

2544. 1894 Janvier 3i. — Néb. de gr. i3,4 ou i3,3-i3,4, peut-être 
un peu irrégulière, vag^ arrondie et de 25' env. de diam.; elle est 
un peu plus brillante vers le centre, où l'on entrevoit a ou 3 -^ 
excess^ faibles, formant une condensation qui ressort légèrement. 

1903 Février 28. — A peu près à la position où l'on a déjà vu cet 
objet (en 1894) on trouve une trace de nébulosité avec i ou 2 points 
stellaires. 



2545. 1885 Mars i5.~Néb. a. petite, arrondie etde 25' env. dediam.; 
elle est plus brill. vers le centre où se trouve un noyau siellaire de 
gr. i3,3; en outre on entrevoit parfois d'autres petits points excess* 
faibles qui scintillent et dont Tun est vers le nord, à i5' env. du 
centre. 

1899 Mars 10. — Néb. a. diffuse, granuleuse, vag^ arrondie et de 
3o*à 'lo'de diam.; elle est plus brillante vers le centre, où se trouve 
une condensation demi-nébuleuse qui ressort assez bien. Pourrait 
être un amas d'-:^ très faibles, serrées, condensées vers le centre. 

Autres observations : 

D'Arrest^,. i863févr. 19 Aii = -hi6-,9 A(D = » 

Jd. .. i865janv. 3o -t-17,2 — o'SS' 

Id. .. i865févr. i3 -4-17 — o 35 

LordRosse. i876févr. 27 />=278%4(3) d = 4'3',o(3) 

• 2548. 1891 Février 14. -- Bel amas de i5' env. de diam.; il est 
formé de 60 à 80 ^A: dispersées, sans condensation et qui, en assez 
grand nombre, 3o peut-être, sont de grandeur 8 à 10. Objet 
assez remarquable. 

2549. 1886 Février 9. — Nébuleuse brillante, arrondie el de 3o" 
env. de diam.; elle est plus brillante au centre qui a l'aspect 
siellaire mais qui ressort faiblement; l'éclat décroît régulière- 
ment du centre aux bords. 

1902 Janvier 3o. — Néb. fortement sfellairr; elle est formée 
par un no3'au 12,5- 13 entouré de nébulosité a. brillante, arrondie 
et de 10' à i5' de diam., sur laquelle le noyau ressort a. bien. 



2550. 1894 janvier 3i. — Néb. de gr. i3,3 ou i3,3-i3,4, assez 
petite, arrondie et de 20" à 2j' de diam.; elle est notablement 
plus brillante au centre où se trouve une condensation demi- 
siellairc qui ressort a. bien et qui donne à l'ensemble un aspect 
légèrement stcllaire. Mesures gèuées un peu par une -k i3,3 située 
vers p = 270^, d = o',7. 

1903 Février 28. — Objet formé par un petit point stellaire 
entouré d'une légère atmosphère nébuleuse dont l'existence semble 
certaine; cette atmosphère parait a. large, ayant peut être i' de 
diam. — Une k i3,3-i3,^4, distante de 1', est opposée à 1':^ de comp. 
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Autres 
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Faci- 
lité. 


Ciel. 




Ccn. 


Al. 


Grosse 


Cercle. 


2551 


Tempel VI 


1891 Janv.3i 


» 


236*6* 


» 


35? Sw. 11 


— i*^ 0™ 159 


5 9-10 


236,4* 
236,6* 
236,3* 


2552 


III 711 


1903 Janv.3i 


» 




i639 




-I. 7 159 


» 8,5-9 




2553 


1 16 Marth 


188r> Mars i5 


i3,3-i3,4 


248,10 


5412 




-+-0.42 159 


» 9 


a49»^5 






1899 Mars 10 


i3,3 


68,57 






-+-o.5i 155 


1-2 8,5-9 


68,82 
6§,o3 
69,55 
69,02 


2554 


II 3o3 


1885 Mars 16 


13,1-13,2 


204 , 25 


1640 


/' 497 


—0.48 i59- 


» 9 


2o4,65 




D'Arresli 


1901 Mars 12 


i3,2-i3,3 


23,9 




Lord R08SO 


—0.48 159 


4 8,5-9 


24,23 




Schullz 






24,6 
24,6 


2555 


III 256 


1890 Mars i3 


i3,3 


104,4 


1641 


/1498 
Lord Rosso 


—0.14 159 


« 9 


104,2 
104,2 














104,4 



Vis. 



18,582 
18,473 
18,410 
I 8 , 582 



t P 
16.29,60 

16 27,25 

29,010 
a8,893 
28,828 
28,829 
28,930 



22. 2,2J 

21 .Îi8,5> 

43,816 
43,899 

43,848 
43,878. 



28. 8,7 
28.10,2 
28. 6,4 
28. 12,5 



g.2 

•a 



I . I 
1 .1 
1 . 1 
1. 1 



2.2 
2.2 

.1 
.1 
.1 
.1 
. I 



2.2 
2.2 

l.l 
1. 1 
l.i 
1. 1 



i.l 
l.i 



MODE 

de 
pointé. 



-e— ^ 



e--^ 




■G — ^ 






e— ^ 



■e— ^ 



o-^ 



ANOLJE 

de 
position 

P- 



îï37,74 
237,54 
237,74 
237,44 



67,78 
68,93 

68,47 
68,72 
68,93 
69,45 
68,92 



2o3,94 
204,34 

2o3,79 
204,12 
204,49 
204,49 



«02,97 
102,77 



«02,97 



DISTANCE 



7.21,8 
7.25,0 
726, 9 
7.21,8 



2.18,0 
2.16,8 

2.14,3 
2.17,8 

2.19,7 
2.19,7 
2.16,7 



5. 3,5 

5. 1,7 

5. 3,0 

5. 5,4 

5. 3,9 

5. 4,8 



8.35,2 
8.36,o 
8 34,1 
8,37,1 



iy 


ÎÎKB.— *. ' 


^'N 


A-Rapp. ; 


ï w 


sécO), ' 





4 


-h o,<1i 


-^a4,y;. ; 


o> 


- -25,04 




-h2J,20 




H-24,8i ^ 

1 

1 


o,ou 


1 
- 8,59. : 


0,0 


-8,)a, 


0,00 


--8,33 


0,0 


-8,56, 




- 8,^H) 




- 8,7'^- 




-8,5. 

1 


0,00 


- 8,'«i 1 


0,1 


-:- 8,29 


0,00 


-h 8,n 


0,1 


H- 8,3-2 




-h 8,40 




-^ 8,r> 

1 


0,00 


1 
-33,4.^1 


0,2 


—33,56 




- 33,U 




—33, fil 



ET D'AMAS STELLAIRES. 



F.i5 



^JJJIioiirwi^ 




-1.28,79 
-I.-29,'23 
-1.29,8a 

-i.a8,49 
-o . 20 



9,ï4 
9, «4 

8,9l 
9,19 
9,33 
9,36 
9,i3 



-h 8,98 
-h 9,06 

-î- 8,91 

-^ 9,09 

-+- 9,18 

^- 9,21 



4-3.55,9 
-f-3.58,9 
-h3.58,6 
4-3.57,9 



-33,49 
-33, J7 

-33,44 
-33,61 



0,00 

~o:6 



0.52,2 
0.49,4 

o..49,3 

o.5o,o 

o.5o,2 

—0.49,0 

0.49,^- 



-h4.37,5 
1-4.34,9 

-^-4.37,3 
4.38,9 
4.36,7 

4-4.37,5 



0,00 
-f-0,2 

0,00 
0,0 



-1.55,7 
-1.54,1 
-1.53,7 
-1.56,1 



-1-0,02 
-0,2 

0,00 
0,0 



4-0,01 
H-o,4 



h II 
8.12. 

4-73^39' 



6 
6' 



8. 12. 17 

4-50.2I 



8. II. 52 
-21.14 



8.ii.5o,2 
-•i3.43.io 



409 î '^' 



Ànon. b^^^ 
(9,3) 



Anonvroe^*^ 
(n) 

Anonvme^*^ 



8.13.20,78 
1. 1.28,1 



BD } 
'9^9 

W. (9) 



{9,5 



'2551. ISOi Janvier 3i. — Objet formé par une it i2,8-i3, 
entourée de nébulosité a. brillante, arrondie et de 20' env. de 
diam., que 1':^ masque en grande partie. — Une -k ii,5-i2 suit 
la nébuleuse, à (4-o"7»; — i'). 



2552. 1903 Janvier 3i. — On a d*abord cherché vainement 
cette nébuleuse à i' au nord d*une -k a siluée à la position : 
1028 BD 4-5o« (4- i"i6'; — 5',7). Mais 2' à 3" avant !*• a et 3' au 
nord se trouvent plusieurs k de gr. i3 à i3,3, parmi lesquelles 
on soupçonne de la matière nébuleuse. 

Cependant fa véritable nébuleuse parait être un objet exces- 
sivement faible (i3,5) vaguement arrondi et ayant peut-être 3' 
de diamètre, qui ne comporte pas de mesure et qui est à la posi- 
tion : * h (— o"2o'; — i'). 

(') An.6 — i528BD4-5o« : Aai = 4-i~47'; A(î)=— 5'. 

2553. 1885 Mars i5. — Nébuleuse de forme insaisissable et de 
3o* d'étendue environ; elle est à peine plus brillante au centre, 
sans noyau. 

(5) •An. — •1802 604-21*» : AiR=4-i"4'; AcD= — 5'. 

1899 Mars 10. — Nébuleuse demi-diffuse, demi-stellaire, gra- 
nuleuse, vag^ arrondie et de 20' env. de diam.; elle est un peu 
|)Ius brillante vers le centre, od se trouve une condensation 
demi-stellaire qui ressort a. bien. Au bord de la nébuleuse et à 
l'opposé de !'• de comp. se trouvent un ou deux petits points 
stellaires qu'on a entrevus surtout pendant les pointés de distance. 

(*) ♦ An.— >n8o2BD-f-2i«»: AiR=4-i'"3-; A(0=— 4',8, 



A. G. 

Albany 
3299 . 



9îO 



2554. 1885 Mars 16. — Né- 
buleuse de forme insaisis- 
sable, peut-être irrégulière, 
et de 3o' d'étendue; elle est 
un peu plus brill. au centre 
où se trouve un noyau légér^ 



• voisines. 



1885 Mars 16. 1901 Mars ix. 

Gr. p. d. Gr. p. d. 

i8,Ma,8 3o» 1' i3,3 25'» i', 5 

13.S-1S.3 i3o I i3,2 i55 1,3 

stellaire. — Près du bord austral de la nébuleuse, à cf = 12", on 

soupçonne une it qui est à l'extrême limite divisibilité. 

1901 Mars 12. — Nébuleuse a. stellaire, un piiu granuleuse, 
vag^ arrondie et de 20* à 25' de diam.; elle est t. notabl^ plus 
brillante vers le centre, oui se trouve une condensation stellaire 
qui ressort a. fortement. — Cette néb. pctsse i" avant la position 

faites par Schults : 

2555. 1890 Mars i3. — Cet 
objet parait être un amas en- 
tremêlé de nébulosité; on y 
soupçonne plusieurs • dont 
une ou deux s'aperçoivent a. 
bien; l'ensemble, vag* arrondi, 
a de 3o* à ^o" de diam. La 
3* des it voisines se distin(;ue 

difficilement de l'objet et doit influencer les mesures, qui ne 
comportent pas une grande précision; pendant les pointés on a 
cherché à éviter l'influence de cette étoile. 



3 9 ,02 4.37 ,6 
v.i4 9,oi 4-36,7 

^ voisines. 


1890 Mal 13. 
Gr. p. d. 
12,3 So» 2',5 
11,5 i3o I ,8 
i3,4 270 0,5 
i3,2 345 1,2 


1896 Fé\T. la. 
Gr. p. • d. 

12,3 ôo» r,4 

12 i5o I ,2 
» » » 
i3,3 340 I 
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l 
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DESCRIPTIONS ET REMARQUES. 



2555 (suite). 1896 Février 12. — Néb. irréguliére, granuleuse 
et de 3o' env. d^étendue; elle paratt formée par 5 à 6 étoiles de 
gr. i3,f|-i3,5, accompagnées de quelques traces de nébulosité. 

On n*a pu apercevoir la nébuleuse trouvée à Vienne (A. N., 
n» 2932) et qui passe 6' avant. 



2556. 1885 Mars i5. — Néb. t. faible (i3,4), de forme insai- 
sissable et de ao' d'étendue env.; elle est à peine plus brillante 
au centre, sans noyau. 

1899 Mars 10. — Objet d*aspect granuleux, qui parait être un 
amas de petits points a. dispersés et contenus dans un cercle de 
qS" env. de diam.; on y remarque a ou 3 petits points t. voisins, 
formant une condensation qur ressort légèrement, et à laquelle se 
rapportent les mesures. Une ^ 12,8 est vers/? = 210», d = i',2. 

2557. 1885 Mars i5. — Néb. arrondie et de 20' env. de diam.; 
elle est plus brillante vers le centre, où se trouve un noyau 
d'aspect assez Stella ire. 

1899 Mars 10. — Néb. arrondie et de 20' env. de diam.; elle est 
plus brillante vers le centre, où se trouve une condensation 
demi-stellaire qui ressort assez bien. 



2558. 1885 Mars 19. — Nébuleuse vag^ arrondie, à peine plus 
brillante au centre où parfois on aperçoit scintiller une it très 
faible. 

1899 Mars 11. — Nébuleuse assez diffuse, un peu stellaire, vag^ 
arrondie et de 25' env. de diam.; elle est plus brillante vers le 
centre où se trouve une condensation demi-stellaire qui ressort 
légèrement. 

1901 Mars 8. — Nébuleuse a. difl'use, a. granuleuse, peut-être 
irréguliére et de 25' env. de diam.; elle est un peu plus brillante 
vers le centre, où se trouve une condensation assez stellaire qui 
ressort légèrement. 



2560. 1885 Mars i5. — Petite nébuleuse arrondie, de i5' env. 
de diam.; elle est un peu plus brillante au centre où l'on aper- 
çoit scintiller une étoile, peut-être même deux ou trois. 

1899 Mars lo. — Néb. a. petite, arrondie et de ao' envirojfi de 
diam.; elle est plus brillante vers le centre, où se trouve. une 
condensation demi-stellairc, demi-diffuse, qui ressort a. bien. — 
Dans son voisinage immédiat on entrevoit de petites iK t. faibles 
qui doivent avoir influencé les mesures; mais Tobjct lui-même ne 
parait pas être un amas. — L'^ i8i3 BD -+- 21" est vers p = 267% 
rf = r,4 {L^ Bosse, 1873 février : 268%3 et i'34',3) et d'Arrest^ 
a rapporté plusieurs fois cette néb, à la même * . 

La moyenne des deux premiers pointés d'angle a été com- 
binée avec le premier pointé de distance. 
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DBSCHIPTIONS ET REMARQUES. 



2561. 1890 Février 11. — Nébuleuse anondie 
et de 20' env. de diam.; elle est plus brillante 
vers le centre, où se trouve une condensation 
demi-Stella ire. 



iK ToUinei. 
r.r. p. d. 
la 20* 4' 

ia,8 l'jo 2 ,5 

II a3o 3 



1896 Février 8. — Nébuleuse de gr. i3,3 ou i3,3-i3,4, assez 
diffuse, assez granuleuse, vaguement arrondie et de 3o' à 40' de 
diamètre; elle est très légèrement plus brillante dans la région 
centrale, sans noyau proprement dit. 



2562. 1885 Mars i5. — Néb. vag^ arrondie et de a5' env. de diam.; 
elle est un peu plus brillante au centre, sans noyau proprement dit. 

1899 Mars 10. — Néb. a. petite» a. stell., arrondie et de lo'env. de 
diam., avec condensation demi-stell. et' faible qui ressort légère — 
Toutautourdecetobjctonentrevoitplusieurspointsstell. t. faibles. 

Position relative de 1 644-' 645 G. C. : Lord Hosse, iSd-^Janv, 10 : 
p = i4o»,8, rf = 4'5b',7 (2), ce gui donne Ajl = i3%2; ACÔ =3'45'',3. 

2563. 1885 Mars i5. — Néb. Tag^ arrondie et de 20' env. de diam.; 
elle est très notablement plus brillante au centrci sans noyau. 

18S49 Mars 10. — Nébuleuse vaguement arrondie et de i\o' ù 5o' 
de diamètre; elle est notablement plus brilla nie vers le centre, où 
se trouve une condensation assez diffuse, un peu stellaire, de 5' 
d'étendue, qui ressort assez bien sur la nébulosité. 



2564. 1891 Mars*3. — Non vue, non plus que les « many st. » 
qu'indique N. G. C. — Mais environ 3o* après, il y a des étoiles 
qui se trouvent dans une région riche en «v et qui est très étendue, 
tant en Ascension droite qu'en Déclinaison. 

2566. 1888 Février i3. — Nébulosité très diffuse et très faible, 
entourant 2 -^Ar de gr. i3 qui sont très voisines Tune de l'autre. 

189G Février 8. — Non vue. 



2567. 1891 Février i3. —Amas vag* allongé vers /? = 45» et de 10' 
à 12' de long sur 4' de large, contenant env. 100 ik de gr. ii-ii,5 
ou plus faibles. Il est remarquable que, en moyenne, Téclat des it 
va en diminuant de la partie précédente à la partie suivante. 

La Lune éclaire notablement. 

2560. 1885 Mars i5. — Néb. vag* arrondie et de 20* env. de diam.; 
elle est un peu plus brillante au centre, sans noyau proprement 
dit. Une si- double, dont les composantes sont de gr. 12,8, passe 
7* à 8* après la nébuleuse, sur son parallèle. 

1885 Mars 19. — Néb. de forme insaisissable et de 25' d'étendue 
env.; elle est un peu plus brillanie au centre. De petites -A, qui 
sont à Textrème limite de visibilité, se trouvent vers p = 220®, 
d = 4o'. 

Une • triple (12, 5 — 12,8 — 13,2); /> = 7o"et i6o«;d = 3o'et lo* 
passe 5* à 6* après la nébuleuse, sur son parallèle. 
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1892 Févr.2o 
-ho.3i 159 



1886 Févr. 1 

3.23 159 

1901 Févr. i3 
— i.d5 169 



Vis. 



• 3,4 

1» » 


146*30 
147,45 


i3,4-i3,5 
a 8,5-9 


326,5 
326,95 


1) 


193,50 


» » 




» 




» 9-10 




i3,4 
5 9 


162, o5 
161,60 


i3,4 
" 9-9,5 


34i,o5 
340,55 
340,55 
340,15 


i3,4-i3,5 
• 9 


241,2 

240,1 
240,5 


i3,4-i3,5 




i-a 9-10 




i3,4 


268,25* 


» 10 


270,00* 


i3,4-i3,5 
I 9 


88.1 * 

88.2 * 



t p 

2i.i4,3o 
21.10,55 

42,858 
42,857 

35.59,65 



23.26,80 
23.23,o5 

40,227 
46,260 
46,120 
46,260 



35,452 
35,614 
35,743 
35,600 



18.16,60 
18.18,25 

39,980 
40,097 



s. s 
» 2 

o o- 
?:« 

•o 



2.2 
2.2 

1 .1 
i.i 



2.2 
2.2 

i.i 
I.i 
i.i 
i.i 



i.i 
i.i 
1. 1 



2.2 
2.2 



i.i 



MODE 

de 
pointé. 






^ 


'O" 


-^ 


r\ 


w 


r\ 




\j- -r 


• 


♦ 



o -^ 
e— ^ 

e— ^ 















ANOLE 

de 
position 



3^5,97 

327,12 

326,38 
326,83 

'93,17 



160,68 
r6o,23 

160,95 
160,45 
160,45 
160, o5 



62,14 
62,04 
61^04 
61,44 



267,90 
269,65 

267,89 
'^•67,99 



DISTANCE 



4. 39, S 

4.37,7 

4.34,5 
4.34,5 

11,59,^6 



6.f4,a 
6.12,3 

6.i3,9 
6,14,9 
6.10.8 
6.14,9 



4.24,2 
4.29,0 
4.3^,8 
4.28,6 



3.10,2 
3. 11,0 

3. 9,6 
3.12,8 






0,00 

«>:• 

0,00 
0,1 

0,00 
0,3 



0^00 

0,00 
o.s 



0,02' 
0,1 



NEB.— *. 



A.Rapp. 



sécit\ 



-+-I0,4) 
4-10, oj 

4-10,14 ' 
-r 10,02 

4-10,9.; 



- 8,i6 
-8,io 

-8,5} 



—15,5; 
— i5,9! 

— i5,:3 



0,00 

0,1 

0,00 

0,1 






ET D'AMAS STELLAIRES. 



F, 21 



VIII** *"'•*. 




NÉB.— 3|>. 



-10,78 
-10,87 

-10,74 
-11,73 



- 8,76 

- 8,91 

— 8,6a 

- 8,87 

-8,77 

— 9,o5 



—15,75 
— 16,02 

— i6,ogt 

— 15,91 

^-I.4 



-14, Il 
-14,18 

-14,06 
-14, 3o 



— 3.5i,8 
—3.53,3 

-3.48,7 
3.49>8 

+11.41,0 



— o,o3 

-0:2 

0,00 
0,0 

-+-0,06 
0,2 



)(• DE COMPARAISON. 



Décl. 



1900,0. 



-h5.53»2 
-1-5. 5o, 5 

-+-5.53,6 
■+-5.53,4 
+5.49,5 
-4-5.52,5 



—2. 3,6 
— 2.. 6,2 
— 2.. 12,2 
—2. 8,5 

-+-4 



-hO. 1,2 
-KO. 7,0 

H-o. 6,8 



-ho,o3 
-+-0,1 

0,00 
0,0 



0,01 
-i-o,a 



— 0,01 
—0,2 

0,00 
0,0 



8.15.27,7 

-f-2lM4'5l' 



8.i5.i6,o 
-f-21. 3.10 

8.14.53 
— 29.26. o 



8.15.49 
-19.22 



8.i6.i3,G6 
8.34. 1,0 



8.15.42,9 

-f-a4. 32.57 



8.16.43,11 
-26. 3.24,5 



Autorités. 
Grandeurs 



Anon. /l'i 
(10,5) 

Id. w 
(io,5) 



BD 

1821 



9,5 



Pos. amas 
d'ap.N.G.C. 



Anonyme'*^ 
(10,5-11) 

Anonyrae^*^ 
(ii,5) 



A. G. ) 

Wleii.-0i.Î7, 
3190 ) 



BD 
1912 



A. G. 

Camb. (E. 
4500 



9,3 



.(.. 



DESCRIPTIONS ET REMARQUES. 



(suite). 1899 Mars n. — Néb. demi-difTuse, demi-stellaire, 
vaguement arrondie et de •iS' env. de diam.; elle est plus bril- 
lante vers le centre, où se trouve une condensation a. diffusé 
qui ressort légère — On aperçoit 1':!^ triple signalée en i885. 

2570. 1885 Mars 19. — Étoile i3,4« ^ laquelle se rapportent les 
mesures, et qui parait accompagnée d'un peu de nébulosité exlré- 
memeni faible. 

(*) Rapportée micrométriquement à iSaiBD-t-ai"; ro/r ci-contre. 

1899 Mars 11. — Objet assez fortement stellaire, sans autre dé- 
tail bien perceptible; il n'est pas certain qu'il y ait là de la nébu- 
losité. — Vers/>= 172'», rf = 3' se trouve Tétoile triple déjà signalée 
près de 2669 N. G. C. 

(') • An. — • i8ai BD-Hai*: AjR=H-o»i3*; A(D=-t-ii'. 

2571. 1891 Février i3. — Région riche en it^ dans laquelle res> 
sort bien un amas assez irrégulier dont la partie principale a 
10' env. de diam.; elle renferme 60 à 80 ^^ presque toutes faibles 
ou t. faibles; on y remarque cependant 2 ^A: de gr. 9. — La Lune 
éclaire notablement. 

2572. 1887 Janvier 29. — Petite nébuleuse à peu près ronde et 
de 20' de diam.; elle est un peu plus brillante au centre, où se 
trouve un petit noyau légère steMaire. — Mesures gênées par 
une if i3,4 située vers p = 220% d = o',8. 

(») •An.-*i982BI>fi9»(A.G.BeriinA328i):AA=-»-|-4';A(D=-i»' 

1899 Mars 5. — Néb. a. diiTuse. vag* arrondie et de 20" à 25" 
de diam.; elle est un peu plus brillante vers le centre, où se 
trouve une condensation diffuse qui ressort léger'. — Une -k i3,3, 
située vers p = 200», d = o',4, a gêné les mesures; une autre de 
gr. 11,8 est vers /> = 123*, d = Z'. — Un premier pointé d'angle, 
qui a donné 339",8 {p = i59'»,7o), n'a pas été utilisé. 

(<) •An.-*i982BD+i9«»(A.G.BerlinA328i):AjR=-n-5-;A(D=-ii',5 



if Tolsloes. 



2674. 1891 Février 27. — Néb. dif- 
fuse, de forme et d'étendue insaisis- 
sables, vag^ arrondie et de 3o' env. 
de diam.; elle est un peu plus bril- 
lante vers le centre, où se trouve une trace de condensation dif- 
fuse qui ressort légèrement. 



Cr. 

11,5 

io,5 = 23i3BD-8* 



P- 
220 



2575. 1892 Février 20. — Néb. t. diffuse, a. étendue, arrondie, 
ayant peut-être i' de diam.; el^e est t. légér^ plus brillante vers 
le centre, sans condensation. — Une ic 12,8 est vers/? = i5o% 
d = 2'. Dans le voisinage, pas d'* de comp. convenable, si ce 
n'est une • 11 vers y? =3^5; d = 7'. — On ne peut faire de me- 
sure parce que TobjectH se couvre constamment d'b-umidité^ 

2576. 1886 Février i. — Nébuleuse diffuse, dont fes bords sont 
insaisissables et qui a 20" d'étendue env.; elle est un peu plus 
brillante au centre, sans noyau. 

1901. Février i3. — Objet a. petit, demi- nébuleux, demi-stel- 
laire et de 20' env. d'étendue, sans détail perceptible à cause de 
sa faiblesse. Une • ii,5 est vers /? = i5o", d = i',3. On a rem- 
placé un premier pointé de distance, immédiatement recoanu 
mauvais, et qui avait donné ^9^620 (<£ = 2'.59',o)^ 
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OBSERVATIONS DE NÉBULEUSES 



VIII***'"'**. 



N.OKN. 
CAT. 



Gcn. 
caUl. 



2577 

i6j3 



2578 
j654 



2580 

i656 

2581 



2582 

i65; 



2583 



2584 



2585 



2586 



AUTORITES 

diverses. 



Au 1res 
observaieurs. 



IIa59 

Lord Rosse 
Schaltz. 



III 902 

/i3l-2I 

Lord Rosse 



h 3i23 

H. A.llowe* 

38 St. XVII 



III 753 
h 5o4 

D'Arrestj 

4o!2 Muller 
L.McCormick 

403 Muller 
L. Mo Gormick 

404 Muller 
L. Me Gormick 

4o5Mu]lar 
L. Me Gormick 



DATES 

de* 

observations. 



A{, Gross'. 



1885 Mars 16 
-f-o*'i7'" l'jg 

1901 Janv. 17 
[>.47 159 



1888 Févr. i3 
— 0.36 159 

1900 Févr. 25 
— o.5o i59 



J 891 Févr. i3 
— o. C 159 

1892 Janv. 27 
-+-0.37 159 

1892 Mars 19 
-ho.i6 159 



1885 Mars 19 
-h2.39 159 



1891 Févr. 27 
—0.47 '59 

1891 Févr. 27 
—0.47 139 

1891 Févr. 27 
—0,47 1^9 

1891 Févr. 27 
—0.47 159 



OR. NÊD. 


LECT 


^ftt «''•• 


Cercle. 







l3,2 


25o,65 


» 9 


200,60 


12,5 


-0,6 • 


5 9-9.5 


70,65- 




70,75- 




70,75* 


i3,3-i3,4 


147, -^0 


3 10 


146,85 


i3,4 


326,38 


2 9-10 


325,6 




325,7 




325,22 


» 




» 9-10 




» 




» 9 




» 


«97,8 


1-2 9 


198,2 




198,0 




199,4 


i3,4-i3,5 


85,35 


» » 


84,55 




85,20 




» 


» 




» 9 




j> 




9 




» 




» 9 




» 




» 9 





Vis. 



t p 
23. 5i ,75 

23.5o,55 

21,388 

21,495 
21 ,462 
2i,45i 

i5.58,55 
15.55,85 

38,582 
38,652 
38,574 
38,626 



34,338 
34,383 
34,390 
34,349 

25.57,65 
26.11 , 10 
26.12,90 
26.18,75 



g. S 

S5 -, 



2.2 
2.2 

I .1 
I .1 
I . 1 
I. 1 

2.2 
2.2 

I.I 

I.I 
I.I 



1.1 
I. I 
l. I 
I.I 

2.2 
2.2 
2.2 
».2 



MODE 

de 
poinlé. 



O ^ 



O. ^ 



o ^ 









■e— ^ 
o -y 



e-Ht 



e— ^ 





w 






U 


M 


KJ" -r 





^ 


ô" 


^ 





~^ 


Q_ 


^ 



ANGLE 

de 


DISTANCE 


< 


position 


d 


1 ^ 


P- 




s ' 





t • 


e 


70,3Î 


5.58,o 


0,00 


70, a8 


5.57,3 


0;. 


70,38 


5.59,1 


0,00 


70,43 


5.56,o 


0,1 


70,53 


5.56,9 




70,53 


5.57,3 




145,76 


2.3l,0 


-h o,o3 


145,41 


2.29,6 


0,2 


146,27 


2.28,6 


-f- o,o3 


145,49 


2.3o,6 


0,2 


145,59 


2.28,3 




145,11 

• 


a.29i9 




198,54 


4.11,2 


0,00 


'98,94 


4.12,5 


0,1 


•9». 74 


4.12,7 




200,14 


4.n,5 




265,02 


7. 0,4 


— 0,01 


a64,2a 


7. 7,1 


0,2 


264,87 


7. 8,0 




» 


7.10,9 





SEB.— ♦." 



A.Bapp. 
séc(07' 



— 22..|8 

— iî,/,3 

—22,44 ' 

— 22,i6 

I 

- 5,6; I 

- 5.io 

- ),r>9 

- 5,>9 



I 



5,13 
5, il 



-1-27,9^ 
4-28,34 
-+-28,43 



ET D'AMAS STELLAIRES. 



F.23 



VlIIheure.. 



HEB. — if, 



A/R app. 



-'24, 4 1 
-24,36 

-24,49 
-24,28 
-24,36 
-24,38 

- 5,81 

- 5,81 

- 5,65 

- 5,84 

- ''>,74 

- 5,87 



-4- 5,63 
-4- 5,78 
-h 5,72 
-h 6,11 

-i-29,86 
4-30,29 
-f-3o,39 



A(0 app. 



-2. o,D 
-2. 0,6 

-2. 0,6 
-1.59,3 
-1.59,0 
-1.59, 



4-2. 5 

-h2. 3 

-f-2. 3 

4-2. 4 

4-2. 2 

4-2. 3 



4-3.58,3 
4-3.58,9 
+3.59,4 
-+-3.56,2 

4-0.36,6 
4-0.43,1 
4-0.38,4 



Réd. à 
1900,0. 



0,00 

+o;4 

- 0,00 
0,0 



4-0,0! 
4-0, 1 

0,00 
0,0 



4-0,1 



-0,01 
-0,5 



4 DE COMPARAISON. 



Décl. 



1900,0. 



8.17.16 

4-22^55' ' 



8.16.48,5 

-i3. 2.38 



8.17.22 
-29.59.34 



8.18.40,0 
-18. 51.47 



S.i'S.SSjO 
4-20.38.52 



8. 19. 6 
4.38.54 

8. 19. 18 
4.37.54 

8.19.24 
4.34.54 

8.19.30 
4.36.54 



Autorités. 
Grandeurs. 



Anonyme^*' 

(i"i) . 

Anonyme 
(9) 



BD 



2477 
M. (9) 



9,4 



Pos. amas 
d'ap.N.G.C. 



BD 
2oo3 



BD 
2077 



9,4 



9,5 



iPos. néb. 
(d'ap.N.G.C. 

Pos. nèb. 
d'ap.N.G.C. 

Pos. néb. 
d'ap.N.G.C. 

Pos. néb. 
d»ap.N.G.C. 



DESCRIPTibNS ET REMARQUES. 



2677. t885 Mars 16. — Nébuleuse arrondie et de iS" env. de 
diam.; elle est notabl^ plus brillante au centre, sans noyau. 

(») • An.— • 19'ia BD 4- aS» : AiR =4- o-3-i»; A(ô= — 9'. 

1901 Janvier 17. — Nébuleuse vag^ arrondie et de ao' à 25" de 
diam.; elle est l. notablement plus brillante au centre, où se 
trouve une condensation demi-difluse, un peu stellaire, qui res- 
sort a. fortement sur la nébulosité, quoique celle qui l'entoure 
immédiatement soit a. brillante. 

2578. 1888 Février i3. ~ Nébuleuse diffuse, vag^ arrondie et 
de aS' à So' de diam.; elle est un peu plus brillante vers le centre, 
où se trouve une condensation formant noyau demi-diffus, demi> 
stellaire. 

1900 Février a5. — Nébuleuse demi-diffuse^ demi-stellaire, 
arrondie et de 20' env. de diàm.; elle est un peu plus brillante 
vers le centre, où Ton aperçoit un petit point stellaire qui ressort 
légère Une • ia,3 est vers p = 77*, d = a',/}. L'at de comp. à un 
compagnon de gr. 9,5 situé vers p = aoo*, d = 2',5. 

Autres observations faites par Lord Bosse : 
1873 janv. a4 p = i44%8 d = a'Si'jS 

1878 janv. 28 145 ,4 a 28 ,1 

2580. 1891 Février i3. — Région t. peu remarquable, a. riche 
en ik- t. faibles, la plupart inférieures à la gr. 12. La Lune éclaire 
notablement. 

2581. 1892 Janvier 27. — Non vue (on avait fait erreur de 
région ). 

1892 Mars 19. — Nébuleuse de gr. i3,4-i3,5-i3,5, de forme et 
d'étendue insaisissables et dans-laquelle on soupçonne un ou deux 
points stellaires excessivement faibles. 



2582. 1885 Mars 19. — Nébuleuse excessivement faible (i3,4- 
i3,5), de forme insaisissable. Mesures très incertaines. 



2583. 1891 Février 27. — Dans la région de cette nébuleuse on 
soupçonne quelques objets à Textréme limite de visibilité, mais 
qui ne paraissent pas nébuleux. 

2584. 1891 Février 27. — Dans fa région de cette nébuleuse on 
soupçonne quelques objets à l'extrême limite de visibilité, mais 
qui n'ont pas l'aspect nébuleux. 

2585. 1891 Février 27. — Dans la région de cette nébuleuse on 
soupçonne quelques objets à l'extrême limite de visibilité, mais 
qui ne paraissent pas nébuleux. 

2586. 1891 Février 27. — Dans la région de cette nébuleuse on 
a soupçonné quelques objets à l'extrême limite de visibilité, mais 
qui ne paraissent pas nébuleux. 
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OBSERVATIONS DE NÉBULEUSES 



YXXXhettret, 



N.OEN. 
G AT. 



Gen. 
calai. 



2589 



2590 



2591 

5418 



2592 

1660 



AUTOIUTKS 

diverses. 



Autres 
observateurs. 



3î Svv. VI 
H.-A. Howe^ 

iSSw.IX 
H.-A. Howe* 



DATES 
de* 

observalions. 



M, 



Gros s* 



D'Arrest 
D'Arrestt 



Nova 



Nova 



II 3i5 
/i 5o5 

D'Arroslj 

Lord Rosse 

Schijnfeldj 

Engelhard 

Bccker 



1891 Mars 3 
-ho"! 5" 159 

1896 Févr. 12 
-HO. 5 159 

1890 Mars i3 
-ho. 23 109 

1896 Févr. 12 
-hi.iS i59 



1892 Févr. 25 
—2.1 3 159 



1902 Fcvr. 1 1 
— 0.27 159 



GR. KRB. 



Faci- 
lité. 



Ciel. 



1902 Févr. Il 


» 


-0. 7 159 


» 9 


1902 Févr. II 


i3,4 


-i-o. 3 159 


' 9 



1886 Févr. i 
-l-o. 5 '159 



1892 Févr. 25 
— o. 7 159 



7) 9- 10 

» 9-10 

i3,4 
^ 9 

i3,4 
2 9-10 



i3,4 . 
2 8,5-9 



12,8 
» 10 



i3,3 
^ 9 



LECTURES. 



Cercle. 



194,35 
194,10 

i*ii9 
i3,G 
14,0 
i3,3 

255,5 * 
2j6,35* 
256,4 * 
257,2 * 

258,75* 
257,65* 
^57, 93* 
257,92* 



283,4 



3oo,7. ' 
3oo,3 ' 
3oo,5 ' 
3oo,3 ' 

119,0 
119,28 
119,65 
"9,3 



Vis. 



i P 
19.28,65 

19.29,15 

42,205 

42,180 
4a, 319 
42,236 

53,790 
53,521 
53,419 
53,780 

19,378 
19, n5 
19,221 
19,175 



40,812 



25.13, 6 

25.17, 3 

25.17, o 

25.17, o 

52,640 

52 , 590 
52,536 
52,65o 



5.5 

a 2 
o o> 

•a 



2.2 

2.2 



I . I 



MODE 

de 
pointé. 












e — ^ 



e—¥^ 



e— ^ 



e— ^ 

e— ^ 



e-^ 



e-Ht 



e— ^ 



e— ^ 
e-Ht 

e-Ht 
e— ^ 



ANQLE 

de 

position 

P- 



192,92 
192,67 

192,77 
193,47 
193,87 
"93,17 

255,96 
256,8 I 
256,86 
257,66 

258,39 
257,29 
257,57 
257,56 



io3,oi 



119,85 

i 19,95 
1 20 , I 5 

119, 9> 

iï9»7« 
"9,99- 
120, 36 
120,01 



DISTANCE 



4.16,7 
4.17,0 

4.15,8 
4.i5,o 

4.i9»> 
4.16,7 

7.11,4 
7. 3,5 
7- 0,4 
7.11,1 

6.58,9 
7. 6,6 

7. 3,5 
7- 4,9 



3.33,9 



6.37,5 
6.39,3 
6.39,2 
6.39^2 

6.37,4 
6.36,o 

6.34,4 
6.37,7 



0,00 
0,00 

0,2 



-H 0,04 
0,2 



0,0] 

0,1 



0,00 
0,1 



0,00 
o,î 



0,00 

0,1 



NEB.— •. 



AiRapp. 

séc cO. 



-h 3,83 

-r- 3,76 

-- 3,77 
-f- 3,96 

-^ Î,l4 

-+- 3,90 ' 

^-27,9:1 : 

H-^7,J0 

H— 27,3i 
-^^8,09 



-f-t27,3ô 
-^-^7,86 
-}-27,58 
-^V,67 



I 



- 1 J , 9«ï 



-22,99 
-i3,o7 

-•l3,02 

-23,rt3 
-'il, 02 

-22,69 

-a^,9: 



ET D AMAS STELLAIRES. 



F. 25 



•yjlJheurcB^ 



•SEB. — •. 



A.îlapp. 


ACDapp. 


Réd. à 
1900,0. 


« 


» » , 


9 


-H 3,83 


+ 4.«o»4 


-ho, 01 


-^ 3,76 


+ 4.10,9 


-o;, 


-^ 3,77 


+ 4. 9,6 


-ho,oi 


-^ 3,96 


+ 4. 8,2 


0,0 


-*- 4,14 


+ 4.ii,« 




-H 3,90 


+ 4.10,1 




-f--.>..i8,83 


H- 1.44,1 


—0,21 


-h'?.. 16,76 


-H 1.36,4 


-1,3 


-h'.i, i5,8'2 


+ 1.35,3 




-H-^. 19,70 


+ t.3i,9 




-h 2. 13,70 


+ 1.24,3 


-ho,o5 


^'2.18,16 


+ 1.26,6 


-ho, 3 


-t->.. 16,78 


+ I.3l,2 




-l-'2.I7,M 


4. i.3i,6 




-i-2.38 


-6,7 ' 




-I. 9,6-2 


+0.48, 18 


— o,o5 
-0,2 


—•2 5,65 


+ 3.17,9 


-+-o,o3 


—25,74 


+ 3.19,4 


-+-0,4 


—25,68 


+ 3.20,5 




-25,73 


+ 3.19,3 




—25,68 


+ 3.17,0 


H-0,02 


— 25,5i 


+ 3.18,0 


-ho, 2 


-25,32 


+ 3.19,4 




— 25,62 


+ 3.19,0 





^ DE COMPARAISON. 



Décl. 



I 900 , . 



8.19.38 
8*26'4-i' 



8. 19.51,63 
0.20. 12,9 



8.21.37 
-78.21 



8 . 26 . 20 , 80 
h78.26.58,5 

8.3i. 4 
i-78.29 



8.21.34 
-h2G. i5 



Autorités. 
Grandeurs. 



J Pos. néb. 
(d'ap.N.G.C. 



A. G. ) 

NMcol«J«w > 9,0 
2574 ) 

Id. (8,5) 



Anonyme^*^ 
(10) 



Anonyme^'^ 
(10) 



A. G. j 
Kasan | (8,8, 
1624 ) 

Anonyme^" 

(II) 



Anonyme^*^ 
(10,0) 



Anonyme^*' 

(T0,5) 



DESCRimONS ET REMARQUES. 



2589. t891 Mars 3. — Nébuleuse non vue, quoiqu^on l'ait cher- 
chée avec soin. 

189G Février 12. — Non vue. Elle a élé cherchée à la position : 
2341 BD — 8«(A.G. Wicn-Ottakriiig 3224) (-ho- 28-; -h 4'). 



2590. 1890 Mars i3. — Nébuleuse vag* arrondie et de 25" env. 
de diam.; elle est un peu plus brilllanie vers le centre, où se trouve 
une condensation t. faible qui ressort légèrement. 

1896 Février 12. — Nébuleuse diffuse^ arrondie et de 25' env. 
de diam.; elle est t. légèrement plus brillante vers le centre, où se 
trouve une condensation faible, a. diffuse, dcmi-stcllaire, qui res- 
sort à peine. 

2591 1892 Février 25. — Néb. diffuse, vaj;* allongée vers209»,8 
{p = 2ip«*,3, I pointé), de i',5 de long sur f^o' de large; elle est 
plus brillante vers le centre, où se trouve une condensation diffuse 
qui ressort légère Une • 12 est vers p = iSo", d = f\'. 

(') •An.-*29oBD+78«(À.G. Kasan 1624) :A.î\--'4'«4r)*; ACO— 6\ 

L'>|- 290 BD -h 78* a un compagnon io-io,5 vcrs/> = 265'', d= 2'. 

1902 Février 11. — Néb. de gr. i3,3.i3,4-i3,i, diffuse, a. large, 
ayant peut-être 2' d^étendue; les mesures se rapportent à une 
région qui est notablement plus brillante que le reste, a. granu- 
leuse, demi-diffuse et a. difficile à pointer. — Une it i2,5 est vers 
p = 24o*, d = i'-]. 

(') *An. — •29oBD-h78«: AA = — 4-43'; ACO = — 5',7. 

Le compagnon de l'étoile 29oBD-h78*> est de gr. io,5 et situé à 
(— 0-.34"; — o',2). 

I Nova. 1902 Février n. — Amas de plusieurs étoiles et dont 
l'aspect général a paru un peu nébuleux. Les ^ s'aperçoivent 
bien distinctement. 



I Nova. 1902 Février II. — Objet fortem* granuleux, un peu néb. 
et a. étendu, ayant peut-être 4o' de diam. Cet aspect doit être pro- 
duit par une agglomération de plusieurs petites >(• a. voisines. — 
Dans un nouvel examen, fait un peu plus tard, cet objet a paru 
nettement être un anias. 

(3) Jf An.-*29oBD+78»(A.G.Kasani6i4):Aii\ +5'»43*; A(Ô=+i',6. 

2592. 1886 Février i. — Petite néb. arrondie et de 12" env. de 
diam.j elle est t. notablement plus brillante au centre, où se trouve 
un noyau qui a l'aspect d'une étoile écrasée; à partir du centre 
Péclat décroît d'abord rapidement, puis lerttenient jusqu'aux bords. 

(♦) •An. — • i785BD-f-2G-: AU =-ho*56'; AtO = +4'- 

1892 Février 2.1. — Néb. stellaire, va g' arrondie et de 25' de 
diam.; elle est plus brillante vers le centre, où se trouve une 
condensation assez fort^ stellaire, de gr. i3,3 ou i3,3-i3,4, ressor- 
tant a. vivement sur la nébulusilé qui est faible. A côté de ce 
noyau stellaire on entrevoit une ou deux ^ plus faibles qui ne 
se distinguent pas nettement. 

(*) >|.An.— j^- i7S5BD-h26»: AA = -ho-57-; ACO = -h 3'. 



Obscrvationx de Paris, 1904. 
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OBSERVATIONS DE NÉBULELStj 



vm**"""'*. 



N.aEN. 

CAT. 


AUTORIT#S 

diverses. 


DATES 
des 

observations. 




Autres 
observatears. 


Gen. 
catal . 


M. 


Grosse 


2592 

(suite) 


]13i5 

h 5o5 

D'Arresti 

Etc. 


1901 Févr. 1 3 
-i'»42- 159 


2593 

5419 


119 Marlli 


1887 Janv. 29 
-HO. 23 109 

1899 Mars S 
— 0.38 159 


2594 

5420 


120 Marth 


1886 Févr. i 
-HO. 19 159 

1892 Févr. 25 
-HO. 8 159 

1901 Févr. 1 3 
— i.3o 159 


2S95 
1661 


m 509 
h 5o6 


1885 Mars 16 
-HO. 46 159 




D'Arresl, 
Lord Rosse 


1901 Janv. 17 
— 1.41 1S9 


2596 

54a 1 


i2iMarlh 


1887 Janv. 29 
-HO. 22 09 






1899 Mars 5 
—0.28 159 



OR. NBB. 



Faci- 
lité. 



Ciel. 



12 
6 9 



i3,4 
'> 9 

i3,4 
1-2 9-9,^ 



i3, 1 - i3,2 
» 10 

i3,4 
1-2 9 



3-4 9 



i3,4-i3,5 
» 9 

i3,4 
2 9-9»^ 



i3,i 

» 9 

i3,4 
^ 9-9,^ 



Cercle. 



120, OD 
120,22* 
120,3 * 
120, 25* 



142,40 
i{2,35 

322,3 

321,73 
3ii,35 

321,4 



10, 3o* 
11,85* 

188,28 
191,55 
196,0 
188,8 

'93,75* 
193,8 * 
194,5 * 
195,1 * 



2{2,65 

2^2,20 

63,75* 
62,15* 
62,3 * 



23|,o5 
233,90 

233,4 

233,6 
234, o5 
233,9 



Vis. 



20, 137 
20,057 
20 , o3o 

20,lo3 



». 5,o5 
0. 6,70 

24,248 
24,281 
24,340 
21,272 



3. 8,o5 
3. 6,3o 

37,935 
38,026 
38, 041 
37,909 

34,785 
34,730 
34,880 
34,740 



16.23,55 
i6.25,3o 

38,2o5 
38,070 
38,1(3 



20 42,45 
20.37,90 

23 ,689 
2a,93i 
23,846 
23,752 
23,811 



0. 


MODE 

de 
pointe. 




r\ M. 


1 . 1 


^ 


f • I 
I.I 




2.2 
2.2 






U H^ 


1 . 1 




1 . I 


vj -^ 


1 . 1 

2.2 
2.2 


M. 




M. 








r\ ^ 


2.2 
2.2 







/^ vy 




U "T 


2.2 
2.2 










U T^ 




r^. . ^ 




VJ "T 



ANQLK 

de 

position 

P- 


DISTANCE 

d. 


iao'34 
120,01 
120,09 
120,04 


6'.-36'3 
6.38,6 
6.39,4 
6.37,3 


32i,o3 
320,98 


4.33,9 
4.34,7 


322,21 

321, 6i 

321,26 
321, 3i 


4.35,0 
4.34,0 
4.3a,3 
4.34,3 


189,95 

19», 5o 


o.36,8 
0.35,9 


'88,99 
192,26 

.'96,7' 
189,51 


o.36,7 
0.34,0 
0.33,6 
0.37,5 


•93,54 
'93,59 

•95, »9 

•94,89 


o.36,a 
0.34,6 
0.39,0 
0.34,9 


2|a,3î 
241,88 


2.i5,a 
2.16,0 


243,54 

24 ',94 
242,09 


a. 17,4 
a.i3,4 
2.i5,6 


5a, 68 
5a, 53 


4.5a,5 
4.5o,a 


{ 53,îo 


4-47,9 


53, 5o 
5Î,95 
53,80 


4.46,9 
4 49,6 
4-I7.9 



0,00 
oia 



0,00 

0,1 



0,00 

0,1 



A.Rapp. 



-27,81 



-Hll,3i 
-Hii.^i 



0,00 
0,0 



0,00 
0,0 



0,00 
0,0 



0,00 
0,1 

0,00 
0,0 



0,00 
0,1 

0,00 
0,1 



0,|2 

Oh':? 

■ o,3S 

■ 0,4.* 

• o,6j 

■0,41 

■ 0.^; 

■ o.jj 

• o,6i 

• 0,60 



8,00 
8,20 



-|5,3C' 

-i5,3^ 
-i5,6i 

-13,49 



Kï D'AMAS STELL AIRES. 



T.2J 



V1II^»""«. 



\JR app. 



-25,44 
-25,68 
-9.5,71 
-25,58 



- I •! , 06 
-12,11 

- l I , 80 

-12, 00 



0,4- 

0,53 
o,4'3 

0,54 
0,72 
0,46 

o,63 
0,60 
0,72 
o,G8 



-h 8,60 

-4- 8,62 

-t- 8,84 

-:- 8,46 

-i- à, 60 



-^6,28 

— 16,12 

— 16, 1 5 

-16,14 

— 16,39 

— 16,26 



KB. — *. 




A(D app. 


Réd.à 
1900,0. 


-h3.20,2 


s 

0,00 


-f-3.19,5 


«> 


-1-3.20,3 




-H3.i8,9 




-3.33,0 


— U,02 


—3.33,5 


-0,2 


-3.37,4 


0,00 


-3.34,9 


0,0 


-3.32,4 




-3.3, ,2 




-Ho.36,3 


0,00 


-ho.35,2 


0,0 


^0.36,3 


0,00 


+0.33,3 


0,0 


4-0. 32, 2 




-4-0.37,0 




-+-0.35,2 


0,00 


-ho.33,6 


0,0 


-4-0.37,8 




-+-0.33,7 




+ 1. 2,8 


0,00 


r^i. 4,1 


—0,2 


-hi. 1,2 


0,00 


-^i. 2,8 


0,0 


-^i. 3,5 




-2.57,4 


-0,01 


-2.56,6 


+0,3 


—2.52,1 


0,00 
0,0 


— 2.5o,7 




— 2.5o,5 




— 2.5o,i 





-k DE C0MI*JUUI80If. 



Décl. 



1900,0. 



8.21.34 

H-26"l5' ' 



8.20.54 

,17.46 



8. 21. 17 

-f-26.12 



8.21.43,37 
-21.47.28,7 



8.22. 1,46 
-17.39.35,5 



Autorités. 
Grandeurs. 



Anonvmc^*^ 
(9',5) 



AnoDvme**^ 

(9>) 

Anonyme^'^ 

(9,5) 



Anonvme^*^ 

(10,5 ) 

Anonyme^»^ 
(10,5-11) 



Anonyme^*' 

(9,7) 



A. G \ 

fierlinfi ! m 

3391 ) 

Id. (8,5) 



A. G. 

BerlinA^M 
3340 
ld.(9) 



DESCRIPTIONS ET REMARQUES. 



2502 (suke). 1901 Fiivrier i3. — Objet formé par une « de gr. 13 
env., peut-être un peu nébuleuse, entourée de nébulosité relative- 
ment a. brillante, de 10' à i5* d'étendue totale, et sur laquelle le 
noyau ressort a. fortement. En somme, cet objet peut être placé 
parmi les nébuleuses de la classe II. 

(») •An.— • i785BD-h26" : 1]R = + ^54'; ACJO =-t-3',G. 



1887 Janvier 29. — Nébuleuse a. diffuse, vag^ arro'ndie 
et de 25' env. de diam.; elle est t. légèr^ plus brillante au centre, 
sans noyau. 

(') •An. — 3H844BD-*- i^» : AiR=-ho-J7"; ACÔ-^-g'. 

1899 Mars 5. — Nébuleuse t. diffuse, vag' arrondie et de 4^' 
à 5o' de diam.; elle est un peu plus brillante vers le centre, 
où se trouve une condensation diffuse qui ressort à peine et dans 
laquelle on entrevoit a ou 3 petits points slellaires a. écartés. — 
On a laissé de côté un pointé de dislance qui immédialement a paru 
mauvais et qui avait donné : a4S096 {d = 4'39',5). 

(») *An.— * I845BD-M7» : Ali = -+- o- 1 3- ; A(Î)=-m5'. 

2594. 1886 Février t. — Objet stellaire, certainement nébuleux 
et qui est tout contre son ^ de comparaison. On n'aperçoit rien 
qui réponde i la description de G.C. 

(*) >^- An. — •1785 BD -h 26- : A jR = -4- 0- 4o' ; ACÔ=-hr. 

1892 Février sS. — Objet a. fortement stellaire; on ne saurait 
affirmer que ce soit une nébuleuse. Pas de détail perceptible à 
cause du voisinage de l'jf de comparaison. 

(*) •An. — •1785 BD -h 26-: AiR=-ho-39*; A(ô=-+-o',8. 

1901 Février i3. — Objet stellaire, de gr. i3,2-i3,3 ou i3,3, 
autour duquel on entrevoit peut-être une atmosphère nébuleuse. 

Angle : placé néb. et • entre 2 fils parallèles et voisins,: — 
Distance : -0 — ^t-. 

(•) >|- An. — ♦ 1785 BD H-26» : AjR =r -f- o-37' ; ACÔ =-f-r. 

2595. 1885 Mars 16. — Néb. t. diffuse, de forme insaisissable, sans 
noyau. Me sures gê nées par une • i3,4 située vers p = 45*^, d = a5'. 
—Angle: O ^; — Distance : pi»^. 

1901 Janvier 17. — Nébuleuse petite, a. stellaire, un peu gra- 
nuleuse, ronde, ayant peut-être 5' ou 6" de diam. Cet objet parait 
formé par s ou 3 petits points slellaires qu'on ne distingue pas bien 
les uns des autres; parfois à côté du principal on en voit un 
autre, vers p=.iSo* d = 6'. Une •i3,3 est vers /> = 3o®, rf = o',3. 

2596. 1887 Janvier 29. — Nébuleuse t. diffuse, a. étendue, ayant 
peut-être i',2 de diam.; elle est un peu plus brillante dans la 
région centrale, où se trouve un noyau diffus qui ressort à peine 
et auquel se rapportent les mesures. 

1899 Mars 5. — Nébuleuse diffuse, de furme )(• Toisines. 

insaisissable, peut-être un peu irrégulière et de Gr. p. d. 
So* d'étendue env.; elle est l. légèrement plus* 11,8 90* 2',5 
brillante vers le centre, où se trouve une con- 11, 5 92* 2', 7 
densalion diffuse, granuleuse, qui ressort faiblement. 

La moyenne des deux premiers pointés de distance a été 
combinée avec le premier pointé d'angle. 
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OBSERVATIONS DE NÉBULEISE^ 



VIII'- 



N.GKN. 
CAT. 


A U T R I T f! 8 

diverses. 


Gen. 
catal. 


Autres 
observateurs. 


2597 

542i 


122 Martli 


2598 
.5423 


123 Marth 


2599 

Ifi62 


ni 234 
/i 507 




D'Arrestj 

Lord Rosse 

Schullz 


ik- a 




2600 


Big. 


2602 

1664 


// 5o8 
Lord Rosse 


2603 

1667 


Lord Rosse 
Lord Rosse 


2604 

1665 


III 292 . 
A 509 

Lord Rosse 



DATES 
des 

observations. 



GR. NEI 



Al. GrossV 



1885 Mars 16 
-hi*'2G'" 109 

1901 Janv. 17 

— i.3o 139 

• 

1885 Mars 16 
-hi. 9 159 

1901 Janv. 17 
— i .l'i 169 



1885 Mars 16 
— 0.25 159 

1901 Janv. i; 
— I- 9 1^9 



1885 Mars 16 
— o .12 I 59 

1886 Mars 7 
—o.ib 169 

1903 Janv. 27 
—2.38 i59 

1886 Janv. 29 
-2.37 159 

1886 Mars 7 
» 159 

4903 Janv. 27 
—2.43 159 

1903 Janv. 27 
— 2.40 159 

1886 Févr. 1 
—2.37 169 



Faci- 
lité. 



CieL 



i3,4 
» 9 

»3,4 

9- 9-9 r^ 

1 3 , 3 - 1 3 , 4 
» 9 

i3,3- i3,4 
2 9-9,5 



i3,3 



12,) 
5 9-9,5 



^ 9 
10 



» 9-9, "> 

i3,4-i3,5 
» 10 

i3,4-i3,5 
)) 10 



» 9-9, •> 

i3,4-i3,5 
» 9-9,5 

i3,3 

8 JO 



LECTURES. 



Cercle. 



98,40 
98, ^> 

97,9 ' 



244,60 
,9.44,30 

65,55* 

64,73* 
65,6 * 

142,35 
142,80 

i4a,9 * 
I (2,65* 
142,5 * 
142,8 * 



lOD, liD 

i55,3o 



253,70* 



Vis. 



» P 
19.32,25 

19.31 ,5o 
25,692 



17.41,00 
17.40,85 

27,660 
27,713 
27,701 
•27,r>84 

18.16,95 
18.18,80 

39,998 
40,072 
4o,o3o 
39,960 



25.53,45 
25.54,95 



3,65 



3oi,5 * 


21 


.26,6 


3oi,5 * 


21 


.2ï,9 


3oi,4 * 


21 


.26,3 


3oi,o * 


21 


.22,9 



S 'S 
o o. 



2.2 
2.2 



I . I 



2.2 
2.2 



I . I 
I . 1 



2.2 
2.2 

1 . I 
I. I 
I . 1 
I . I 



2.2 
2.2 



I.I 
1 .1 

r . I 
1. 1 



MODE 

de 
pointé 



O ^ 



O ^ 



e— ^ 



o ¥ 



o ^ 



■e— ^ 



-e— ^t 









0:::=^ 






ANGLE 

de 

position 

P- 



98,07 
98,07 

97,69 



64,28 
63,98 

65,33 
65,33 
64, 5i 
65,38 

i42,o3 
142,48 

142,68 
142,43 
142,28 
142, 58 



334,83 
334,98 



73,33 



3oi, 17 
301,17 
3oi ,07 
e— ^1 300,67 



300,67 



DISTANCK 

d. 


l'\P 
I M 

{S '■ 




3'. 48' 9 




0,00 


—lî.I.' 


3.48,6 


0:1 


-15,05 


3.52,0 


0,00 
0.1 


-i5Ji 


2.53,7 


0,00 


— 10,1] 


2.53,6 


0,1 


-10, io 


2.53,9 


0,00 


— io.5i 


2.52,4 


o,î 


—ici» 


2.52,6 




— IO.>Q 


2.53,2 




— 10. >0 


3.11,5 


0,00 


— 'M 


3.12,4 


0,1 


— '.'^-^ 


3 10,3 


0,00 


- 7,7 


3.12,5 


0,1 


- -.J^i 


3.11,3 




- 7.8i 


3. 9,2 




~ /! V 


6.58,4 


0,00 


-t-M,8: 


6.59,2 


0,1 


-MI, 82 


2.33,9 


-i- O,0f 


-9.«3, 


' 


0,1 


1 

1 


4.44,6 


-h 0,01 


1 


4.42,3 


0,1 


4-16.11 


4.44,5 

4.42,8 




-f-i6,a5 , 
+ 16,22; 



ET D'AMAS STELLAIRES. 



.29 



VIII***"'". 



NÉB. — •. 



A.Ra 


pp. 


*! 


,29 


- 16 


26 


-iG 


,V2 


1 1 


,'>4 


— II 


21 


— I I 


,35 


- -Il 


2:) 


— II 


«9 


— 11 


3i 


- 8 


53 


- 8 


Î9 



— 8,33 
.— 8,5o 

— ^/i7 

— 8,32 



+ 12,89 

f-I2,84 

-34 



-16,12 



-18,74 
-18,09 
-18,75 
-18,72 



A(0 app. 



^0.32,2 

-+-0.32,! 
-ho,3i,i 



— i.i5,4 

— 1.16,2 

-1.12,6 

— 1 . 12,0 
-1.14,3 

— I. 12,3 

-+-2. 3 1,0 
-4-2. 3a, 7 

-h2.3i,4 

-f-2.32,7 
-h2.3l,4 

-+-2.3o,3 



-6.18,8 
-6.20,0 

-7.3o 



Itéd.à 
1900,0. 



-ho,oi 

-rO;3 

0,00 
0,0 

0,00 
-T-0,2 

0,00 
0,0 



H-O , 02 
-HO, 2 

0,00 
0,0 



:Ar DE COMPARAISON. 



-0.4 



4,^ 



-2.27,4 
— 2 . 26 , 2 
—2.26,9 
—2.24,4 



—0,0, 
—0,2 



-HO,OI 

+0,3 



0,02 
—0,3 



•^ \ .900,0. 

Dccl.\ 


Autorités. 
Grandeurs. 


h m « 
8.24.23,1 

+2r49'ï»' 


i85oî('^'^^) 




1(1.(9,5) 


8.2i.23,I 

-f-21.49 II 


.85oj('^'^^ 


• 


Id. (9,5) 


8.26.28 


Anon. a ^i^ 


-f-22.53 


(12,2) 




Anon. a ^*^ 




(n,7) 



8.26.15 

-4-22 . 59 

8.27.46,2 

-i-53. 10.57 



8.27.46,2 
-+-53. 10.57 



8.27.48 

-h53. 8 

8.26.55,9 
4-29. 55.1 5 



Anonyme b 

(10, 5) 

1263^'^ 



BD } 
1263 h' 



[ Pos.néb. 
idap.N.G.C. 



BD 
1722 



9,^ 



DESCRIPTIONS ET RE.MARQUES. 



2597. 1885 Mars 16. — Objet d'aspect mixte, et qui pourrait n'âtre 
qu'une simple étoile; cependant, il parait être une t. petite nébu- 
leuse de 5" à 6' de diam., avec noyau stellairc de gr. 18,4. 

1901 Janvier 17. — Objet de gr. i3,4 et qui parait complètement 
stellaire. 

2596. 1885 Mars 16. — Nébuleuse très diffuse, de 25" d'étendue 
env.; elle est à peine plus brillante au centre, sans noyau. 

1901 Janvier 17. — Nébuleuse dcmi-stellaire, a. granuleuse, un 
peu diffuse, peut-être irrégulière, vag^ arrondie; elle est un peu 
plus brillante vers le centre, qui ressort légèrement. 



2599. 1885 Mars 16. — Nébuleuse a. petite, arrondie et de 25" 
de diam. env.; elle est notablement plus brillante au centre, où 
se trouve un noyau d'aspect un peu stellairc. 

Pour la mesure de l'ic a par rapport à /'• b on a pointé 
les a ic successivement avec chaque bord du fil. 

(*) Rapportée à Y-k b {voir ci-conlrc). 

1901 Janvier 17. — Nébuleuse a. petite, arrondie, ayant peut- 
être 12' à i5" de diam.; elle est t. notablement plus brillante au 
centre, où se trouve une condensation demi-diffuse, un peu sleU 
laire, qui ressort' bien. 

(') • An.— • 1948BD -+-22»: AJi=+o"27«;. A(t)=-+-8'. 



2600. 1886 Mars 7. — Nébuleuse précédée un peu par deux 
ic 10,5 qui empêchent de la voir facilement. 

1903 janvier 27. — Non vue, au moins d'une manière certaine; 
on a peut-être retrouvé les 2 ^ io,5 signalées en 1886 : la plus 
brillante (10,7) se trouverait U: ia{i3BDH-53» (-o"44-; —8', 3). 

2602. 1886 Janvier 29. — Objet presque complètem* insaisissable 
(i3,4-i3,5), mais dont l'existence est certaine; il parait nébuleux 
et son centre a parfois l'aspect stellairc. — Mesures t. difficiles. — 
On ne peut reconnaître dans le ciel le croquis de L* Rosse (p. 68). 

1886 Mars 7. — Au point auquel se rapporte la mesure faite 
le 29 janvier on soupçonne un objet de gr. i3,4~'3,5, d'aspect un 
peu stellaire et dont l'existence est certaine. 

1903 Janvier 27. — Nébuleuse cherchée vainement à la place 
indiquée par la mesure du 2() junv. 1886. 

2603. 1903 Janvier 27. — Non vue. A la position : 1263 BD -j-53« 
(-l-o"7»; — o',5) on aperçoit un petit point stellaire de grandeur 
i3,4-i3,5, sans rien de nébuleux. 

2604. 188G Février i. — Nébuleuse diffuse, vag* arrondie et de 
4o" d'étendue environ; elle est un peu plus brillante au centre, 
sans no^au. On ne peut apercevoir 1'^ double indiquée par Lord 
Rosse (p. 68) près du bord boréal de la nébuleuse. 



F.3o 



OBSERVATIONS DE NÉBULEUStsI 



YJJJheHr*» 



N. OKN. 
CAT. 



Gen. 
catal. 



Aulres 
observateurs. 



2604 

(suite) 



2605 

1668 



2696 

1G66 



A U T R I T K 8 

diverses. 



III 1292 
/* 5o9 

Lord Uossc 



Lord Rosse 
Lord Rosse 

// 5io 
Lord Hosse 



2607 

1669 



2608 

1670 



/{ 5ii 



113i8 

/l 5l2 

Lord Rosse 



DATES 

de* 

observations. 



M, 



Gross*. 



1892 Mars 18 
— o'» 3'» 139 



1903 Janv. 29 
-2.40 159 



1886 Janv. 29 
—2.57 159 

1886 Mars 7 
-H0.40 159 

1903 Janv. 27 
—2 . 52 1 59 



1886 Févr. i 
-2.14 i59 

1896 Mars 10 
-^o.ii 159 



1886 Févr. i 
— 3.25 159 



1895 Févr. 17 
— 1.57 i59 



1896 Mars 10 
"{-0.36 i59 



1895 Févr. 17 
— 1.44 1^9 



OR. 


NÊD. 


LECT 

Cercle. 


URSS. 

Vis. 


Faci- 
lité. 


Ciel. 


• 

•3,4 
a 9 



120,55 
119, i5 
118,3 
120,0 
120,75 


35', 4^7 
35,619 
35,660 
35,470 

35,483 


» 9-9 »> 






i3,3-i3,4 
» 10 


327,45* 
326, 75- 


19.47,'*5 
19.43,15 


i3,3-i3,î 
» 10 


i4>,95* 


19.37,30 


» 
» 9-9,"» 


'47,05- 


2 5,63 { 


i3,4 
» 10 


283,65* 
283,1 5* 


20. 12,60 
20 II ,40 


i3,4-i3,5 
I 9 


282,4 * 
282,8 * 


25,062 

23, 121 


i3,2-i3,3 
» 10 


202,2 * 

202,8 * 

202.6 * 

202.7 * 


21.52,0 
21.42,2 
21 45,4 
21.46,8 


i3,o- i3,2 
3 9-ïo 


202,5 * 

203,l * 
203,l * 

201,8 * 


23,485 
23,551 
23,648 
23,600 


l3,2 

4 9 


23,25) 

23,35 

22,5 

23,3 


43,562 
43,56o 
43,710 
43,583 


i3,o 
3 


-r3,2 
9-10 


77,55* 
77,îï5* 
77,5 * 
77,48* 


16,060 
i6,i4i 

16,071 

16,000 



s. s 

■ 2 
o a. 

se ^ 



2.2 
2.2 



1. 1 



2.2 
2.2 

1 . 1 
1. 1 



3iI0DE 

de 
pointe, 



e— ^ 



-e— ^ 









e— ^t- 



o— ^ 



e— ^ 







G ¥ 






-e— ^- 



e— ^ 



ANOLE 

de 

position 

P- 



301,29 

^99,89 
299,04 
3oo,74- 

3oi,49 



327,08 
326,38 

325,5o 



326,92 



io3,3i 
102,81 

102,28 
102,68 



201,87 
202,47 
202 , 27 
202 , 37 

202 , 3 I 
202,91 
202,91 
201 ,61 

2o3 , I 3 

203,23 
202,38 

2o3,i8 

257,36 
257,06 
257,31 
237,29 



DISTANCE 



4,43,8 
4.49,5 

4.5o,7 
4-45,1 
4.45,5 


• 
0,00 


3.55,3 
3. 53, a 


-T- 0,01 
0,1 


3.5o,3 


0,00 




0,1 


3.54,0 


-f- 0,01 




0,1 


4. 7,9 
4. 7,3 


0,00 
0,1 


4.10,7 


0,00 


4. 9,0 


o,ï 


4.57,3 
4.5a,4 
4.54,0 

4.54,7 


-h 0,01 

0,1 


4.57,3 
4 55,4 
4.52,5 


0,00 


4.53,9 




4.55,5 


- 0,00 


4.55,4 
4.59,8 
4.56,1 


o,> 


8.36,6 


o,cx> 


8.34,» 
8.36, ï 


0,2 


8.38,3 





;T D'AMAS STELLAIRES, 



F.3i 



VIII»--"o 



XRB. — •. 



A.Bapp. 



-i8,66 
-•9,3i 
-19,55 
-i8,85 
-18,73 



-14, -13 
-iî,37 

-14, 52 
-i4,9-o 



-18,11 
-18,10 

-18,39 
-18,23 



-+- 8,43 

— 8,5i 

H- 8,48 

-+- 8,5| 

H- 8,59 
f- 8,75 
t- 8,67 

-t- 8,^4 

-^- 8,83 

-H 8,87 

-+- 8,r,9 

-I- 8,87 

-+-38,36 
-+^8, 14 
-i-38,33 
-f-38,48 



AcOapp. 



-2.27,4 
-2.24,3 
-2.21 ,1 
-2.25,7 
-•i.ï9»'^' 



-3.17,6 
-3.14,3 

-3. 9,8 
-3.16,1 



-f-0.D7,I 

-4-0.54,8 

^-o.53,3 
-ho.54,7 



-h4.35,9 
-T-4.3o,3 
-h4-32,i 
-h4.32,6 

-+-4.35,2 
-^4.32,2 
-f-4.29»5 

-^4.33,4 

-h4.3i,8 
-4-4.31, G 
-H4.37,3 

-H4.32,a 

-1.53,1 
-1.55,2 
-1.53,4 
-1,5^,1 



Kéd.à 
1900,0. 



— 0,01 
-0:2 



—0,06 
— 0,2 

—0,06 
—0,2 

-ho,oi 
0,0 



-^o,oI 
-+-0,3 

0,00 

-hO, I 



-+-0,02 

—0,1 



-^o,ol 
—0,1 



-ho, 01 

0,0 



-0,2 



:Ar DK COMPAnAISON. 



J^ ) I Aniorilés. 

' 1000,0. !^ 
l)ccl.\ * ;Grandcurs 



8.26.55,9 
-29''55'i5' 



8.27.52 
4-53.11 . o 



8.27.46,2 
-53. 10.57 



8.28.14 
-27.1^ 



- 8.29. 4 
-28.44 



8.28.34,01 
4-28.47.10,0 



BD ) , 



Pos. néb. 
dap.N.G.C. 



BD 

12^3 



9,5 



Anonyme^*^ 
(l'ô) 

Anonyme^*' 

(9,5) 



Anonyme''' 
(10, 5) 



Anonvme'*^ 



Anonyme 
(9,5) 



A. G. 

Canb. (£) 

4588 



8,6 



DESCniPTIONS KT RËMARQCKS. 



•2W4 (suite). 1892 Mais 18. — Nébuleuse diiïuse, vag* arrondie, 
de 4o' de diamètre environ, et dont les bords sont insaisissables; 
elle est à peine plus brillante vers le centre, sans condensation. 
— Une • double (io,5 et w; p = i5o», rf = 3o') se trouve vers 
p = 1^0», d = 5'. 



2605. 1903 Janvier 27. — Non vue. — A la position : i263BD-h53* 
(4-o-a*ou 3*; —3'), où la place N.G.C., on entrevoit seule- 
ment un point stellaire, sans rien de nébuleui. 



2606. 1886 Janvier ag. — Nébuleuse diffuse, de forme insaisi»- 
sable, peut-être allongée et de aS' d'étendue environ; elle est 
à peine plus brillante au centre^ sans noyau. 

1886 Mars 7. — Nébuleuse diffuse, insaisissable, sans noyau et 
de :kb'* d'étendue environ. 

1903 Janvier 37. — Nébuleuse de gr. 1 3, 4- 13,4-1 3, 5, un peu 
granuleuse, assez large, vag^ arrondie et de 3o' env. de diam.; elle 
est un peu plus brillante vers le centre, qui est assez siellaire et 
qui ressort légèrement. 



2607. 1886 Février i. — Néb. diffuse, insaisissable et de ao* 
d'étendue; elle est très légèrement plus brillante au centre, sans 
noyau. 

(>) • An. — • i6a5BD-+-a7V All = -ho"56'; A(0= — g'^S. 

1896 Mars 10. — Objet assez granuleux, de forme et d'étendue 
insaisissable^ et de ao' d'étendue environ. Une ^ i3,3 ou i3,3-i3,4 
est vers j[?= aao% d = i'. 

(') •An— • i6a5BD-f-27» : An =4-0- 56'; A(JO= — 10'. 

* 2608. 1886 Février i. — Néb. diffuse, de forme insaisissable, 
un peu allongée vers/? = 90*, et de 5o' d'étendue env..; dans son 
étendue on aperçoit parfois un point excentrique et qui est tout 
à fait stellaire. La partie précédente de la nébuleuse est plus 
brillante que la suivante. 
(3) • An.-^i6a4BD+a8''[AG.C«inbr.(F.)4588]:Aj\=+o-34>-; A(Ê)- -a',5. 

1895 Février. 17. — Néb. diffuse, assez irréguliére et de 4o' 
à 5o' d'étendue; elle est plus brillante au centre, où se trouve une 
condensation demi-stellaire qui ressort assez bien, tout en se 
fondant graduellement avec le reste : dans cette condensation cen- 
trale se trouve un point stellaire qui ressort faililement, et auquel 
se rapportent les mesures. 

(<) • An.-^ i6a4BD+a8«[AG.C«Bibr.(E)4j88] : Aj\=+4>-a9'; A(0=-3'. 

1896 Mars 10. — Nébuleuse d'aspect granuleux, arrondie et 
de 35' çnv. de diam.; la partie centrale, qui est demi-stellaire, 
demi-diffuse, ressort assez bien et est accompagnée de petits 
points qui donnent à l'ensemble un aspect granuleux. 
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OBSERVATIONS DE NÉBULEUSE 



VIII^ 



N.OKX. 
CAT. 



Gen. 
calai. 



Autres 
observateurs. 



2608 

(suite) 



2610 



AUTORITES 

diverses. 



2611 

5424 



II 3 18 

/l 512, 

Lord Rosse 



IV 39 

Lord Ro>sc 
D'Arresti 
Schmidl 

Schonfeid] 
Harvard 

Engelhard I] 
Dreyer 

H. A. Ho\vc2 



DATES 
des 

observations. 



AL 



Grosse 



1896 Mars 10 
-ho" 24" i59 



1887 Fcvr. i5 
-ho.a'i 139 

1891 Mars 3 
-ho.i3 159 

1896 Févr.14 
-ho. 32 159 

1903 Janv.25 
— o.5o 159 



Faci-i 
lité. i 



Ciel. 



124 Marlh 



1886 Mars. 23 
— o . 1 5 1 59 

1903 Mars 3o 
-1-0.21 169 



rj,2 

4 .9 



3,2-i3,3 
4 9 

i3,3 
1-2 9-10 

i3,3 
» 9 

i3,3-i3,4 
I 9-9,5 



i3,4 
» 10 

l3;4 

1-2 9-9,5 



Cercle. 



207,3 
257,63 

257,5 

» 
25-, 5 



46,2* 
46,7* 

224,4 

223,1 
45,9 

46,5 
46,55 

44,9 
44,9 



228,50 
228 , 3o 

228,4* 
228,6* 
228,8* 
228,7* 



Vis. 



i5,9i6 
i5,8o2 
16,1 10 
16,027 
i5,86o 
16,092 
i5,859 



17.56,6 
17.41,6 

33,320 
33,397 

26 , 569 
26,546 
a6,42i 

26,670 
26,596 



21 . 
21. 



7»9^ 
1,35 



24,229 
24,173 
24,312 
24 , I 3o 



o Q. 



2.2 
2.2 

I . I 

I . I 

1 . I 

I . I 



e— ^ 



e— ^ 



MODE 

de 

pointt* 



e— ^ 



■e— ^ 



e— ^ 
e— ^ 



■e— ^ 









e— ^^ 









ANÛLE 

de 
position 



257,18 

j 257, 53 

J257,38 
v'257,38 



44,72 
45,22 

45,33 
44, o3 

45,77 
46,37 
46,42 

44,85 
44,85 



48,21 
48,01 

48,26 
48,46 
48,66 
48,56 



DISTANCE 



8.40,8 
8.39,6 

&.39,9 
8.39,0 



3.3o,o 
3.22,6 

3.21,1 
3.23,4 

3.26,3 
3.27,0 
3.3o,7 

3.23,1 
3.25,3 



4.35,5 

4.32,2 

4.35,3 

4.36,9 
4.32,8 
4.38,2 



0,00 
0:2 



0,04 
0,04 

0,04 

0,!3t 



0,0^ 

C'a 



0,00 
0,1 

0,00 
0,1 



A.ft apf 

sec S\ ' 



-3.i>h 
-33J. 

-33,8}' 

-33.-0 



- 9.8' 

- 9:'^î* 

- 9,^^ 

- 9,r^ 

- 9>' 

- 9'l'*i 
-10,1? 

- 9: 5^ 

- 9:'- 



13,7. 

-1 3,4tJ 

-i3.:o 

-i3,82 
-i3,r-<5 
-i3,9i 



ET D'AMA^S STELL AIRES. 



F.33 



Vin^earet^ 




NKB.— •. 



+38,65 
-f-38,f)0 

-h38,6i 

4-38,54 



-10,74 
-9)97 

- 9,91 

- 9w9 

-10, -25 
-ro,39 
-10,58 

■ 9,93 
-10, o3 



— ID,I7 

-14,94 

— i5, 16 
— i5,3o 

— i5,ia 

— r>,39 



-I .03,6 

-1.52,2 

-1.53,6 
-1.53,4 



-2.29,5 
-2.22,9 

-2.21 ,6 
-2.26,5 

-2.24,2 

-2.23,1 
-2.25,5 

-2.24,9. 

-2.25,8 



-3. 3,6 

-3. 2,2 

-3. 3,3 

-3. 3,7 

-3. 0,3 

-3, i,i 



0,00 



—0,01 
-f-0,2 

—0,01 

-ho,i 
0,00 

0,0. 

0,00 
0,0 



—0,01 

-ho, 2 

0,00 
—0,1 



it DE COMPARAISON. 



Décl. 



1900,0. 



8.28.34,01 
4-28*47' io%o 



8.28.56,45 
-i5.46. 5,4 



8.29.46 

4-25.25 



Autorités. 
Grandeurs. 



A. G. 

Cambr.tE) 
4588 



8,5 



BBVI 

74 



6,9 



Anonyme^*^ 
(10-10, 5) 

Anonyme^*^ 

(11-11,5) 



DESCmrTtONS ET REMARQUES. 



2808 (suite). 1896 Mars 10. — Les discordances des pointés de. 
distance relatifs à 1624 HD-h28* tiennent peut-être à la présence 
de quelque 4- très voisine de la nébuleuse et qui ne s'en dis- 
tingue pas bien nettement. A cause de ces discordances, on a fait 
un plus grand nombre de pointés de distance. — Les six derniers 
pointés de distance, ont été combinés deux à deux avec les 
trois derniers pointés d'' angle. • 

Autre observation ( par rapport à la première i^ ) : 
Lord Rosse.,, 1876 mars 17: /> =2o4",3 (a) d = 4'49*»9(3) 



>^ Toittne. 
r.r. 



10» ) au bord 



1887 févr. i5 i3,o 

1891 mars 3 x3,5 !^o \ de la né- 

1896 févr. i4 12,5-1 3 46 ) buleuse 

1903 janv. 25 i3,2 45 o',4 



2840. 1887 Février i5. — 
Nébuleuse a. diffuse, arron- 
die, et de i' env. de dia- 
mètre; mesures très gênées 
par r -y^ voisine, qui gène 
aussi beaucoup pour vtûr la 
nébuleuse. 

1891 Mars 3. — Nébuleuse diffuse, vaguement ronde et de 
35' environ de diamètre; elle est très légèrement plus brillante 
dans la région centrale, sans condensation ; mais dans son étendue 
on soupçonne plusieurs points de lumière exlrèmement faibles. 
Viç voisine gène beaucoup pour apercevoir la nébuleuse, et, en 
raison de sa présence, les mesures' ne comportent pas une grande 
précision. 

1896 Février 14. —^Nébuleuse assez diffuse, vaguement arrondie 
et de 3o' à t^o' de diamètre; elle est très légèrement plus brillante 
vers le centre, saps noyau. L'-K voisine rend les mesures incer- 
taines. 

1903 Janvier 25. — Nébuleuse nettement visible, mais dont les 
mesures sont très gênées par 1'-;^ voisine, avec laquelle elle forme 
un objet cométaire rappelant d'autres nébuleuses de même 
aspect, et dont Vt^ forme la tête. La nébulosité elle-même n'a 
jien de steliaire>: elle paraît ronde et de 26' environ de diamètre, 
à peine plus brillante au centre. — Une if de grandeur i3,3, qui 
parait accompagnée d'une trace de nébulosité (dont l'existence 
est d'ailleurs incertaine), se trouve environ 8* avant la position 
de N.G.G. et 2', 5 au sud. 

Autres observations. 



Z)'>4,..i856mars 27 -6,ai -2 
Jd, . . » 39 6,35 » 

/)'yl,..i863fév. 17 9,6 1.55' 
5cAo.. 1864 janv. Il 10,2 .2.14,6 



/fart^.i87omars2} -9,55 -2, 0,8 

^^ff^^ 1893 mars 9 9,64 2.14,1 

Id. » » 20 9,97 2,12,9 



Observations de Paris, 1904. 



2811. 1886 Mars 23. -r- Nébuleuse excessivement faible (i3,4)) 
vaguement arrondie et de 20' environ de diamètre, avec petit 
noyau assez stellaire. — Une • i3,3 est vers p = 100% d = i',2. 

(>) • An — • 1953 BD 4-25» : A H = 4- o* 55- ; A(Ô =0'. 

1903 Mars 3o. — Nébuleuse assez petite, d'environ 20' d^éten- 
due; elle est plus brillante au centre, où se trouve une conden- 
sation granuleuse, assez stellaire et qui ressort légèrement. — 
Une -k i3,3, située vers j» = i25», c/ = i', gêne pour apercevoir 
la nébuleuse. 

(») ï^An.— >t-i953BD-+-25»: All=-ho-55-; A(Ô=-^o',3. 
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DATES 
de« 

observations. 



ifl. 



Gross^ 



1887 F6vr. i5 
— o" 1™ 159 

1891 Mars 3 

-HO. 26 159 



189G Fovr.i4 
-HO. 44 i59 



1888 Févr. i3 
— o. 6 139 

1896 Févr. .8 
— 0.2} i59 



1886 Janv. 29 
— i.5o 109 

1903 Avril 29 
4-3.23 169 



1890 Mars i3 
-i-0.4?. 159 



1896 Févr. 12 
-M.16 159 



OR. 


NÈB. 


LECT 


Faci- 
lité. 


Ciel. 


Cercle. 


I3,2 


304" 5o* 


7 9 


3o4 , 5o* 


I3,2 


122,0 


3 9-10 


1 22 , 1 




122, [ 




. 122,25 


i3,2-i3,3 


3o3,i 


4-5 9 


3o3,o3 




3o3,i 




3o3,2 


» 


128,2 


• 10 


128,1 


j> 


307,45 


1-2 9-10 


307,7 




3o7,i 




3o6,9 




II 


i3,4-i3,5 


•226,30* 


» 10 




i3,4-i3,5 


45,4 


I 9-10 


43,55 


i3,3 


189,6 


2 


189,3 




189,1 




189,1 


i3,3 


7,6 


2 8,5-9 


8,0 




7,97 






7.9 



Vis. 



25.48,05 
26.46,00 

42,600 
42,581 
42,620 
4a, 54a 

17,440 
17,588 
17,466 
17,501 



50,272 
5o,33o 
5o , 420 
50,453 
50,249 



6,00 



20,070 
20,387 



3t. 40, I 
31.37,9 
31.38, 2 
31.38, 1 

I2,4lO 

12,563 
12,584 
i2,6o3 



6 "- 

as V 



l.i 
I.T 



MODE 

de 
pointé. 






■e- 


-¥- 


r\ ^ 








w 




"T* 


\J—- -T» 



■e- 






"1* 


e- 

. 








-e- 


-^ 



Q>#^ 



e— ^ 
e— ^ 



e— ^ 



o ■» 
e— ^ 



e— j»t- 



e— ^ 
e— ^ 



Q ^ 
O ^ 



ANQLB 

de 

position 

P- 


DISTANCE 

d. 




123,02 
123,02 


7'. 54*2 
7.53,2 


122,93 

123, o3 
123, o3 

123, 18 


7.55,1 

7-54,5 
7.55,7 
7.53,4 


122,97 

122,92 

122,97 

123,07 


7.55,9 
7.51,5 
7.55,1 
7.54,1 


306,70 


» 


307,33 

307, 58 
306,98 
306,78 


8.13,9 
8.i5,6 
8.18,3 
8.19,2 
8.13,2 


45,84 


6.33,7 


45,34 
43,49 


6.37,9 
6.28,5 


188,16 
187,86 
187,66 
187,66 


10.20,3 
10.19,2 
10.19,4 
10.19,3 


'87,47 
187,87 

187,84 

•87,77 


10.23,9 
10.19,4 
10.18,8 
10.18,2 



il/» 

H 

O 

es 



o,o3 
0^3 

o,o3 
0,3 



o,o3 
0,2 



0,0: 
0,7 



o,o3 
0,1 

o,o3 
0,1 



0,00 
0,5 



0,00 
0,5 



NEB.^t. 



A.R app. 



sécJk^. 



—26,31 I 
-26,46 

— 26,'Kj 
—26,53 I 
-26,59, 
—26,42 I 

— 26,6î I 
-2G,39 , 
—26,58 I 
—26,49 



+26,38 ■ 

H-?.6,i9 
4-26,20 
4-26,53 
4-26,0; I 



— |8,83I 



-18,86 I 



5:^8, 

5,52 

5,66; 
5,63 I 

5,58 1 



ET D'AMAS STEI.LAIRES. 



F.35 



VIII'**""*. 



NEB.— ><-. 



A/Rapp. 



-•.?;,! 3 

-27,27 
-27,21 

-■^7,27 
-9.7,10 

-22 , 3o 
-27,07 
->.7,26 



A(Ôapp. 



-h4.i8,2 

+4.18,6 
-1-4.19,0 
-+-4.19,6 
-+-4.»9,4 

-h4.i9»3 
-h4.i6,G 
-+-4.18,9 
-^4.19,0 



i^ DE COMPARAISON. 



Réd. à 
1900,0. 



-♦-0,01 

H-o;4 

-HO, 01 
-ho,3 



0,00 
+0,1 



-+-28,56 

-f-28,36 
-^28, 3; 
-H28,75 
-i-28,88 



— I. 6,o3 

-I. 5,83 
-1. 2,19 



-4.55,6 

—5. 0,4 
-5. 3,2 
— 5. 0,6 
—4.59,8 



-4.34,2-. 



-4.39,9 
-4.4^,1 



5,89 


-no. 


14 


5,66 


-no. 


i3 


5,52 


-no. 


14 


5,5a 


-no. 


14 


5,42 


-no. 


»9 


5,66 


-no. 


14 


5,64 


-no. 


i3 


5,58 


+ 10. 


i3 



— 


,01 


— 


,4 





,00 


— 


,1 


— 


,05 


-f-i 


■ 


H-O 


01 


— 


^ 


-ho, 


o3 


— 0, 


1 


-^0, 


01 









Décl. 



1900,0. 



8.29.34,8 
-12*54'38* 



8.28.3f,9 

-22.32.11 



8.33. 
-73.24 



8.29.24,61 
— 2.22.28,7 



Aulorilés. 
Grandeurs. 



BD ) 
2583 i 



8,5 



Id. (8) 



23c5i(î>) 
Id. (7,5-8) 



Anonyme^*^ 
(10,5) 

Anonymot»' 
(la) 



J4ilande j 

16858 r»^ 



Id. (8) 



DESCRIPTIONS ET REMARQUES. 



2612. 1887 Février i5. — Néb. allongée vers p = i23% de So" de 
long sur3o' de large; elle est notabl^plus brillanle vers le centre, 
où se trouve un noyau demi-diflfus qui se détache a. bien. — 
Mesures gênées notablement par les 2 -k voisines, surtout par 
celle qui est la plus rapprochée de la nébuleuse. 

if, voisines. Harvard. 



isrr FeTF. i&. 

Gr. p. d. 
12,9 10 0,5 

12,0.177 ',3 



1891 Mar« .1. 
Gr. p. d. 

i3,o 20 0,4 
12,0 175 l,Q 



1806 Févr. 14. 
Or. p, d. 

12,8 20 oJ3 
12 180 1,2 



1868 Janv. 3o. 
r.r. p. d, 

12 20,76 3o,3 
12 176,36 71,4 



1868 FÔTr. 18. 
«r. p. d. 

» 23,98 3o,8 

» 173,76 » 



1891 Mars 3. — Néb. vag^ allongée vers T^ de coaip., et d'env. 
4o' de long sur 26' à So* de large; elle est plus brillante vers le 
centre, où se trouve une condensation dilTuse qui ressort a. bien, 
et dans laquelle on soupçonne un point stellaire t. peu apparent. 
V-k voisine i3,o gène beaucoup les mesures; on a pu la cacher, 
pendant les pointés de distance. 

1896 Février 14. — Néb. a. petite, vag* arrondie et de 20' env. 
de diam.; elle est notablement plus brillante vers le centre, où se 
trouve une condensation demi-stellairc qui ressort bien. 

2613. 1888 Février i3. — Cette nébuleuse ne comporte pas des 
mesures précises. Les fiuages ont empêché de la décrire et de 
compléter la mesure. 

La moyenne des deux pointés d'angle a été combinée avec le 
dernier pointé de distance de 1896 Févr. 8. 

1896 Février 8. — Nébuleuse irrégulière et assez étendue, 
dans laquelle on remarque une partie principale plus brillante, 
à laquelle se rapportent les mesures, et une autre partie, soup- 
çonnée seulement. La partie principale est diiïusé*, arrondie et de 
5o' à 60' de diamètre, plus brillante au centre, où se trouve 
une condensation diffuse, légèrement stellaire, qui ressort assez 
bien. 

2614. 1886 Janvier 29. — Nébuleuse très diffuse et dont les 
bords sont insaisissables; elle a i',5 d'étendue environ et esta 
peine plus brillante au centre, sans noyau. Ne comporte pas des 
mesures précises. 

(») •An.-*428BD+73»(A.G.Dorpat,Z.73«): Ajii=+i-»7-; ACO--;'. 

1903 Avril 29. — Nébuleuse diffuse, un peu granuleuse, assez 
large, vaguement arrondie et de 40' à 5o' d'étendue; elle est un 
peu plus brillante vers le centre, sans noyau. 

(») ♦An.-*428BD+73«(A.G.Dorpat,Z.73»): Aa\=-.-i-8'; AcO=-7',3. 

2615. 1890 Mars i3. — Nébuleuse dont les bords sont insaisis- 
sables, vaguement arrondie, un peu plus brillante vers le centre : 
là se trouve une condensation diffuse qui ressort légèrement et qui 
se fond graduellement avec le reste de la nébulosité. Une >^ ii,5-i2 
est vers p = 200», d = 2', 5, 

1896 Février 12. — Nébuleuse diffuse, arrondie et de 3o' à 40'' 
de diamètre; elle est plus brillante vers le centre, où se trouve 
une condensation diffuse, un peu granuleuse, qui ressort assfz 
bien. Une -¥> ii,5-i2 est vers p = 210*, d = i',7. 
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• DATES 
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observations. 



OR. NEB. 



Faci- 
al. Gross*. liié. 



1890 Mars i3 
-ho"58" 159 

1896 Févr. 12 

-+-1.27 159 



1890 Mars i3 
-4-0. 26 159 

1896 Févr. 16 
-4-0. 27 i59 



1890 Mars i5 
^-o. 2 159 

1896 Févr. 16 
-4-0.46 169 



1890 Mars i5 
-4-0.10 159 

1896 Févr. 16 
4-1. o 159 

1886 Févr. I 
—3. I 159 

1893 Févr. 17 
— 1.25 169 



1886 Mars 23 
-HO. 33 159 



Ciel. 



i3,3 
2 9 

» 
2 9-10 



3,2-i3,3 
4 9 

i3,3 
1-2 9 



i3,3-i3,4 
2 • 9-10 

i3,4 
a 9 



i3,5 
I 9-10 



i3,2-i3,3 
» 10 

|3,2 

2-3 9-10 



i3,4 
» 10 



LECT 

Cercle. 


URES. 

Vis. 


Vi 

s. 2 

a 
o. 

»=« 


UODE 

de 
pointé. 


ANGLE 

de 

position 

P- 


DISTANCE 

d. 


221,35 


t P 
26.20,80 


2.2 


Cîr=#^ 


^'9,91 


7'4/,6 


22f,6o 


26.19,25 


2.2 


D;:=#^ 


220,16 


7.40,8 


70- 1 


22,5oO 


I.I 


r^ ^ 


G9,97 


5.26,1 


/" j ' 


{U "T 


69,9 


22,482 


I.I 


r^ -k. 


69>77 


5.26,6 


\j ^ 


70.35 


22 520 


I.I 


/-\ \j 




5.25,5 

5.25,2 


70.5 


22,')29 


U "T- 


^0,22 
70,37 


/*' J ^ 




108,80 


26. o,56* 


2.2 


Q>¥^ 


287,37 


8. 3,7 


108, 85 


26. 1,00* 


2.2 


D>¥^ 


^87, 4a 


8. 3,9 


287,05 


49,889 


I.I 




286,93 


8. 2,2 




287 .o5 


49,90-^ 


I.I 


^ 


a86,93 


8. 2,6 


-/iWy ,W^ 


V-^ "T- 


287,23 
286 -^ 


49,8.io 
49,893 

25.29,20 




r\ w 


287,11 
286,58 

176,22 


8. 0,8 
8. 2,3 

7.16,0 




r\ w 


177,65 


•2.2 




'77,7^ 


25.27,20 


2.2 


D:>¥^ 


176,32 


7.15,0 


353,8 


48,47' 


I.I 




175,67 


7.20,3 




355 8 


48,3i8 


1. 1 


r\ M. 


175,67 


7.15,8 




\J'~'T- 


355 5 


48,439 


I.I 




175,37 


7-«9,4 






354,8 


48,320 


1 . I 




174,67 


7.15,9 




îii6,9 


22.18, 6 


1.1 


M 


35,47 


5.41,2 




36,0 


22,129 


I.I 




35,87 


5.37,4 






3ii,65* 


27. 2,90* 


2.2 


=e<î 


i3i,32 


8.33,1 


3if,6o* 


'^7' 7/-»5* 


2.2 


^e^rî 


i3i,27 


8.35,6 


i3i,55* 


16 210 


I I 




i3i,35 
i3i,7o 


8.32,1 
8.3o,7 


i3i,9 * 


16,259 


I. I 


r^ jr 




i3i 35* 


if^ 10^ 


I 1 


r\ w 


i3i,i5 

l3l,20 

333,21 


8.3i,7 
8.35,3 

9-37,9 


i3i,4 * 
i53j5o 


16 102 




_^ 


3i. 16,40 


2.2 


\J 'T' 


i52,95 


3i.44,5o 


2.2 


D>¥= 


332,66 


9.5f,9 


i52,65 


3i.5i,20 


2.2 


D:::==#^ 


332,36 


9.55,2 





XED.-^e. 


W 1 


-*w-^,^^ 


es \ 


AAapp. 





. 


— 0,01 


-^<9J5 


0:3 


-T-JtJî^-^ 


~ 0,0i 


-20, i3 


0,2 


—20,^4 




-20, |î 




—}o,\] 


-4- 0,01 


-30,:^ 


0,2 


-H3o,;r) 


-4- 0,01 


-T- 30,76 


0,2 


-"30,79 




-T-3o,6i 




-3o,S3 


0,00 


— I.lVi 


0,3 


~i,.s6, 


-4- 0,01 


— 2.-ÎI 


0,3 


- ^,J9 




-aJti 




- hy 


— 0,01 


-i3,y»' 


0,2 


1 


— 0,01 


-iî,i9 


0,2 


i 


-4- 0,01 


— û.y 


0,3 


-2J,ii 

1 


0,00 


-').'> M 


0,2 


— -J).!' 




-2),^' 


0,00 


-4->:r^:,' 


0,2 


-m8,i5 




+ '«S-('j 



ET D'AMAS SïELLAIRES. 



F.37 



VlIIle 



A.îl a pp. 



-19,83 

-20, î 4 
-20, {5 
-9.0,43 
-20,44 



-h3o,85 
-f-3o,85 

-4-3o,83 
-4-30,85 
h-3o,70 
+3o,8(j 



1,9^ 
1,86 

2,21 

2,19 
2,36 
2,70 



-l3,2l 

-13,19 



->9,'1" 
-"^9,^7 

•>'î),3>. 
-7.9,08 

-^y,>9 

--^-9,57 



-19,23 
- 'in , 07 
-20,39 



ACÔapp. 



Réd.à 
1900,0. 



-^5.54,4 -HO, 02 
-1-5.52,5 



-i.5i,8 
-I .53,0 
-i.5o,3 
-1.49,4 



-2.24,5 

-2.25,0 

-2.20,6 
-2.20,7 
-2.21,6 
-2.17,8 



+715,3 
-^7.14,4 

+7-»9,4 
+7. «4,9 

H-7.l8,2 

-+-7.iî,3 



-4.38,1 
-4.33,6 



+5.39,0 
-f-5.40,3 

H-5.38,5 
-v-5.39,8 
-h5.36.8 
-f-5.39,5 



-8.36,o 
-8.4'),9 
-8.47,4 



0,00 
-f-o,i 



— 0,Ol 

—0,4 

0,00 
-o. 



-HO, 02 
0,0 

-+-o,oi 
0,0 



-k DE COMPARAISON. 



Décl. 



1900,0. 



Autorités. 
Grandeur^. 



8. 3o. 10,33 
i»36'i3',7 

8.3o.5i 
1.28 



8.3o. 8,9 
3.4-2.33 



8.30.42 
0.55 



—0,01 

-HO, «A 

— 0,01 
-HO,I 

-ho,o5 
-HO, 5 

-HO ,02 

-HO, 2 



— o,o:> 
—0,3 



8. Si. 7,7 
I. 6.24 



8.31.57 
-H 28. 58 



8.31.12 
-+-25.26.22,9 



B.B.VI 

2o83 



9,5 



Anonyme^*^ 
(9,5-10) 



BD 

2400 



9,0 



Id. (8,5-9) 



Anonyrae^*^ 
(10) 

Anonyme^»' 
(10) 



2,37 P'^ 
.Id.(8,5) 



Anonyme^*' 
(10,8) 

Anonvmc^*' 
(û) 



8 A.G. j 

Camhr. (E) 
4606 I 



9,0 



DESCRIPTIONS ET REMARQUES. 



2616. 1890 Mars i3. — Néb. a. petite, vag* arroodie et de 26' 
env. de diam.; elle est t. notablement plus brillante vers le centre, 
où se trouve une condensation a. stellaire qui ressort bien. Une ^ 
i3,o suit la nébuleuse vers p = 55», d = o',8. 

1896 Févr. 12. — Objet de gr. i3,3 ou i3,3-i3,4, d'aspect 
demi-nébuleux, demi-stellaire, arrondi -et de 3o' de diam. env.; 
il est t. notablement plus brillant vers le centre, où se trouve 
une condensation granuleuse, dcmi-stellaire, qui ressort a. bien. 

(•) -KAn.-^2o83BD-i«(B.B.Vl2o83) : Aji=+o-»4i'; ACÔ=-^7,8'. 

2617. 1890 Mars i3. — Étoile de gr. i3,2-i3,3 (à laquelle se 
rapportent les mesures) entourée de nébulosité t. faible, de forme 
insaisissable et qui parait distribuée irrégulièrement autour de 
cette it. Par rapport à ce noyau i3,2-i3,3, une autre étoile, de 
gr. i3,3, est vers p-. 160®, û?= o',5 : la nébulosité ne parait pas 
s'étendre jusqu'à celte dernière •. — m = i77*»,8 au lieu de igS^S. 

1896 Février 16. — .Néb. a. fortement stellaire, arrondie et de 
20' à 30* de diam., avec condensation centrale demi-slcllaire qui 
ressort a. bien. Mesures fortement gênées par le voisinage d'une i^ 
i3,3 située vers p = i55% d = o',5. 

2618. 1890 Mars i5. — Nébuleuse assez i^ Tuisinr». 
diiïuse, vaguement arrondie et de 4o' env. Gr. p. d. 
de dium.; elle' est plus brillante .vers le i3,2 So" 2' 
centre où se trouve une contjensalion a. i3,3 95 i 
stellaire qui ressort légèrement. i3,a-i3,3 25o 1,7 

(») •An.— •2I37BD-HI'' : A»=— o»25'; A(Ô=— 11'. 

1896 Février 16. — Néb. d'aspect granuleux, arrondie et de 26' 
à' 3o' de diam., dans laquelle se trouvent plusieurs petits points 
stcllaires dont Tun ressort a. bien. — Pourrailétre un amas entre- 
mêlé de nébulosité. 

Cette nébuleuse se trouve i3« avant la position de N.G.C. 

(3) 3f An. — •2137BD-H1'' : AJl=-o-25»; ACÔ = — ii'i. 

I Bigourdan i5i. 1890 Mars i5. — Objet d'aspect nébuleux,, 
soupçonné seulement et qui pourrait être formé par plusieurs ik 
très faibles et assez voisines. 

1896 Février 16. — Objet de gr. i3,i-i3,5-i3,5, complètement 
insaisissable et qui parait assez nébuleux. — Cet objet se trouve 
à la place donnée par N. G. G. pour 2618 N. G. G. 

2619. 1886 Février i. — Néb. diffuse, vag» arrondie et de 5o' 
de diam. env.; elle est un peu plus brillante au centre, sans 
noyau. — /n = aSo^o au lieu de 22i*,7. 

(♦)*An.-^i785BD+29*[A.G.CeiiibrJE)4598]:AiR=-n'»4o';A(ï)=-5',5. 

1895 Février 17. — Néb. arrondie, plus brill. au ccnlre, où se 
trouve une condcns.demi-stelL qui ressort a. bien,et qui se fond gra- 
duelle avec le reste de la nébulosité. Autour de cette condens. et près 
des bords de la néb., on soupçonne plusieurs grains excess^ faibles. 

(*)^An.-*x7S5BD+29«[A.G.Cambr.iE.4598]:Ail=+i"4o*;ACD=-5',2. 

2620. 1886 Mars 2S. — Néb. dilTuse, de forme insaisissable, 
vag^ arrondie et de 4o' env. de diam.; elle est à peine plus brill. 
au centre. Mesures t. difficiles, bien gênées par une • i3,4 située 
vers p = o^f d =r o',3 qui se distingue t. difficilement de la ncb. 
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OBSERVATIONS DE NÉBULEUSES 



VlJIheurei^ 



N.OEN. 
CAT 



Gcn. 
catal. 



2620 

(suite) 

2621 

5427 



2622 

5428 



2623 



2624 

5^29 



2625 

5430 



AUTOUITKS 

diverses. 



Autres 
obi^ervateurs. 



125 Marth 
Lasscl 

126 Marth 



127 Marth 



41 St. XVII 



395 Big 



128 Marth 



129 Marth 



DATKS 

observations. 



AL 



Gross'. 



OR. NEB. 



Faci- 
lité. 



Ciel. 



1902 F6vr. 8 
— o''i5™ 159 

1886 Mars 28 
-i-0.53 ï59 

1902 Févr. 8 
—0.17 i59 



1886 Mars 23 
-Hi. 9 159 

1902 Févr. 8 
o.i5 159 



1890 Mars 21 
H-0.45 159 

1899 Mars i3 
— o. 3 i59 



1899 Mars i3 
0.20 159 



1887 Févr. 17 
0.21 159 

1894 Févr. 24 
-ho.i2 i59 



1887 Févr. 17 
o.3a 159 



9-10 



LECTURES. 



Cercle. 



Vis, 



i3,4-i3,5 
t 10 


i3o,95 
i3o,95 


i3,3 




» 9-'o 




• 3,4 
» 10 


196,50 
196,45 


i3,4 
a »-io 


i5,7 

» 

•7,3. 
•6,7 
• 5,4 


i3,3 
2 8-9 


175,45 
176,05 


i3,4 
1-2 8-8,5 


353,9 

354,97 
355,23 
355,02 


i3,5 
I 8,5-9 


40,35 
42,4 


i3,3-i3.,4 
6 9-10 


94>3o 
94,30 


•3,4 
2 9 


27" ,7 
271,5 

271,4 
271,75 


i3,3-i3,4 
6 9-10 


140,35 
.40,55 



28.59,25 
28.58,05 



18. 
18. 



il, 3: 

8,7: 



4o,i5o 
39,868 
4o,o5o 
39,980 
40,067 

20. 2,90 
20. i,5< 

24,238 
24,366 
24,400 
24,460 



37,658 
37,320 



26.19,60 
26.20,50 

>7,977 
17,980 

17,947 
18,077 

21.46,85 
21.46,80 



PB "^ 

■ 2 

» «3 



2.2 
2.2 



2.2 
2.2 

I . I 
».I 
I .1 
I . I 
I.l 

2.2 
2.2 

I.l 
I . I 
I.l 
I.l 



I . I 
I.l 



2.2 
2.2 

I. I 
I.l 
I .1 
I. I 

2.2 
2.2 



MODE 

de 
pointé. 


ANGLE 

de 

position 

P* 


DISTANCE 


J 

11^ 




3 10" 66 
3io,66 

196,21 
196,16 

195,(0 

«97,25 
196,65 
195,35 

354,02 
354,62 

353,80 
354,87 
355,15 
354,92 

220,25 
222, 3o 

272,93 
272,93 

273,06 
272,86 
272,76 
273,11 

138,99 
139,19 


8,29,7 

8.29,1 

3. 7,7 
3. 6,4 

3.10,2 

3.1. ,4 
3. 9,4 
3.11,9 

4.33,8 
4.33,. 

4.34,9 
4.3., I 
4.3o,i 
4.28,4 

a. 1,3 
i.5.,3 

7.40,. 
7-40,6 

7.40,2 
7.40,1 
7.4.,o 
7.37,2 

5.24.5 
5.a4,5 



0,00 

0,00 

0,1 

0,00 

0,1 

0,00 

0,1 

0,00 

0,1 

0,00 

0,0 

0,00 

0,1 

0,00 

0,1 

0,00 


^ 


-f 


j« 


n ^ 




r\ w 


r> ^ 




\J "T" 


r\ _^ 


U "T^ 










r^ M. 






^ 


^ 








ET D'AMAS STELLAIRES. 



F.39 



VIII**'"*"". 



NEB.— •* , 



A.l\app. 


il(Qapp. 




—5.32*2 


-h'iS/j'i 


— 5.3i,8 


-¥- 3,86 


-+-3. 0,3 


-\- 3,83 


^-a.59,I 


-4- 3,78 


-+-3. 3,2 


-H 4,19 


-+-3. 2,9 


-4- 4,00 


-h3. 1,5 


^ 3,75 


-h3. 5,2 


-f- 2,12 


-4.32,4 


-+- 1,90 


-4.32,0 


-h 2,21 


-4.33,4 


-r- 1,80 


-4.3o,i 


-t- 1,70 


—4.29,3 


-H 1,77 


-4.27,4 


-+- 1,82 


-hi.32,6 


-+- 5,57 


-+-1.22,4 


-+-32,G4 


—0.23,5 


-4-32,67 


—0.23,6 


-+-32,63 


-0.24,6 


-f-32,63 


—0.23,0 


-+-32,70 


—0.22,2 


-+-32,42 


-0.24,8 


-I5,I2 


+4. 5,0 


— i5,o6 


+4. 5,7 



Rêd.à 
1900,0. 



— 0,04 
-0:5 



ic DE COMPARAISON 



Décl. 



1900,0. 



h m s 

8.3i.i2,i8 

-25"26'22'',9 



Autorités. 
Grandeurs. 



^-o,ol 
—0,1 

0,00 
0,0 



-0,02 
0,0 

0,00 
0,0 



0,00 
0,0 



-0,01 

-0,5 

-0,01 
-0,2 



0,02 
+0,2 



8.32.11,37 
-1-25.11.40,4 



8.32.24 
+26.11 



8.28.40.25 
-t-26. 7.20,6 



8.31.52,25 

-H20. 4.52,8 



8.32.52 

-+-20. O 



A.G. ) 

4606 ) 



Anonyrae^*^ 
(ii-ii,5) 

Anonyme 

(ii;5) 



Anonyme^*^ 
(10-10, 5) 

Anonyme^*' 
(11,5) 



A.G. 

Camb.(E)} 110,5) 
4590 



A.G. 
BerlinB)8,s 
3453 



Anonyme^*' 
(9',5) 



DESCRIPTIONS ET REMARQUES. 



2620 (suite). 1902 Février 8. — Objet très difficile à saisir, 
entrevu seulement. 



2621. 188G Mars 23. — Petite nébuleuse arrondie de 10' à 1 5' 
de diam., avec noyau léser» stellaire. — Une • i2,5 est vers 
;? = 80% c? = i',4- La distance étant vohine de 8', la nébuleuse 
se trouvait prés d'un HI fixe, ce qui a gêné les mesures de dis- 
lance. 

1902 Février 8. — Objet stellaire, de gr. i3,3. Une • ia,5-i3 
est vers p = 83», rf = 1', 4. 

2622. 188G Mars 23. — Nébuleuse de forme insaisissable, vag* 
arrondie et de 30* de diam., avec petit noyau stellaire de gr. i3,4. 

(M *An.— *i9«SBD+aJ«[A.G.Camb.(E),«628] : AjR=-i"o*,4o(3): A(£)=-3'4',i (i). 

190'2 Février 8. — Objet a. fortement siellairc, mais nettement 
nébuleux, et de 3o* d'étendue env. ; vers le centre se trQuvc une 
condensation a. stellaire qui ressort bien. — Observation coupée 
par des nuages. 

La moyenne des deux premiers pointés de distance a été 
combinée avec le premier pointé d*angle. 

2623. 1890 Mars ai. — Néb. a. diffuse, vag» arrondie et de 25' 
env. de diam.; elle est un peu plus brillante vers le centre, avec 
condensation peu apparente qui ressort légèrement. 

C) j*'An.->|.i8o9BD+26'»[A,G.Canib iE),^6oi]:Aj\=+i-39-; A(0=-6',5. 

1899 Mars i3. — Néb. diiïuse, un peu granuleuse, peut-être un 
peu irréguliére, vag^ arrondie et de 40' de diam. environ; elle est 
à peine plus brillante dans la région centrale, où se trouve une 
condensation nébuleuse avec un ou deux points stellaires. 

(3) itAn.-^i8o9BD+26''[A.G.Caiiib.(E»,46oi]: All=+i»'4i»; ACO=-5'7. 

I Bigourdan 895. 1899 Mars i3. — Trace de nébulosité excess^ 
faible (i3,S), excess^ diffuse, mais dont l'existence parait certaine; 
elle parait asseï large, ayant peut-être 2' d'étendue. — Par rapport 
au point mesuré, une • double (i2,5 et 12,7; p = 5«, rf = o',3) 
est vers p = 20*, d = 3'. 

Dans cette région, notamment en avant de l'objet mesuré et sur 
son parallèle, on entrevoit de la nébulosité t. diffuse, excess^ 
faible et qui exige un instrument plus puissant. 

2624. 1887 Février 17. — Nébuleuse arrondie et de 20* de diam. ; 
elle est notabl^ plus brill. vers le centre qui a l'aspect stellaire et 
et qui se détache a. bien. Une -y^ i34 est vers/' = 23o*, d = i'. 
— Celle nébuleuse est semblable à 543o G.C. (2625 N.G.C.). 

1894 Février 24. — Objet de 10' env. d'étendue qui, par instants, 
a l'aspect a. nébuleux et qui est un petit amas ou une petite né- 
buleuse. Dans le voisinage, on soupçonne plusieurs ik t. faibles, 
notamment une 4- i3,4-i3,5 située vers/? = 23o*, d = i'. 

2625. 1887 Février 17. — Nébuleuse rondcet de 20'env. de diam.; 
elle est plus brillante dans la région centrale, qui est un peu stel- 
laire et qui se détache a. bien. — Une • i3,2 est vers p= 2'^o», 
rf = i',4. 

(<) •An.-*2i32BD+2o«[A.C.B»rnnB,3'|53] : Aji=+i-"i*; AcD=-i',3 
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OBSERVATIONS DE NÉBULEISL^ 



VIII'"'"". 



N.OEN. 
CAT. 


AUTORITÉS 

diverses. 


DATES 

des 

observations. 


OR. 


NÉB. 


LECT 




Autres 
observateurs. 


Taci- 
lité. 


Ciel. 


Cercle. 


Gen. 
catal. 


AL 


Gross». 


2625 


129 Marth 


1894 Févr. 24 


i3,4 


i38*6 


(suite) 




— o''27" 159 


2 9 


i39,25 


2627 


VII 63 


1891 Févr. i3 


• 




1678 


// 5i6=3i32 
H.-A.lÎGwe* 


— o.ao 159 


» 9-10 




2628 


111 235 


1886 Mars 23 


i3,3 


202 , 5 


1680 


Lord Rosse 


-+-Ï.33 i59 


» 10 


202,5 

202,6 

2o3,2 






1886 Mars 26 


i3,3 


202, 65 






+1.42 159 


» 9 








1891 Mars 6 


i3,4 


201,95 






4-0. 38 159 


1-2 8 


201,6 
202,0 


2629 


m 982 


1886 Janv. 29 


12 


?.26,9 * 


1679 


D'Arreslj 


—1.46 159 


» 10 


227,1 * 
226,7 * 
227,0 * 


• 




1894 Janv. 3 1 


12,5 


225,6 * 






-I. 7 i59 


4 9-10 


225,4 * 
225,2 * 
225,2 * 






1903 Févr. 19 


i3 


47,0 * 






— i.ii 159 


4 9 


47,1 * 

47,0 * 

46,9* 






1886 Janv. 29 


12 


125,55* 






— 1.36 159 


» 10 


125,60* 


2630 


T. IX 


1894 Janv. 3i 
—0.52 159 


I 9-10 


62,1 * 






1903 Févr. 19 
—0.59 159 


i3,4 
» 9 




2631 


T. IX 


1903 Févr. 19 


» 




» 




—0.20 i59 


» 


9 





Vis. 



22,639 
a2,574 



24.17,0 

24. 2!», o 

24.24,4 
24.23,6 

24. 16,20 



38,828 
38,859 
38,980 

26.28,0 
26.33,6 
26.31,0 
26.24,0 

48,269 
48,3io 
48,341 
48,349 

48,320 
48,298 
48,269 
48,340 

l3.22,00 
I 3. 22, 25 

37,9^4 



^ 2 
o û. 



I.I 
l.I 



1. 1 
l.I 
1 . 1 
1 .1 

2.2 



2.2 
2.2 



l.I 



MODE 

de 
pointé. 


ANGLE 

de 

position 

P- 


DISTANCE 

d. 




139*96 
i4o,6i 

32, ao 
aa,2o 

M,3o 

aa.go 
M, 35 

22,87 

22,52 
22,92 

46,44 
46,64 
46,24 
46,54 

46,74 
46,54 
46,34 
46,34 

46,78 
46,88 
46,78 
46,68 

125,09 
125, 14 

63,24 


5'.22',5 
5.24,4 

6. 9,4 
6.11,9 
6.i3,i 
6.12,7 

6. 9,0 

6. 3,6 
6. 4,6 
6. 8,1 

7.14,5 
7-i7|3 
7.16,0 
7.12,5 

7-«4,7 
7-«5,9 
7.16,8 
7.17,0 

7-15,7 
7.15,1 
7.14,2 
7.16,3 

0.43,5 
0.43,9 

2. 9,3 


r^ V 


U "T 




M. 


r\ w 


M. 


r\ w 




0-^ 


/s w 


U ^ 








^ 


\J ^ 



0,00 

o: 



0,00 
0,1 



0,00 
0,1 

0,00 
0,1 



0,02 
0,2 



0,01 
0,2 



0,01 
0,2 



0,0'/ 

•0,0 

0,01 

0,0 



A.fîapp. 

séc >} ' 



ET D'AMAS STELL AIRES. 



F.41 



VIII" 



NÊB. — •. 




A.Rapp. 


ACDapp. 


Réd.à 
1900,0. 


s 


1 » 


t 


-14,73 


-+-4. 7.0 


H-0,OI 


-14,62 


+4.10,8 


+0:. 


1 






-10,19 


-5.42,a 


— o,o3 


— 10,26 


-5.44,5 


-ho, 2 


—10,33 


-5.45,3 




— 10,59 


-5.43,5 




-10,24 


-5.41,4 


— o,o3 

-h0,2 


— 10,32 


-5.35,2 


—0,02 


-10,19 


-5.36,9 


-*-o,i 


-10,47 


-5.39,2 




-i.i3,68 


-4.59,4 


—0,04 


-1.14,40 


— 5. 0,2 


H-I,2 


-1.13,69 


—5. 1,5 




-i.i3,47 


-4.57,5 




1.13,95 


-4.57.9 


—0,02 


i.i3,9i 


-4.59,9 


-hO,5 


-1. 13,82 


—5. 1,6 




-i.i3,86 


-5. 1,8 




-1.14,04 


-4.58,4 


-+-0,0Î 


-i.i4,o5 


—4.57,4 


-0,2 


-1.13,78 


-4.57,4 




-1.14,01 


-4.59.4 




— 8,3o 


-hO.25,0 


-ho,o4 


- 8,37 


-^o.25,3 


+0,1 


— v.ft,88 


-0 58,2 


-4-0,01 
-+-0,2 



iK DE COMPARAISON. 



> 1000,0. 

Décl.i *^ 



8.32.52 

-4-20* o' ' 



8.33. 7 
-29.36.16 



8.34.39,8 
-+-23.58. 8 



8.37.46,52 
-73.25.47,6 



8.36.41 
r73.20.23 

8.36.32,6 
-73.20.48 



8.36.9.3 
T-73.22 



Observations de Paris» 1904. 



Aulorilés. 
Grandeurs. 



Anonyme^^^ 
(10) 



^ P08. néb. 
fd'ap.N.G.C. 



BD 
1973 



BB VI ) , 

433 1^'^ 



ïd. (9) 



Anonyme^*^ 
(12) 

N.G.C. 
2629 



P08. néb. 
liap.X.G.C. 



DESCRIPTIONS ET REMARQUES. 



2625 (suite). 1894 Février i\. — Nébuleuse assez semblable 
à a6a4 N.G.Ct mais moins faible, arrondie et de i5' cnv. de 
diaro.; elle est notabi^ plus brillante vers le centre, qui a Taspect 
a. stellaire. — Une • i3,3 est vers p = 235«», rf = i',5. 

(M * An.— * llSl BO+M* ( AG. Beriln B, SM») : AU =+ 1"0*; A(î) =— 4' (IMI Avril 6). 

2Ç27. 1891 Février i3. — Région d'au moins ao' de diamètre, 
riche en if t. faibles, dispersées mais fort nombreuses. La Lune 
éclaire notablement. 



1886 Mars 23. — Néb. diffuse, vag^ arrondie et de 4o' de 
diam. env.; elle est à peine plus brillante au centre, sans noyau. 

1886 Mars 26. — Nébuleuse vag' arrondie et de 4°' env. de 
diam.; elle est un peu plus brillante vers le centre, sans noyau. 
Une Hr i3,o est vers j9 = 40**! </ = i',5. Dans le voisinage on 
n'aperçoit pas d'autre objet nébuleui. 

1891 Mars 6. — Nébuleuse diffuse, vag^ arrondie et de 3o' env. 
de diam.; elle est à peine plus brillante vers le centre, sans 
noyau. — ^Une ic i3,o est vers p = lô", d = i',2. 



2629. 1886 Janvier 29. — Petite nébuleuse brillante, arrondie 
et de 7* de diamètre; son aspect est un peu stellaire. 

1894 Janvier 3i. — Objet demi-nébuleux, demi-stellaire, arrondi 
et de 20' à 25' de diam.; il présente une condensation centrale 
qui ressort fortement et qui pourra it^êti'e formée par une Hc ou 
par 2 ^ t. voisines et t. serrées. A côté, vers /> = iiS", rf = o',7, 
on aperçoit la seconde ic de comp. de 1886 et qui a été notée 
alors de gr. 12 : aujourd'hui elle parait plutôt de gr. i3. 

1903 Février 19. — Nébuleuse a. brillante, vag* arrondie et de 
3o' à 35' d'étendue; elle est notablement plus brillante vers le 
centre, où se trouve une condensation demi-stellaire, a. granu- 
leuse, et qui ressort bien. Une * est vers p = ii5% d = i'. 

(') Position déduite de celle de la nébuleuse, donnée elle- 
même par l'aulre Hr de comparaison. 



2630. 1894 Janvier 3i. — Objet fortement stellaire et qui, par 
instants, parait un peu nébuleux : il pourrait être formé par 
plusieurs petites i^ très voisines. 

1903 Février 19. — Petit point stellaire, de gr. i3,4. autour 
duquel on ne peut apercevoir de nébulosité, au moins d'une 
manière certaine. Par rapport à 2629 N.G.C. cet objet se trouve 
vers p = 242*, d = 2'. — Un peu plus tard on a examiné encore 
la même région et on n'a rien pu apercevoir de nébuleux. 

2631. 1903 Février 19. — Non vue. Elle a été cherchée sur le 
cercle horaire de 2629 N.G.C. et un peu au nord. 
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OBSERVATIONS DE NÉBULEUSES ! 



VHI»»"'". 



iN.OEN. 
CAT. 



Gen. 
catal. 



2632 

i68i 



2633 



AUTORITES 

diverses 



Autres 
observateurs. 



Hipparque 
44 M. 

Etc. 

T. VI, IX 



263i 



T. VI, IX 



2636 



2637 

543i 



T. IX 



DATES 

observations. 



M. 



Gross* 



1890 Mars 9 
— o^io" 159 



1894 Févr. 3 
—2.38 139 



1903 Févr. 18 
-1.27 159 



1903 Févr. 18 
— i.i5 169 



i3o Marlh 



1894 Févr. 3 i3,o-i3,îi 
— 2.20 159 5 9-10 



OR. NÉB. 



Faci- 
lité. 



Ciel. 



i3,o- i3,2 
5 9-10 



2-3 9 



2-3 9 



LECTURES. 



Cercle. 



1903 Févr. 18 
— 1..4 159 



1894 Févr. 3 
—2. 2 159 



1903 Févr. 18 
—0.46 159 



1887 Févr. 17 
159 

1900 Mars i 
— o . 28 1 59 



i3,2- i3,3 
3 9 



i3,3 
3 9-«o 



3,3-13,4 
2 9 



9-10 



221,8 * 
221,8 * 
221,77* 
222,0 * 

42,42- 
42,5 * 
43,35* 
42,75* 

72, 5i* 
72,50' 
72,52 
72,02 

1 3*4,72* 
i35,o5* 
134,72* 
i34,85* 

3i6,73* 
3i6,8 * 
3i6,58* 
316,78* 



207,1 
267,23* 
267,6 * 
267,78* 

88,83* 
89,3 * 
89,2 * 
89,45* 



Vis. 



24,85o 
24,940 
24,930 

24,9^9 
24,908 

24,9*7 
24,887 

24,854 

44,399 
44,38o 

44,440 

44.374 

20 , 066 
20,212 
20,192 
20 , 200 

20 , 200 
20,204 
20,249 

20,250 



45,890 
45,591 
45,750 

4^,7^9 
21,240 

21,322 

21,275 
21 ,320 



k;2 
a. 5 
o a* 



I.l 
I.I 
I.l 
1.1 

1. 1 
I.I 
I. I 
1 .1 

I.l 
I.I 
I . 1 
I.I 

I.I 
I . I 
1 .1 
I.I 

I.l 
I.I 
1 .1 
I . I 



I.I 
I . I 
1. 1 
I . I 

I. I 
I. I 
I . I 
I . I 



MODE 

de 
pointé. 






e— ^ 



e-^ 



■e— ^ 



e— ¥^ 









e— ^ 



e— ^ 



o ^ 



e— ^ 



e — ^ 



e— ^ 




ANQLB 

de 

position 

P- 



222,95 
222,95 
222,92 
223, i5 

222,20 
222,28 
223, i3 
222,53 

7^,î^9 
72,28 
72,30 
71,80 

3i5,87 
3i6,2o 
3i5,87 
3i6,oo 

31^,51 
3i6,58 
3i6,36 
3i6,56 



88,25 
88,38 
88,75 
88,93 

88,61 
89,08 
88,98 
89,23 



018TANCR 



4.16,8 
4.14,1 
414,4 
4-i3,6 

4.i5,5 
4.i5,2 
4.16,1 
4.17,1 

5. «9,9 
5.19,4 

5.2(,2 

5.19,2 

6.38,o 
6.33,7 
6.34,3 
6.34,1 

6.34,5 

6.34,4 
6.33,1 
6.33,0 



6. 4,4 
5.55,6 
6. 0,3 
6. 0,5 

6. 3,8 
6. 1,4 
6. 2,8 
6. 1,4 



1.^ app. 



o,o3 
0:1 



0,02 
0,1 



0,02 
0,1 



o,o3 
0,1 



0,01 
0,1 



o,o3 
0,1 



0,0 
0,1 



I 

I 
■4-lI,fi^ 

-r-II,J6 

+11, j; 
-^11, i5 

-rll,i6 

—•20,35 

— 20.>9 

—20,4! 
—20,3] 

-T-i8.i; 
-^18. it; 
— i8..5o 

+ 18, 2i 

-*-i8,t"( 
-18.0: 



-24.0 



ET D'AMAS STELLAIRES. 



F.43 



VIII''"'". 



• 

NKB.— •. 




A.ÎI app. 


A(D app. 


R«d. à 
1900,0. 


» 


^' " 


< 


+43,57 


-)-3. 7,9 


-f-o,oa 


-+-43,12 


-)-3. 6,0 


-0:3 


-n43,l4 


■i-i. 6,3 




-t-43,18 


-h3. 5,0 




-+-42,64 


-+-3. 9,3 


—0,01 


-+-42,66 


+3. 8,9 


-+-o,i 


-+-43, 5o 


+3. 6,9 




-t-43,i8 


+3. 9,5 




-i.i5,5i 


-1.37,3 


— o,o3 


— i.i5,38 


-1.37,1 


-0,3 


— i.i5,8o 


-1.37,6 




-i.i5,i3 


-1.39,6 




-hi. 8,63 


-4.46,0 


— 0,21 


•+I. 7,49 


-4.44,5 


-0,5 


+ 1. 7,99 


-4.43,3 




-^i. 7,79 


-4.43,7 




H-i- 7, '4 


-4.46,3 


-i-0,lp 


-f-i. 7,o3 


-4,46,6 


-+-0,2 


-+-I. 7,08 


-4.44,6 




-:-I. 6,82 


-4.45,5 




-1.28,47 


-0.10,9 


-+-0,11 


-1.26,33 


-0. 9,9 


-+-0,6 


-1.27,48 


-0. 7,7 




-1.27,55 


— 0. 6,6 




-1.28,17 


-0. 8,8 


—0,06 


-1.27,59 


-0. 5,7 


-0,3 


-1.27,93 


-0. 6,4 




-1.27,61 


— 0. 4,8 





i^ DE COMPARAISON. 



Décl. 



1900,0. 



h m 9 
8.34 



-+-20" 20 



8 36.13, 5 
-+-74.24.29 



8.38.14 
74. 3o 



8.36.13,5 
-74.24.29 



8.38.55,7 
-74. -^.39 



8.35.35 
19.55 



Autorités. 
Grandeurs. 



Idap.N.G.C. 



,°S|<».« 



Id. (9,5) 



Anonyme'" 
(10) 



76 1 »•= 



BD 

3 



Id. (9,5) 



BD 
378 



(9) 



Id.(9,5) 



JPos. néb. 
(d'ap.N.G.C. 



DESCRIPTIONS ET REMARQUES. 



2632. 1890 Mars 9. — Amas d'étoiles écartées. 



2633. 1894 Février 3. — Nébuleuse arrondie et de ao* à aS' de 
diamètre; elle est notablement plus brillante au centre, où se 
trouve une condensation un peu dilTuse, assez fortement stel- 
laire; cette condensation se fond graduellement avec la nébulo- 
sité, sur laquelle cependant elle ressort bien. 

1903 Février 18. — Nébuleuse de grandeur i3,2-i3,3 ou i3,2, 
assez difTuse, vaguement arrondie et de 1' environ de diamèlre; 
mais la partie qui s'aperçoit sûrement n'a guère que So' de dia- 
mètre. Les mesures se rapportent à la partie centrale qui est 
demi-stellaire et qui ressort assez fortement sur la nébulosité : 
celle-ci est très difTuse. 

(») î^-An.— *376BDh-74»: AM=4-a»o-; A(0=-h4',5. 



2634. 1894 Février 3. — Néb. presque identique à 26:^3 N.G.C., 
un peu plusstellaire, peut-être t. légèr^ plus faible, vag^ arrondie 
et de 25' à 3o' de diam.; elle est t. notablement plus brillante 
au centre, où se trouve, une condensation stellaire, un peu dif- 
fuse, qui ressort bien et qui donne à l'ensemble un aspect a. 
stellaire. 

1903 Février 18. — Nébuleuse a. petite, ayant peut-être 3o* 
d'étendue; elle est plus brillante au centre, où se trouve une 
condensation a. stellaire, un peu granuleuse, ressortant forte- 
ment sur la nébulosité, qui est très faible. Cette nébuleuse est 
un peu plus faible que 2633 N.G.C.; d'ailleurs les aspects ne sont 
pas comparables. 

2636. 1894 Février 3. — Nébuleuse a. petite, arrondie et de 12* 
env. de diamètre; elle est plus brillante vers le centre, où se 
trouve un noyau dcmi-stellaire qui ressort a. bieu et qui donne 
à Tensemble l'aspect un peu stellaire. 

1903 Février 18. — Nébuleuse a. petite, arrondie et de 20' env. 
de diam.; elle est plus brillante au centre, où se trouve une con- 
densation a. stellaire qui ressort relativement bien. On a laissé 
de côté un pointé de distance qui immédiatement a paru mau- 
vais, el qui avait donné 21^070 {d ^S'S'jS). — L':^ de comp. a 
un compagnon 10, 5 qui précède, à d = i',2. 



2637. 1887 Février 17. — Non vue. 

1900 Mars I.— Cherchée à la pos. : 2i75BD4-2o»(-ho»23', — r); 
à cet endroit pn a cru entrevoir une trace de nébulosité cxcess' 
faible, diiïuse, a. large, et dont Texistence est d'ailleurs bien dou- 
teuse.— Une :Ari3,3-i3,4 se trouve à : 2i73BD-h2o"(-^o"'i6', — 2',5); 
cette étoile pourrait se trouver dans une autre trace de nébulosité 
excess^ faible et a. large, dont l'existence est d'ailleurs bien 
douteuse aussi. 
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OBSERVATIONS DE NÉBULEUSES 



^TTTheurc*^ 



N.QEN. 


AUTORITES 


CAT. 


diverses. 


Gen. 


Autres 


caui. 


observateurs. 


2638 


4a St. XVII 


n 




2639 


I 204 


i684 


// 5i8 




D'Arreslj 




Lord Rosse 




Riimker, 




Schonfeld, 




Becker 


2641 


m 983 


1682 


— 




D'Arrostj 



DATES 
des 

observations. 



M. 



Gross^ 



1890 Févr. 10 



1890 Févr. 10 
— i.ii 159 

1902 Janv.'29 
— i .11 i 59 



1889 Janv. 4 

—2.22 159 



1902 Janv. 3i 
—2. 2 i59 



1889 Janv. 4 
—2. 8 159 



1902 Janv. 3 1 
—2. 2 159 



1886 Janv. ^.9 
—1.29 159 

1903 Févr. 19 
—0.53 159 



1903 Févr. 19 
—0.53 159 



OR. NEB. 



Faci- 
lité. 



Ciel. 



i3,3 
4 9 



i3,3 
4 9 

i3,3 
3 8-9 



12,8 
5 8 



i3,o 
2-3 9 



12,8 
5 8 



i3,o 
2-3 9 



i3,3 
» 10 

i3,4 • 

^ 9 



i3,4 
•^ 9 



LECTURES. 



Cercle. 



237,90* 

237,85* 
238, 16* 

235,70* 
235,85* 

54,75* 

54,9^* 
54, 5o* 

54,4 * 



'49,1 * 
149.3 * 
149,3 * 
149,^5* 

27,04* 
27,03* 
26,8 * 
27,02* 

265.7 * 

265.8 * 
265,6 * 
265,6 * 

83,98* 
84,23* 
84, a5* 
83,95* 



195,85* 
195,90* 

16,18* 
16,5 * 
16,4 * 
'5,97* 

3?.9i75* 



Vis. 



14. 9,00 
14. 8,00 
14.16,10 

25.58,10* 
25.54,45' 

16,724 
16,840 

«6,799 
16,800 



27.56,2 
27.55,6 
27.53,9 
27.55,5 

23,195 
23,i65 
23, 166 

23,218 

20. 18,5 
20.16,8 
20.18,3 
20. 16,0 

24,061 
24,024 
24,057 
24,092 



23.38,5o 
23.38,10 

21,707 
21 ,660 
21,678 
21 ,800 

45,982 



g. S 

X o 
O Ou 



2.2 
2.2 
2.2 

2.2 
2.2 

I. I 
I . 1 
1 . I 
I.I 



2.2 
2.2 



MODE 

de 
pointé. 



■e— ^ 
■e— ^ 






■o— ^ 



■G— ^ 



e — ¥- 





















e— ^ 



o—^ 



ANOLE 

de 

poiition 

P- 


DISTANCE 

et. 


es '• 


56*36 
56, 3i 
56,6i 


i'37'9 
«•37,4 
1.41,4 


• 
0,00 


54,16 
54, 3 1 


8.11,8 
8. 9,8 


0,00 


54,76 
54,34 
54, a4 


8.17,3 
8.13,9 
8.i5,i 
8,i5,i 


-H 0,01 
o,l 


3vi7,48 
327,^8 
3a7,68 
3i7,63 


8.27,9 
8.27,6 
8.26,7 
827,5 


-f- 0,01 
0,2 


a6,87 
116,86 
26,63 
26,85 


5. 6,4 
5. 7,3 
5. 7,3 
5. 5,7 


4- 0,01 
0,1 


84,08 
84,18 
83,98 
83,98 


4-4o,4 
4.39,5 
4.40,3 
4.39,1 


-f- 0,01 
0,1 


83, 81 
84,06 
84,08 
83,78 


4-4o,9 
4.4',9 
4.41,0 
4.39,9 


-4- 0,01 
0,1 


195,38 
195,43 


5.5o,a 
5.5o,o 




«95,97 
"96,29 

i9<>,'9 
i95,7(> 


5 5o,o 
5.5i,4 
5.5o,8 
5.47,2 


-h- 0,01 
0,1 


329,54 


6. 6,7 


-t- 0,01 



Â^flapp. 

5éca\ 



- J,4i 

- 5,4" 

- S.tii 

-26, S'* 

-26, 5 j 

-27,0'; 
-•26.91 
-26.8: 
-26,8.» 



— iS.îh;, 

— 18, 12 

— 9''* 

— y,2t- 

— 9''V 

— y.îi 

— 18/"- 
— 18. K 

— 18.W 

— i8/>i 

— 18. b» 

"^r>' 

— i8,v- 



- 6,ir 

- 6,21 

■ 6.r 

- 6,> 

- 6,51 

- 6,., 

- 1 2 , V. 
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VIII»" 



XKB.— •. 




* DK COMPi 


AiRapp. 


ACDapp. 


Réd.à 
1900,0. 


ot.i'"""- 


i 


1 w 


s 


h m • 


- 6,86 


-0.54,2 


0,00 


8.36. 7 


— 6,8a 


-0.54,0 


+0:, 


-+-37'» 36' ' 


- 7,1'^ 


-0.55,8 






-33,58 


-4.48,» 


—0,01 


8.36.34 


-33, 5i 


-4.45,9 


H-o,4 


+37.40 


-34,14 


-4.48,1 


0,00 




-■^3,97 


-4.44,9 


-0,1 




—33,88 


-4.48,6 






-33,84 


—4.49,2 






+28,79. 


-7. 8,4 


—0,08 


8.35.58,4 


-i-'28,55 


-7. 0,1 


-0,4 


+50.41.42 


-T-28,50 


-7. 8,4 






-+-28,59 


-7. 8,8 






— ï4,57 


-4.33,4 


-+-o,oi 


8.36.39 


^14, Go 


-4.34,2 


0,0 


+5o.4o 


-«4,49 


"4.34,7 






-14, 5-2 


-4.32,8 






-29,3-2 


— o.;i8,9 


-+-0,02 


8.36.53 


—29,24 


—0.28,3 


+0,4 


+50.36 


—29,30 


—0.29,4 






-29,18 


—0.29,2 






-29,34 


— o.3o,2 


0,00 




-29,46 


-0.29,1 


0, l 




-29,36 


—0.28,9 






—29,24 


-o.3o,3 






-^-2I,54 


-+-5.37,8 


-+-0,22 


8.36.57 


-haï, 60 


-+-5.37,5 


-0,4 


+73.10 


-^22,23 


-h5.36,6 


— o,o5 




-f-22,76 


-+-5.37,4 


-+-o,i 




--22,59 


-+-5.37,0 






-+-21,78 


+5.34,3 






-f-43,ii 


-5.16,2 


-ho,o8 


+ 8.36.32,6 






4-0,1 


+73.20.48 



Aatorités. 
Grandeurs. 



(ii,5-ia) 

Anon. <*^ h 
(10) 

Ânon. ^*^ b 
(10) 






Anonyme**^ 
(9,"3) 



Anonyme 
(10,2) 



Anonyme^*' 
(9>2) 



Anonvme^'^ 

(fO) 

Anonyme^'^ 
(9,5) 



N. G. C. 
2629 



DESCRIPTIONS ET REMARQUES. 



2638. 1890 Février 10. — Nébuleuse arrondie et de so' i 20' de 
diam.: elle est plus brillante vers le centre, où se trouve une 
condensation a. stellaire et qui ressort bien. — Pour la mesure 
relative à Vi^ b : m= 3o2*,o au lieu de 3a5*,7. 

C) •a— •i89iBD+37*(AG.Lund4323): AA=+o-57-; A(D=+i'. 

{^) ik b—T^a : Aa= + o-27-; A(D= + 4'- 

1902 Janvier 39. — Nébuleuse a. diffuse, demi- stellaire, à peu 
près ronde et de 20* à 25" de diam.; elle est notablement plus 
brillante au centre où se trouve une condensation a. stellaire 
qui ressort bien. — Une • 1 1 ,5 (a) est vers p = 55% d = i',5. — 
Un peu avant, dans des passages, Vik a avait été notée de gr. 1 1,8. 

(») *a— • i89iBD+37«(AG.Lund4323) : Aa=+o-57»; ACD=-k)',7. 

(*) •/>-*i89iBD+37*(AG.Lund4323): AA=+i-24-; A00=+5',5. 



<yir voisines. 

Gp. ,p. d. 

10,2 i5« 7' 

10,0 25 5 



2839. 1889 Janvier 4- — Nébuleuse a. petite, 
légèrement allongée vers /? = i4o% de 40* de 
long sur 3o! de large, avec condensation cen- 
trale demi-stellaire qui ressort assez bien. 

1902 Janvier 3i. — Nébuleuse vaguement arrondie et de 30' 
à 35' de diamètre; elle est plus brillante vers le centre, où se 
trcfùve une condensation assez stellaire, un peu granuleuse, res- 
sortant légèrement sur la nébulosité environnante, qui est assez 
brillante. 

(») • An. — •1572BD + 50*: AjR.= +o-4i-; A(©=— 2'.. 

(«) • An. — •1572BD+50J: AJl = + o-55»; A(©=— 6'. 

Autre observation, par rapport à la i* it. 

lyArresty i863 Févr. 9 AjR = — 29-, 2 A(D = — o'. 25" 



2841. 1886 Janvier 29. ■— Nébuleuse diffuse et dont les bords 
sont insaisissables; elle est vag^ ronde et notablement plus 
brillante au centre, où se trouve une condensation un peu stel- 
laire. Vi^ de comp., de gr. 10, a un compagnon 10, 5 qui est sur 
le même cercle horaire et plus austral de i'. 

C) •An.— •433BD + 73«(BB.VI433) : AA=-o-5i-; A(©=-i6'. 

1903 Février 19. — Nébuleuse d'aspect granuleux, vag» arrondie 
et de 25' à 3o' de diam.; elle est un peu plus brillante vers le 
centre, sans condensation qui ressorte bien. — Cet objet pour- 
rait être formé de plusieurs petites • dont 2 ou 3 s'entrevoient 
parfois assez distinctement. L'^ de comp., de gr. 9,5, a un com- 
pagnon 10,3 qui est sur le même cercle horaire et plus austral 
de i',o. 

Cet objet passe 49' avant la position de N. G. C. 

(•)^An.-*433BD+73«(BB.VI433) : AA=-o-48'; ,A(©— 15',3. 
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OBSERVATIONS DE NÉBULEUSE 



VIIP 



N.GEN. 
CAT. 



Geo. 
catal. 



Autres 
observateurs. 



2642 

1686 



2643 

5432 



2644 



2646 



AUTORITES 

diverses. 



h 519 

D'Arrests 

Lord Rosse 

Spitaler 



i3i Marth 



16 St. XI 



T. IX 



269 Big 



DATES 
de» 

observations. 



M. 



Gross* 



1888 Mars 3 
— o*'36" i59 

1896 Févr. 8 
-ho.36 159 



1887 Févr. 17 
— o. 4 159 

1900 Mars i 
—0.24 159 

1890 Févr. Il 
-ho. 9 159 

1896 Févr. 8 

-+-I. 7 i59 



1894 Févr. 3 
— 1.29 159 



1903 Févr. 18 
—0.17 159 



1894 Févr. 3 
— 1.48 i59 



1903 Févr. c 8 
—0.14 159 



OR. 


NÉB. 


LECT 


Faci- 
lité. 


Ciel. 


Cercle. 


i3,3 
p 8-9 


357*1 * 


i3,2-i3,3 
3 9-10 


356,48. 
356,25 
356,6 
336,o5 


i3,4-i3,5 
' 9-10 


189,55 


i3,4-i3,5 




» 9 

i3,4 
^ 9 


« 
23o,7 
280,4 
a3o,5o 


i3,3 
2 9-10 


49,55 
49,55 
49,1 
49,1 


I3,2 

4 9-10 


161,35* 
162,15* 
161,8 * 
16a, * 


i3,3 
3 9 


344,0 * 
3i3,o3* 
342,o5* 
342,55- 


i3,3 
3 9-10 


'34,97* 
134,78* 

i34,4 * 
'34,9 * 


i3,3 
1-2 


-i3,4 
9 


317,7 * 
317,45* 
3i6,9 • 
3 1 5, 9-2* 



Vis. 



t P 
22.49,5 



4i,38.< 
41,480 
41,529 
4i,5o8 



26.16,60 



29.22,3 

^9 '-*7,i 
29.26,25 

52,3l2. 

52,355 

62,278 

52,302 

38,7o3 
38,571 
38,594 
38,653 

38,628 
38,670 

38,547 
38, 640 



38,079 
38,097 
38/268 
38, 108 

38,247 
38,363 
38,373 
38,280 



73 



I 


.1 


.^^ '-' 




T" 


1 


1 


r\ 


w 


\j 




I 


.1 


.r%... 


w 




■^ 


I 


.1 


r\ 


' w 


\J^ 


•T» 


I 


I 


r\ 


w 


U 





MODE 

de 
poÎQté. 



D>^ 



■e— ^ 
e— ^ 



D>^ 






e— ^ 



e— ^ 



o ^ 
















e— ^ 



e— ^ 



ANGLE 

de 

position 

P- 



175,55 

176,35 
176,12 
i7<>,47 
175.9^ 



188,18 



229,27 
aa8,97 
229,07 

229,42 
229,42 
228,97 
w8,97 

i63,49 
163,29 
162,94 
i63,i4 

163,76 
162,81 
161,81 
162,31 



i36,i2 
135,93 
i35,55 
i36,o5 

•37,46 
137,21 
i36,66 
i35,68 



DISTANCE 

d. 



5.55, : 

5.56,5 
5.53,7 

5.52,2 

5.52,9 



7.38,6 



9.«i,8 
9ï4,2 
9.13,8 

9.14,1 
915,4 
9.13,1 
9. '3,8 

2.32,2 
2.28,3 
a. 29,0 

2.3o,7 

2.29,6 

2.3o,8 
2 . 27 , 2 
2.29,9 



2.i3,8 
2,14,3 
2.19,4 
2.14,6 

2.18,3 
2.21,7 
2.22,0 
2.19,3 





NËB.— «. 

séc't; ' 





> 


— 0,01 


— I,^, 


0^3 




-!- 0,01 


— 1,5. 


0,3 


— !.>• 




— 1,44 




— i.fc: 


0,00 


-T- 4,5S 


0,2 




— 0,01 


-27. S 


0,2 


— 27.^! 




-4-2-,^». 


0,01 


H-2S,r 


0,3 


— >S,: 




-^27. >, 




.^- X- 


• 


* 


H- 0,02 


— ^ •^'. 


0,1 


— ?.N 




- 2,Nl 




- 2.^4. 


0,00 


5.-V 


o,« 


— ajr 




— 3,-1' 




— J, '. 



o,o3 
0,00 



0,00 
0,0 



iT D'AMAS STELLAIRES. 



F.47 



^^JJhsuret^ 



NEB.— 3^. 



AiRapp. 


ACOapp. 


- 1*85 


+5'. 54" 8 


— i,5i 


+5.56,1 


— i,Go 


+5.53,2 


— 1,45 


+ 5.5i,9 


- 1,68 


+5.52,3 


+ 4,63 


+7.34,1 


-f-28,01 


+6. 0,3 


+28,00 


+6. 4,1 


-r-28,02 


+6. 3,0 


-+-28,19 


+6. 0,7 


H-28,25 


+6. 1,5 


-+-^7,95 


+6. 3,4 


+27,98 


+6. 3,8 


— 10, 36 


+2.26,0 


— 10,21 


-K2.22,I 


— 10,47 


+ 2.22,5 


— 1«,47 


+2.24,3 


— 10,01 


+2.23,6 


— 10, 60 


+2.24,1 


— 10,99 


+•2.19,9 


— 10,90 


+ 2.22,9 


— 22,3l 


+ 1.36,5 


— 22,47 


+ 1.36,6 


-23,48 


+ 1.39,6 


-22,48 


+ 1,37,0 


— 22,46 


-hi.4i,9 


-23, i3 


+ 1.44,1 


—23,42 


4-1,43,3 


— 23,38 


+ »-39,7 




+o,o3 



+0,02 
-0,3 

+0,01 
-0,1 



+0,07 
+0,1 



— o,o3 
0,0 



+0,07 
+0,2 



-o,o3 
-0,1 



Ik DE COMPARAISON. 



Décl. 



1900,0. 



8.35.46,87 
3*» 52' 3', 4 



8.36.23,02 
-19.46. 4,9 



8.35.47,63 
5.14. 9,2 



8.39.4a 
-73.49 



8.37.26 
+73.53 



Autorités. 
Grandeurs. 



WiVIIIN 

876 î^ 

Id.(8) 



A.G. \ 

BerlinA 

3478 ) 



A.G. •( 

Leipzig n 1 1,*? 
4730 ) 



Anonyme^*^ 
(9,5) 



Anonyme^*^ 



Anonyme^*^ 

(H) 



Anonyme^*^ 
(") 



DESCRIPTIONS ET REMARQUES. 



2642. 1888 Mars .3. — Objet formé par une * i3,3 autour de 
laquelle on en soupçonne plusieurs autres très faibles et voisines. 
Une autre • i3,3 est vers p = 358», d = 1'. — Cet objet forme un 
losange a. irrégulicr avec 1' :Ar de comp. et avec ^433 et 2436 BD — 3*>. 

1896 Février 8. — Étoile de gr. i3,2 — 13,3, accompagnée de 
nébulosité diffuse, arrondie et de 3o' à 4o' de diamètre. Elle est 
accompagnée aussi d^ deux ou trois autres ic, dont une, de 
gr. i3,3-i3,4, est vers /? = o", rf = 1'. Cet objet forme un losange 
a. irrégulier avec V-k de comp. et deux autres • de gr. 8,5 et 8, 8, 
U plus faible passant la dernière : la nébuleuse et l'étoile de 
comparaison forment la diagonale verticale du losange. 

Dans la mesure de la distance on a, par erreur, employé un fil 
dont la coïncidence n'a pas été faite le même jour. 

2643. 1887 Février 17. — Étoile i3,4 qui paraît entourée d'une 
petite nébulosité j3,4-i3,5 dont TÊxistence n*est même pas 
certaine. 

1900 Mars i. — Objet de grandeur i3,4-i3,5, assez stellaire, 
peut-être un peu nébuleux. 

2644. 1890 Février 11. — Nébuleuse assez diffuse, vaguement 
arrondie et de 3o' environ de diamètre; elle est un peu plus 
brillante vers le centre, où se trouve une condensation demi-dif- 
fuse qui ressort faiblement. 

1896 Février 8. — Nébuleuse diffuse, arrondie, et d'environ 
So' de diamètre; elle est un peu plus brillante vers le centre qui 
est granuleux et qui ressort légèrement. — Une Hr située vers 
p = a5o*, d = 2', parait être un peu nébuleuse. 

2646. 1894 Février 3. — Nébuleuse peut-être un p«u irrégulière, 
vaguement arrondie et de SoT environ de diamètre; elle est nota- 
blement plus brillante au centre, où se trouve une condensation 
demi-diffuse, demi-stellaire, qui ressort assez bien, tout en se 
fondant graduellement avec le reste de la nébulosité. 

(») 3*.An. -•37860-^74» : Ali=-4-o-46-; ACO=-i4',5. 

1903 Février 18. — Néb. arrondie et de 3o' env. de diam.; elle est 
plus brillante vers le centre, où se trouve une condensation diffuse, 
qui ressort légèrement : à partir du centre l'éclat diminue assez 
lentement, de sorte que Taspect de Tensemble est assez planétaire. 

Cet objet passe 3i' après la position de N.G.C. 

(»)* An.-* 37880 + 740 : Am=-f-o'-45-; ACD=-i3',9. 

I Bigourdan 269. 1894 Février 3. — Nébuleuse assez diffuse, 
vaguement arrondie et de i5' environ de diamètre; elle est un 
peu plus brillante vers le centre, où se trouve une condensation 
diffuse qui ressort légèrement. — Une • ii-ii,5, un peu plus 
boréale que la nébuleuse, la suit à la distance de i*,5. 

( « ) • An. — • 378 BD + 74- : Am = — i- 3o* ; A({) = — 10'. 

1903 Février 18. — Nébuleuse diffuse, peut-être irrégulière et 
de 40' d'étendue environ; elle est un peu plus brillante vers le 
centre, où se trouve une condensation granuleuse qui ressort 
légèrement. Une 4- i3, située à i' de distance de la nébuleuse, 
gêne pour l'apercevoir. 

(«) * An.-*378BD+74-: Aii= + i-32-; A(î)= — 8^,9. 



F.iS 



OBSERVATIONS DE NÉBULELj 



VIII'**"'**. 



N.GKN. 
CAT. 



Gen. 
catal. 



2647 

5433 



264S 

1688 



AUTORITES 

diverses. 



Autres 
observateurs. 



270 Big. 



i32 Martli 



. m 49 

) 521 

l 3i35 

D'Arresti 
Lord Rosse 



2649 

1689 



2650 

1690 



2651 

34J4 



II 727 

Lord Rosse 



II 908 

D'Aneslî 

i33 Marlh 



DATKS 
des 

observations. 



M, 



Gross*. 



1894 Févr.3 
~i'*i2"' i59 



1903 Févr. 19 
—1.29 159 



1887 Févr. 17 
-ho .10 I 59 

1900 Mars i 
—0.17 169 

1886 Mars 8 
— i.i3 1J9 



189 i Févr.3 
—0.27 159 



1901 Mars 8 
—0.21 169 



1890 Févr. 10 
— i.5i 159 



1892 Févr. 26 

— 2.25 159 



1886 Mars 8 
» i59 



OR. 


NÉB. 


LBCT 


Faci- 
lité. 


Ciel. 


Cercle. 


Â. brillante 


79*0 * 


5 9-10 


78,85* 




78,8 * 




79,15* 


i3,3 


80,2 * 


2 9 


80,6 * 




80,5 * 




80,25* 


» 


176,00 


G 9-10 


175,83 


i3,4 




» 9 




11,8 


.266,2 * 


» 10 


265,6 * 




265,7 * 




265,4 * 


12 


83, i5 


5-6 9-9,5 


83,92 




83,85 




83,6 


12 


264,55 


5 8,5-9 


26 5,0 5 




265 , j 




265,1 




265,4 




264,8 


13,4 


206,7 * 


'- 9 


207,1 * 


.3,3 


89,55* 


1-2 7 


88,5 • 




89,1 • 




88,9 * 


» 




» 


10 





Vis. 



45,740 
45,586 
45,574 
45,616 

21,434 
21,489 
21,470 
2 1 , 4<>o 



19.26,05 
19.26,15 



i5.47,o 
i5.5o,9 
15.45,9 
i5.46,3 

37,470 
37,439 
37,461 
37,490 

29,670 
29,071 
29,673 
29,608 
29,683 
29,680 



32.25,6 
3'2.4o,o 



4o,9l3 
a I , 1 "^o 
4 1 , • 3o 
41,295 



£.2. 

5? O 



2.2 
2 . •* 



I . I 
I . 1 



I . I 

1 . I 

I . I 

I .1 



MODE 

de 
poiuté. 



-e— ^ 



e— ¥^ 



e— ¥^ 






e-^ 



e-^ 






e-^ 



e--^ 



e— ^ 
e— ^ 









e— ^ 
e— ^ 



e— ^ 
e--^ 



e— ^ 



o— ^ 






e— ^ 



B—¥r 



ANOLB 

de 
position 



260,13 
«59,98 
«59,93 
260,28 

«^9,99 
260,39 
260^29 
260,04 



174,63 
174,48 



85,79 
85,19 
85,29 

84,99 

84, 5i 
85,28 
85,21 
84,96 

84,43 
84,93 
85,38 
84,98 
85,28 
84,68 



25,16 
25,56 



90,07 
89,02 
89,62 
89,42 



DISTANCE 



6. 0,0 
5.55,4 
5.55,1 
5.56,3 

5.58, I 
5.56,4 
5.57,0 
5.57,3 



4.14,6 
4.14,6 



.55,8 

.57,7 
.55,2 
.55,4 

.55,8 

.54,9 
.55,5 

.56,4 

.54,6 
.54,6 
.54,5 
.56,4 
.54,2 
.54,3 



10.42,9 
10. 5o, I 



7.26,4 
7.3i,6 

7.31,9 
7.36,8 






0,01 

0:1 



0.02 
0,1 



0,00 
0, 



0,00 
0,0 



0,00 
0,0 



0,00 
0,0 






-1-2) 



0,01 
0,2 



0,02 
0,2 



ET D'AMAS STELLAIRES. 



F.49 



VIII^*"''**. 



NEB.— •. 



AiHapp. 



-hi 
I 

-I 

-I 
-I 



. 25 , 28 

.24,17 
.24,07 
.24,45 

.24,63 
.•..4,34 
,24,45 
24,^6 



•,69 
1,74 



- 7,96 

- 8,08 

- 7,9' 

- 7,93 

- 7,95 

- 7,89 
— •7>94 

- 7,99 

- 7,86 

"^ 7,87 

- 7,87 

- 7,99 

- 7,84 

- 7,84 



-2'2,3l 
-22,90 



A(0 app. 



+ 1. 
H-O. 



I 

1,8 
2,0 
0,1 

2,1 

59,4 
0,1 

1,7 



-I .3o,o5 
-I .3i, 10 
-i.3i,i7 
-1 .3a, i5 



-h4.i3,5 
4.i3,5 



-o. 8,5 
-o. 9,9 
-o. 9,5 

-O.IO, 1 
-0.11,1 

-O. 9,5 

-o- 9,7 
-0.10,2 

-0.11,1 
-0.10,1 
-o. 9,2 
-0.10,2 
-o. 9,4 
-o. 10,6 



-9-42,1 
-9-46,6 



Réd.à 

T900,0< 



-ho. 0,7 

-o. 7,6 

— o. 2,8 

-o. 4,5 



—0,09 
-o!6 



-1-0,04 
-+-0,3 



+0,02 
0,0 



0,00 
-1-0,1 



0,00 
H-O, I 



0,00 
0,0 



4- DE COMPARAISON. 



Décl. 



1900,0. 



8.41.29 

-73*'52' ' 



8.37. j,7 
-19.56.49 



8.37.15 
-14.38 



— o,o3 
H-o,3 



H-o,i3 
-ho,8 



8.38.11,9 
-t-35. 14.28 



8.41.39,90 
-1-70,40.10,6 



8.38.19 
-12. 6.32 



Autorités. 
Grandeurs. 



Anonyme 
(10) 



Anonvme^*^ 



BD 

2193 



J9,^ 



Anonyme^*^ 

(9^5) 



Anonyme^'^ 
(9,5-10) 



Anonyme^*' 
(9,5) 



BD ) ^ 
.866(9^5 



A.G. ) 
Dorpat.(6,8 
Z. 70* ) 



Pos. néb. 
d'ap.N.G.C. 



DESCRIPTIONS ET REMARQUES. 



I Bigourdan 270. 1894 Février 3. — Nébuleuse a. brillante 
( classe II ), vag' arrondie et de 45' à 5o''de diam.; elle est t. nota- 
blement plus brillante vers le centre, où se trouve une conden- 
sation a. diffuse, un peu stellaire et de 5' à 7' de diam.; celte 
condensation ressort a. fortement, tout en se fondant graduelle- 
ment avec le reste de la nébulosité. 

1903 Février 19. — Néb. a. diffuse, vag^ arrondie et de 40" env. 
de diam.; elle est notablement plus brillante au centre, où se 
trouve une condensation a. diffuse, un peu stellaire, qui ressort 
relativement bien. 

(•) •An.-*379BD-f74<'(AG.Dorpat.Z.74°):All=*i'»24»;ACD=-i5',5. 

2647. 1887 Février 17. — Petite nébuleuse vag» arrondie et de 
i5' env. de diam., notablement plus brillante au centre : Ten- 
semble a un aspect assez stellaire. 

1900 Mars i. — Objet stellaire, sans nébulosité. 



2648. 1886 Mars 8.— Objet formé par un noyau biglant, sem- 
blable à une :Ar écrasée, entouré d'un peu de nébulosité à peu 
près ronde et de 13" de diamètre. 

Cet objet est un peu allongé, ce que Ton n'avait pas remarqué 
avant de lire la description de Lord Rosse (p. 69); d'ailleurs on 
Taperçoit sur une bien moindre longueur qu'à Birr Castle; et Ton 
soupçonne à peine Tobjet que Lord Rosse appelle a : cet objet a 
serait, à très peu ptès, i', 3 au sud de V:tt de comparaison. 

(') 3*- An.— •I955BD-M4'» : AjR=-+-i-5-; A(£)= — 7',5. 

1894 Févriers. — Néb. a. petite, arrondie et de 20" à 35' de diam.; 
elle est notablement plus brillante au centre, où se trouve une 
condensation a. diffuse, légèr^ stellaire, qui ressort bien, tout en se 
fondant graduellement avec le reste de la nébulosité. 

(3) •An.— ^i955BD-m4t AiR=-i-i»5»; AtO = — 8'. 

1901 Mars 8. — Petite nébuleuse arrondie et de 20* env. de diam.; 
elle est plus brillante vers le centre où se trouve une condensa- 
tion demi-stellaire, demi-diffuse, qui ressort fortement. 

(*) î^-An.— •I955BD-M4'» : AA=-hi-4-; A(Ê)=— 7',6. 
Autre observ. : I/jérrest^,.. 1862 Mars 5 Aai=-8',3 A(î)=o',o. 

2649. 1890 Février 10. — Nébuleuse t. faible et qui, bien loin 
d'être la classe II, parait être aujourd'hui des plus faibles de la 
classe III. Elle est vag* ronde, a. étendue et ne comporte pas 
des mesures précises. On soupçonne au moins deux petits points 
stellaires, dont Tun, de gr. i3,3, est au bord de la nébuleuse, vers 
p = 33o*. 

2650. 1892 Février 26. — Objet vag^ arrondi et de 30" à 40" de 
diam . , sans condensation ; parait être un amas formé d^ik- 1. faible?, 
peu distinctes. — Ne comporte pas beaucoup de précision dans 
les mesures qui, d'ailleurs, ont dû être influencées par une ^ i3,3 
située vers p = 89», d = So". 

2651. 1886 Mars 8. -^ Non vue. Elle a été cherchée en partant 
de iSgSBD-Hia.». 



Observations de Paris, 1904. 



F.5o 



OBSERVATIONS DE NÉBULEUSE? 



VHI"»""*. 



N.OEN. 
CAT. 


AUTORITES 

diverses. 


DATES 

de* 

observations. 




Autres 
observateurs. 


Gen. 
catal. 


M. 


Grosse 


2651 


i33 Marth 


1900 Févr. 25 


(suite) 




-ho»» 6» 159 


2662 


406 0. St. 


1890 Mars i3 


9 




H-I.7 «59 


2653 


T. VI 


1894 Mars 5 


» 




— 1./9 «59 

1897 Févr. 23 
-f-i. 8 159 


2654 


T. VI 


1903 Janv. 27 


9 


«• 


— 2.23 139 

1905 Avril 6 
» 159 


2655 


I 288 


1886 Janv. 29 


1691 


h 520 


-ho. 18 159 




I^ugier (i3) 
D'Arrests 


1894 Mars ij 
— 1.41 159 




Lord Rosse 






Riimkeri 






Engelmann 

Ëngelliardts 

Becker 


1897 Févr. 21 
-f-o. 3 159 

1897 Févr. 23 

-+-O.57 139 



OR. 


NEE. 


LECTURES. 


é 






; 2 


Faci- 
lité. 


Ciel. 


Cercle. 


Vis. 


0, 







t 




1» 


270,82 


46,069 


i.i 


I 9-9i5 


• 






i> 








» 9 








» 








» 9-10 








. 9 








» 9 








Assez brill. 


i3,45* 


24,38o 


i.i 


3 9-ïo 


i3,8* 


a4,45o 


i.i 




i3,5* 


24,465 


i.i 




i3,9* 


24,435 


i.i 


» 9 








9 




t P 




Brill. 


27,80 


21. 11., 40 


2.2 


9 10 


^7,85 


21.1 f ,o5 


2.2 


Brill. 


206,78* 


42,911 




5 9-10 


206,6* 


42,920 






206, 65* 


42,915 






206,65* 


42,918 




Brill. 


116,9 


53,180 




5 8,5-9 


116,75 


53,2o5 






116, 85 


53,175 






116,75 


53,118 






116,73 


53,i52 






116, 65 


53,195 




Brill. 


116,73 


53,127 




5 9 


116,75 


53,067 






116,77 


53,020 






116,8 


53,189 






117,0 


53,roo 








116, 85 


53,0-9 





MODE 

de 
pointé. 









=e=cî 





















-0— ^ 



ANOLE 

de 
position 



270,70 



i3,3o 
i3,65 
i3,35 
'3,75 



207,78 
207,83 

207,87 
207,69 
207,74 
207,74 

17,02 
16,87 

16,97 
16,87 
16, 85 
•6,77 

16,81 
16, 83 
16, 85 
16,88 
17,08 
16,93 





i(^ 


DISTANCE 

d. 


il 


6'. 9\e 



0,00 




0:1 


4.3i,o 


-f- 0,01 


4.98,9 


0,1 


4.28,5 




4.29,4 




4.37,1 


0,01 


4.36,9 


0,1 


4.36,2 


-h o,o3 


4.36,5 


0,1 


4.36,3 




4.36,4 




9-39,6 


0,00 


9-40,4 
9-39,5 


o,a 


9.37,8 




9.38,8 




9.40,1 




9-38,2 


0,0'.>. 


9.36,5 


o,ri 


9.35,1 




9.40,1 




9-37,4 




9-36,8 






ET D'AMAS STELLAIRES. 



F.5i 



VIII»»»"**. 



NBB.— Jl- . 



àJR «pp. 



-h-25,5iO 



8,49 
8,64 
8,44 
8,72 



-{3,62 
^',3,67 

-43,56 
-h43,35 
-h43,39 
-^-43,41 

— >..53,8o 

-•2.54,2> 

-2.53,83 
-2.53,48 
-2.53,81 
-2.54,3i 

-2.53,74 
-2.53,18 
-2.52,73 
-2.54,18 
-2.53,08 
-2.53, i3 



AOdapp. 



— o. 4,5 



Réd.à 
1900,0, 



0,00 
0:0 



-4.23,8 
-4.21,4 
-4.21,3 
-4.21 



-+-4. 5,3 
-1-4. 5,0 

-^4. 4, a 

4. 4,8 

+4. 4,6 

-+-4. 4,6 

-4-4.23,4 
-1-4.22,4 
-+-4.22,9 

H-4.2I,2 

—4.21,5 
-f-4.21,4 

+4.20,7 
-i-4.20,1 

-^-4.19,7 

H-4.22,2 

-1-4.22,8 
—4-21,1 



Hr DE COMPARAISON. 



Décl. 



1900,0 



-HO, 01 
0,0 



-1-0,24 
0,7 

-ho, 10 
0,3 



-+-0,26 
-HO, 6 . 



-+-0,26 
-ho, 6 



8.37.56,0 

-12* 3' 52' 



8.38.12 
4.15.10 



8.42.13 

-78.47 



8.41. 18 
H-Go.43 



Autorités. 
Grandeurs. 



BD 

1898 



9,5 



8.41.44 
-78.32 



8.45.22 
-78.31.3 



,69 
9 



Pos.néb. 
d'ap.N.G.C. 

Pos. néb. 
d'ap.N.G.C. 



AnoDvme^^^ 
(9i5) 



DB8ORIPTIONS ET REMARQUES. 



Anonyme^*^ 
(10,5) 

Anonyme^'^ 
(i/,5) 



A.G. ] 
Kasan 
1684 ] 



7,6 



2651 (suite). 1900 Février aS.— Elle a été cherchée à la position: 
1898 BD -hia» (-ho-27»; 4-3'), où l'on n'a rien vu. — L'objet 
mesuré, de gr. i3,4-i3,5-i3,5, d'aspect mixte, assez fortement stel- 
laire, renferme peut-être un peu de nébulosité. 

2652. 1890 Mars i3. — Non vue. Le Cat. N.G.C. dit : « • 9 
sp. 5o' »; or dans la région il n'y a qu'une '-k 9 : c'est 
2541 BD —3", qui a un compagnon 10, 5 vers p = 35», d = o',7; 
la nébuleuse devrait donc occuper la place de ce compagnon. 

2653. 1894 Mars 5. — Non vue. Elle a été cherchée à la position : 
1691 G.C. (— o-aa»; -hii'). 

1897 Février 23. — Non vue. Elle a été cherchée au voisinage 
de la position : 2655 N.G.C. ( — o"3o" env. ;-»-u'). 



2654. 1903 Janvier 27. — Ncb. brillante (classe I— II), allongée 
suivant la direction 63o,5 {p = 63%35 1 pointé), et de i%3 de long 
sur 2o' à 30* de large; les mesures se rapportent à une conden- 
sation excentrique, qui est autro-précédente par rapport au 
centre géométrique de l'ensemble : cette condensation est a. bril- 
lante; a. fortement slel laire, et ressort bien sur la nébulosité 
environnante, quoique celle-ci soit a. brillante. 

L'objet mesuré passe i" après la position N.G,C. 

(• )^An.-*iO75BD+6i«{A.G.iloU,.Goih*»6«0): AA=+i-ao'; A(D=-32'. 

1905 Avril 6. — La néb. passe 9' avant V^- a et. est 4' plus 
australe; on ne peut la mesurer faute d'éclairage. Ciel brumeux. 

• a-* iO75BD+54*(A.G.HeU.-Coih*»«80): AA=+ï"i7'; A(È)=-35',3. 

2655. 1886 Janvier 29.*— Nébuleuse brillante, ronde et de 4o' 
de diamètre; elle est très brillante au centre, qui a l'aspect d'une 
3f écrasée. 

(')-KAn.-^297BD+78«(A.G.KasaniG84): AiR=-3'»39-; ACO = o'. 

1894 Mars 5. — Nébuleuse brillante, vaguement arrondie et de 
4o' à 5o" d'étendue totale, mais qu'on ne voit nettement que sur 
une étendue de 20' à 26'; la partie centrale, demi-stellaire mais 
nettement diflfuse, ressort fortement et se fond graduellement 
avec le reste de la nébulosité. • 

(») • An.- • 293BD4-78»; AA=-l-4-i5-; A(JE) = o'. 

1897 Février 21.— Nébuleuse brillante, arrondie et d'environ 35* 
de diamètre; elle est notablement plus brillante au centre, où se 
trouve une condensation assez difTuse, un peu stellaire, qui ressort 
bien, tout en se fondant graduellement avec le reste de la nébu- 
losité. — Il vient ensuite un peu de brume. 

1897 Février 23. — Nébuleuse brillante, vaguement arrondie et 
d'environ 3o* de diamètre; elle est formée principalement par 
une condensation centrale de 5* à 6' de diamètre, assez stellaire, 
un peu diffuse et qui ressort vivement. 

Autres observations faites par D'Arrest^ : 



1"* 


1866 août 5 » 


rf= 4i 


1866 août 6 AA = H- 4i* 


ACÔ = H-4 3o 


2- • 


1866 aoilf 6 —2-55 


4-4 18 
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DESCRIPTIONS ET REMARQUES. 



2656. 188G Mars. Si. — Néb. vag^ arrondie et de 10' env.de diam.; 
elteest un un peu plus brîil.au cenlre,qui a l'aspect iégcr^ stellaire. 

(») ♦ An.-*i253BD+54»(AG.Ciimb.(U.-S.)^ai*]: All=+i'»33*; A(0=-2'. 

1903 Janvier 28. — Néb. de gr. i3,4- i3,4-i3,5, assez large, 
vaguement arrondie et de 00* à 40' de diamètre; elle est un peu 
plus brillante dans la région centrale où se trouve une condensa- 
tion demi-stellaire qui ressori relativement bien; cette conden- 
sation parait accompagnée de plusieurs autres petits points dont 
on ne peut bien indiquer la position par rapport à l'ensemble. 

(') •An.-^i253BD+54'IAG.Cmnb.tlJ.-S.)3ai4::Aai=+i"3j';A(0=-y,5. 

2667. 1890 Mars i3. — Nébuleuse de gr. i3,3-i3/{ ou i3,4, de 
de forme insaisissable, peut-être un peu allongée vers lit de 
comp., et de 3o' d'étendue env.; elle est à peine plus brillante au 
centre, où se trouve un point nettement stellaire, de gr. i34, 
par rapport auquel la nébulosité n'est peut-Otrc pas symétrique. 
Une -k II est vers p = 215", d = 3'. 

(>) >t-An.-î|-i864BD+io«(AG.LeipiifI,3524): AJR=-^o-42•; A(Ô=-29'. 

2661. 1886 Mars 8. — Nébuleuse t. diffuse, de forme insaisis- 
sable, vag* arrondie et de 35' env. de diam.; elle est un peu plus 
brillante au centre, sans noyau. Cet objet est assez éloigné de la 
position deG.C, position où Ton n'aperçoit pas de nébuleuse. 

(*) Jl-An. — 1^-198280 H- i3«: AJt = -o»36-; AC0=-4-6',5. 

1900 Février 25. — Néb. de gr. i34-i3,4-i3,5, diffuse, un peu 
granuleuse, assez large, vag^ arrondie et de 5o' d'étendue; elle 
est à peine plus brillante au centre, où l'on entrevoit plusieurs 
petits grains stellaires dispersés. 

Autre obs.: Harvard, i868janv. 17 AA=H-5« A(0=— 10'. 



L 1888 Mars 3. — Non vue; mais le ciel n'est pas très beau. 

1888 Mars 7. — Non vue, au moins d'une manière certaine. 

1903 Janvier 25. — Objet de grandeur i3,'j- i3,5-i3,5 qui se 
trouve un peu au nord d'une 4- i3/| ; cette st-t qui influencerait 
sans doute les mesures, est probablement celle que N.G.C. indique 
ainsi : « -k i5nr ». 

(*) îl- An. — •2637BD — i4« : ÀAzuH-o-ie»; ACÔ = -+- 20'. 

2664. 1891 Février 7. — Non vue. 

1903 Janvier 3i. — Dans la région de cet objet on trouve les 
4 -k 1984, 1986, 1988 et 1989 BD-+-i3*, avec quelques autres très 
fdibles; mais ni là, ni dans le voisinage, on n^aperçoit rien de 
semblable à un amas. 

3B65. 1891 Février i3. — Ncb.degr. i3,4ou i3/|-i3,5, vag^arrondie 
et de 20" env. de diam.; elle est un peu plus brillante vers le 
centre, sans condensation stellaire. A cause de sa faiblesse et de 
son peu d'élévation au-dessus de l'horizon, cet objet ne se dislingue 
pas nettement, de sorte que les mesures sont assez incertaines. 
L'* 2469 BD — 18" est vers /?=355«, d =3',7/ 
Autres observations : 
L.McCormick, 1887,951 AiR = — o»i4',38 A(E)=-m'42',3 
Id 1888,127 —o 14,24 » 
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Id. (•) (9) 



DESCRIPTIONS ET REMARQUES. 



2686. 1891 Février 27. — A la position de cet objet, on n'a trouvé 
que 3 -y. de grandeur 9-10, en ligne droite et a. écartées, avec 
quelques autres plus faibles; mais pas d'amas proprement dit. 



2667. 1887 Février ^3. — Nébuleuse vaguement arrondie et de 
25' environ de diamètre; elle est plus brillante au centre, qui se 
détache assez bien et où, par moments, on a cru distinguer deux 
petits points Stella ires très rapprochés. Pourrait être un amas 
d'étoiles très petites et serrées. 

(') • An.— • 2108BD-4-19»: A A = — o«i6' 



A(î) = — i3'. 



1901 Mars 12. — Nébuleuse fortement stellaire, de forme et 
d'étendue insaisissables, ayant peut-être 25' de diamètre: elle a 
un noyau qui ressort fortement. 

(«) Jl- An.— *2io8BD+i9« : AjR= — o»i6'; ACÔ =—12'. 



I Nova î 1887 Février 23. — Cet objet parait être une nébu- 
leuse de forme et d'étendue insaisissables à cause de sa faiblesse 
(i3,4-i3,5). Il se trouve vers p = Zo*, rf = 2', par rapport à 
1699 G. G. (2667 N.G.C.); c'est donc probablement Tobjet ainsi 
indiqué par lord Rosse (p. 69) près de 1699 GC : « eF compa- 
nion about 2'nf ». — II est suivi par un autre objet, également 
très faible et qui parait être un petit amas. 

(3) • An.— • 2I08BD-I-19» : Ali= — o-i6-; A(D = — 13'. 
1901 Mars 12. — Non vue. 



266S. 1890 Février 10. — Nébuleuse assez diffuse et vaguement 
arrondie; elle est un peu plus brillante vers le centre, où se 
trouve une condensation demi-diffuse qui ressort légèrement. 

1903 Janvier 28. — Nébuleuse assez diffuse, vaguement arron- 
die, ayant peut-être 3o' de diamètre; elle est plus brillante au 
centre, où se trouve une condensation demi-stellaire qui ressort 
relativement bien. 



2672. 1887 Février 17.— Nébuleuse assez brillante, arrondie et 
de 35* à 40' de diamètre; elle est plus brillante vers le centre, 
qui est fortement stellaire et qui se détache vivement. 

(«) • An.— > 2108BD-M9"»: AiR = — o»i6-; ACD = — i3'. 

1887 Février 23. — Nébuleuse arron- 
die et de 20' à 3o' de diamètre; elle est 
plus brillante vers le centre qui forme 
noyau assez diffus, se détachant bien. 

L'^ voisine i3,4 - i3,5 est difûcilc à 
apercevoir, 

1901 Mars 12. — Nébuleuse arrondie et de 25' environ de dia- 
mètre; elle est très notablement plus brillante au centre où se 
trouve une condensation stellaire, un peu diffuse, qui ressort 
bien, tout en se fondant graduellement avec le reste de la nébu- 
losité. Une • 9,3 est vers/? = 23o% d = 5'. 

(*) • An. — * 2108BD-4-I9» : Aai=— o-i6-; A(©=— 12'. 
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Autres 
observa leurs. 


Gen. 
Catal. 


AL 


Gross'. 


2672 


( H 80 
hl 48 


1902 Janv. 3o 


(suite) 


— i'*4o™ 159 




h 526 






D'Arresl, 






Lord Rosse 






Scbônfeldi., 






Etc. 


. 


2673 


Lord Rosse 


1887 Févr. 17 


1705 


Lord Rosse 


— o.3f 159 




Engelhardls 


1887 Févr. 23 
-I. 8 159 

1901 Mars 12 
—0.38 159 


2674 


i52 0. St. 


1891 Févr. 1 3 


» 


H.A. Howe, 


-hi. 4 i59 


2675 


81 D'Arrest 


1886 Mars 3i 


1706 


D'Arresl, 


-M. 54 i59 
ld03 Janv. 26 

—3.42 139 


2676 


33 Sw. VI 


1894 Mars 6 


n 




—0.17 169 

1902 Janv. 29 
— 1.26 109 


2677 


11 48? 


1887 Févr. 23 


1707 


//5i7 


— 0.20 139 




Lord Rosse 







GR. ] 


SÊB. 


LECT 


Faci- 
lité. 


Ciel. 


Cercle. 


i3,o- i3,2 
3 8-9 

• 


47*9 * 
47,77* 
48, o3- 
48,1 * 


» 9-10 


92,85 
91,90 


i3,3-i3,4 
1» 10 


280,40* 


i3,4-i3,5 
i 8,5-9 


270,3 

274,9 
270,0 

273,7 


i3,4-i3/) 
» 9-10 


i34,5 


i3,3 
» 10 


249,20 
249,65 


1-2 8 


69,5 * 
69,9* 
69,9 • 
69,8 * 


i3,4 
2 9 


79,3 
80, o3 
70,55 
79,55 


i3,4 
1-2 9 


82.4 • 

81.5 * 
81,7 * 
81,0 * 


i3,3- 
5 


-i3,4 
10 


i3,70* 
13,70* 



Vis. 



43,659 
43,658 
43,718 
43,700 



12.33,8 

12. 5,70 
12. 1,60 
12. 1,70 

34,672 
34,642 
34,65i 
34,438 



30,073 



25.20,30 

25.19,45 

'9,827 
19,837 

19,855 
19,969 

23,289 

23,252 

23,382 
23,288 

23,289 

23,220 
23,320 

23,i88 

26.20,85* 
26.21,45.* 



i.i 
1 . 1 
1. 1 
1 .1 



2.1 
2.» 

2.2 

».2 
V.2 

1.1 
I. I 
1 . I 
I.I 



1.1 



2.2 
2.2 

I.I 
I. r 
I.I 
I. I 

I. I 
I . I 
I .1 
I.I 

I.I 
I. I 
I. l 
I .1 

2.2 
2.2 



MODE 

de 
pointé. 



e— ^ 






-e— ^ 



•e- 


-^ 







^ 
¥ 


^ 








w 




_w 




W 




^ 


rw - 





W 








w 




w 


e- 


-^ 






ANGLE 

de 
position 



227,76 
227,63 
227,89 
227,96 



27', 49 
270,54 

278,93 



270,19 
274,79 
269,89 
273,59 



3i5,42 



68,93 
69,38 

69,38 
69,78 
69,78 
69,68 

80,69 
81,42 
80,94 
80,94 

82,22 
81,32 
81,52 
80,82 

12,22 
12,22 



DISTANCE 

d. 



4.57,8 

4.57,7 
4.59,5 
4.59,0 



0.33,7 
0.33,7 

0.35,7 
0.33,7 
0.33,7 

0.33,0 

0.32,I 

0.32,4 
0.26,1 



1.45,2 



6.40,8 
6.40,4 

6.45,5 
6.45,2 

6.44,7 
6.41,3 

5. 3,1 

5. 4,2 

5. 0,4 

5. 3,2 



5. 3,5 
5. 5,5 
5. 2,6 
5. 6,5 

7.59,3 
7.59,6 



S f d 



0,00 



0,00 
0,0 

0,00 
0,0 

0,00 
0,0 



0,09 
0,2 

0,01 
0,1 

0,01 
0,1 



0,00 
0,1 



0,00 
0,1 



0,00 



ET D'AMAS STELL AIRES. 



F.5- 



VlIIbenre.^ 



AiRapp. 



H-i5,59 
-f-i5,55 

-f-i5,7o 



9., 38 
2,39 

2,5o 



2,34 

9., 27 
•2,29 

1,84 



-49. , 5o 
-4-1,58 

-43,06 

-43,14 
-43,09 
-42,70 



-^9w9 
-29,9<5 
-7.9,:>4 
-29,81 

-29,9"i 
-3o,o6 

-29,78 
-3o, Il 

- 7, '8 

- 7,18 



ÉB.-J^-. 




A(D app. 


Réd.à 
1900,0. 


-4-3.20,2 


f 
0,00 


-h3.20,7 


0:0 


-h3.2o,9 




-1-3.20,3 




— 0. 0,9 


0,00 


— 0. 0,3 


—0,1 


— 0. 5,5 


0,00 




0,0 


-0. 0,1 


0,00 


-0. 2,7 


0,0 


-f-o, 0,1 




— 0. 1,6 




— i.i5,i 


0,00 




-0,1 


—2.24,2 


-ho,o3 


—2.21,1 


-f-0,6 


—2.22,9 


— 0,01 


—2.20, 1 


-0,1 


—2.19,9 




-2.19,4 




-0.49,1 


-HO, 01 


—0.45,4 


-1-0,2 


-0.47,3 




—"•47,8 




—0.41,0 


0,00 


— 0.46, 1 


-0,1 


-0.44.6 




—0.48,9 




—7-48,7 


— o,o3 


-7-49, 


H-0,l 



3^ DE COMPARAISON. 



Décl. 



1900,0. 



h m 4 
8.43.20 

-19^23' ' 



8.43.35 
-19.26 



8.43.23,3 

-i3.5{.56 

8.45.25 
-54.2 



8.i5. 8,40 
-47-56.41,2 



8.44.26 
4-19.30 



Autorités. 
Grandeurs. 



Anonyme^*^ 
(9,5) 



N.G.C. 
2672 



BD ) 
2685 I 



9,5 



Anonyme ^*^ 
(10) 

Anonyme^'^ 
(10, 5) 



A.G.l 
Bonn > (8,5) 
G814) 



ïd.(8) 



Anonyme'*' 



DESCRIPTIONS ET JIBMARQUES. 



2672 (saile). 1902 Janvier 3o. — Nébuleuse vaguement arrondie 
et de 20' environ de diamètre; elle est plus brillante dans une 
région à peu près centrale, où se trouve une condensation demi- 
stellaire qui ressort a. bien et à laquelle se rapportent les mesures. 

(») • An.— •aio8BD-M9« : AjR= — 0-2'; ACD= — i4',6. 



l"3^ 



Autres observations : 
iS65 janv,2Q D'Arrest,. Aii=-H29» ACD=H-r . 
a janv. 20 MÔnnich , h-So ,i3 -ho 48',i 



{ 186; 
\ 189: 



Observations de Paris , 1904. 



2673. 1887 Février 17. — On a interrompu Tobservation pour 
chercher la nouvelle »40 Barnard (1887 I^^)* — Angle : placé les 
3 néb. entre 2 fils parallèles et voisins. On ignore comment a été 
fait le pointé unique de distance; il ne peut donc rien donner. 

Les deux pointés d'angle ont été combinés avec les deux 
derniers pointés de distance de 1887 f^^''» ^3. 

1887 Février aS. — Nébuleuse de 20* d'étendue, plus brillante au 
centre, où se trouve un noyau un peu stcllaire qui se détache 
a. bien quand on cache la nébuleuse voisine (2672 N.G.C.) ; celle-ci 
éclipse Tautre. — Mesures difOciles. — Angle: placé les deux né- 
buleuses entre deux fils parallèles et voisins; distance : ç) p . 

1901 Mars 12. — Objet a. stellaire, sans détail perceptible, très 
difficile à voir à cause du voisinage de 2672 N.G.C. — Angle : placé 
les deux nébuleuses entre deux fils parallèles et voisins; 
distance : Q ^ . 

2674. 1891 Février i3. — Objet formé par une • i3^-i3,5 
accompagnée peut-être d'un peu de nébulosité, ou pllitôt de 
quelques autres ^ plus faibles encore. 

2675. 1886 Mars 3i. — Nébuleuse vaguement arrondie et de 
25* de diamètre; elle est un peu plus brillante au centre, qui est 
légèrement stcllaire. 

(») •An.-*i26oBD*54»IAC.Cmiib.{U.8.)3j.'w]: AiR=-o».33«; ACD=-4',7 

V903 Janvier 26. — Nébuleuse de grandeur i3,4 ou i3,4-i3,5, à 
peu près sans détail perceptible à cause de son extrême faiblesse. 
Ciel médiocre, surtout pour les deux derniers pointés de distance. 

(') •An.-*i26oBD+54'»IAG.Camb.iU.S.)3i3»i:AjR=-o'».29»; ACO=-4',5. 

2676. 1894 Mars 6. — Cette nébuleuse, qui n'est pas « e e F », 
a Taspect demi-siellaire; elle est vaguement arrondie et a de 25" 
à 30* de diamètre. Elle parait être formée par une Hr i3,4, accom- 
pagnée de plusieurs autres très voisines, plus faibles, accompa- 
gnées d'une trace de nébulosité. Une HcHyb est à (— o"23'; — 1',5); 
et un petit groupe d'^ passe un peu après la nébuleuse. 

1902 Janvier 29. — Nébuleuse assez diiïuse, vaguement arrondie 
et de 25* de diamètre environ; elle est un peu plus brillante vers 
le centre, où se trouve une condensation demi-stellaire qui ressort 
légèrement. 

2677. 1887 Février 23. — Néb. vag» arrondie et de 25" env. dtf 
diamètre; elle est plus brillante dans la région centrale, où se 
trouve un noyau stellaire. — m = 267*, 7 au lieu de 283", 7. 

(*) •An.— •2i09BD-hi9*<A.G.BerllnA.3iS9): AA = — o-f)'; AC0 = — 8' 

F.8 
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OBSERVATIONS DE NÉBULEUSES 



VIII»»' 



N.GEN. 
CAT. 



Gen. 
catal. 



2677 

(siirte) 

2678 

1708 

2679 

1709 



2680 

1710 



2681 

lyii 



2682 

lyri 

2683 
1713 



AUTORITÉS 


DATES 




1 




diverses. 


de» 

observations. 


GR. NEB. 


LECT 


Autres 


Faci- 




- '"^ 








observateurs. 


M, 


Gross». 


lité. 


CieL 


Cercle. 


II 48? 


1901 Mars vx 


» 



12,0 


// 5'i7 


—0^ 9™ 169 


a 8,5-9 




Lord Rosse 








VIII 10 


1891 Févr. 7 


» 




/i 5>.8 


-HO. 16 i59 


)> 8 




D'Arrest, 








m 294 


189â Mars 18 


i3,i - i3,2 


188,0 


/i 57.9 


-Hi. I 159 


4 9 


188,0 


Lord Rosse 






188,07 








i88,o3 




1902 Janv. 29 


i3,a 


188,73* 




-2. 4 159 


2 9 


189,0 * 
188,9 * 
188,8 • 


Lord Rosse 


1892 Mars 18 


» 




— 


-M.20 139 


^ 9 




Lord Rosse 










1902 Janr. 29 


» 






—1.59 159 


» 9 




. 1^42 


1889 Jaav. 4 


Brillante 


179,8 * 


h 53o 


—2. 5 109 


G 8 


179,8 * 


D'Arresl2 






179,7 * 
179,6 * 


Lord Rosse 








Rumkeri 


1902 Janv. 3i 


12 


358,23* 


Schonfeld, 


—3. 3 159 


5 8-9 


358,43* 


Scliultz 






358,37* 


ËDgelman 






358,48* 


Mônnichmeyer 








Becker 








M 67 


1891 Févr. 7 


» 




Oriani 


-+-0.17 i59 


» 8 




Etc. 








1 200 


1890 Févr. 19 


Brillante 


108,9 


Laugier(n*'U) 


-rO.II 159 


2 8 


108,7 


D'Arrcsl, 






ï09,4 


Lord Rosse 






109,2 


Schonfeld 1,1 








Rumkeri 








Schullz 








Etc. 













Vis. 



17,285 



29,008 
29,060 
29 , 020 
28,946 

23,393 
23,401 
23,438 
23,468 



26.35,5* 
26.35,4* 
26.34,8* 
26.36,0* 

I 7 , 3oo 
17,326 
i7,33o 
17,298 



16.18,1 
16.16,8 
16.16,1 
16.16,6 



S* 2 



1 .1 



1. 1 
I . I 
I . I 
1.1 



MODE 

de 
pointé. 



e-^fr 






e— ^ 



e— ^ 



e— ^ 



e— ^ 



e — ^ 









e — ^ 



-e- 








\J 


'T- 


•e- 


-^ 



ANGLE 

de 
position 



[1,88 



8,73 
8,73 
8,80 
8,76 

8,59 
8,86 
8,76 
8,66 



358,17 
358,17 
358,07 
357,97 

358, 06 
358,26 
358, 20 
358, 3i 



107,47 
107,27 

^07,97 
107,77 



DISTANCE 



8. 0,3 



5. 0,2 

4.58,7 
4.59,9 
5. 2,0 

5. 0,4 
5. 0,2 

4.59,1 
4.58,2 



7.59,7 
7.59,6 
7.59,3 
7.59,9 

8. 0,5 
7.59,7 
7-59,6 
8. 0.5 



2.42,0 

•^.41,4 
2.41,0 
2.41,3 



0,00 

0:2 



scciv\ 1 



— 6,ju 



0,00 
0,1 



0,00 
o,i 



— 3.n| 

— 3,nti 

- 3,..; 



0,01 
0,1 



0,01 
0,1 



0,00 
0,1 



i.ij 
i,.î 

0. a 



— lO.j! 

— 10,'^ 

— 10,;" 



ET D'AMAS STELLAIRES. 



F.59 



VlIIbeore*. 




3,5G 
3,54 
3,59 
3,59 

3,5o 
3,61 
3,5) 
3,5o 



1,64 
1,64 
1,73 
1,82 

1,74 
1,36 
1,61 
I /yi 



-12,41 

-i!Z,37 

-i'>.,3o 

19., 33 



— 4 

-4 



-4. 
-4. 
-4. 
-4. 



,56,8 
,55,3 
56,4 
.58,6 

,57,1 
.56,7 
.55 
54,9 



7-^9 
7» 59 
-7-59 
-7-59 

8. o 

7-'>9 

—7-59 

8. o 



4-0.48,7 

"•47,9 

^-"•i9w 

+0.49,2 



— 0,0a 
— 0,0 



0,00 
0,0 



—0,07 
0,0 



-f-o,oi 
0,0 



4-0,01 
-1-0,1 



ik DR COMPARAISON. 



Décl. 



1900,0. 



h m s 
8.44.26 

-i9"3o' ' 



8.44.44 

-f-ii. 42.28 

8.45.30,8 
-4-3i. 18.54 



Autorités. 
Grandeurs. 



8.45.5^8 
-f-3i. 14-36 



8.46.20,04 
4-51.49.22,1 



8.45.46 
-12.10.36 



8.46.36 
4-33.47 



Anonyme^'^ 
(10,5) 

jPos. amas 
jd'ap.N.G.C. 



BD 

1895 



(9,5) 



Pos. néb. 
dap.X.G.C. 



A. G. 

Carab (U-S)| 
^241 



9/* 



Pos. amas 
d'ap.N.G.C. 



Anonyme^*' 
(ro,5) 



DKSCRIPTIOK8 ET REMARQUES. 



2677 (suite). 1901 Mars 13. — Nébuleuse de gr. i3,4-i3,5 ou i3,4, 
granuleuse, a. stellaire, vag* arrondie et de 10' à i.5' de diam. 

n ♦ An.-* aio9BD-»-i9-(AG. Berlin A3539):AA=-o-7';*ilQ)=-8',3. 

^678. 1891 Février 7. — Région un peu plus riche que les par- 
ties avoisinantes du ciel, mais qui ne forme pas d'amas propre- 
ment dit. 

2679. 1892 Mars 18. — Néb. a. brill., un 4^ voisines, 
peu stellaire, vag^ arrondie et de a5' env. de C^*- p- **- 
diam.; elle est notablement plus brillante vers i3,a aô*» 4' 
le centre où se trouve une condensation stel- i3,o igS a 
laire, un peu diiïuse et qui ressort bien. — A aucun instant on n'a 
eu l'impression qu'il y ait là une nébuleuse double: et on n'a 
pu apercevoir les deux -k voisines indiquées par Lord Uosse. 

1902 Janvier 39. — Nébuleuse a. diffuse, de 3o' d'étendue env.; 
les mesures se rapportent à une région excentrique qui est plus 
brillanle et a. granuleuse. 

A utre observation : L* Rosm^ 1 876 mart 1 5 : yp = 9«,9 ; d = 4' 58", 5. 

2680. 1892 Mars 18. — Non vue. 

1902 Janvier ag. — On n'a rien pu apercevoir à côté de 
3679 N. G. G. 



2681. 1889 Janvier 4' — Nébuleuse brillante, petite, ronde et 
de ib' à 3o' de diani.; elle est formée principalement par une 
condensation centrale fortement stellaire, semblable à une <K io,5 
et de 5' à 6' d'étendue; cette condensation est entourée de nébu- 
losité beaucoup moins brillante et dont l'éclat décroît graduel* 
jusqu'aux bords. — m = 357*', au lieu de 369**, 8. 

1902 Janvier 3i. — Néb. brill. et fort* stellaire, formée par un 
noyau de gr. 1 3-1 3,5 un peu diffus, presque stellaire, ressortant fort* 
sur de la nébulosité bien visible, mais faible; celle-ci forme autour 
du aoyau une sorte d'almosphére nébuleuse de 10' env. de diam. 

Autres observations : 
Schônfeld^ ... 1863 févr. 30 An = 4- i% 63 A(ô = — 8' 3', 3 
Jd 1868 ma/'5 16 4-1,63 —8 3,1 

2682. 1891 Février 7. — Assez bel amas arrondi et de 12' env. de 
diam.; il renferme une -k 9 (placée au bord boreo-suiv^), un a. grand 
nombre d'étoiles ii,5 avec un nombre beaucoup plus grand encore 
d''^ i3 à i3,3; mais les -k plus petites que i3,3 sont rares. 

2683. 1890 Février 19.— Néb. brill., allongée • 1^ Toitine*. 
suiv*2i9",3;3ao«,3(/>=ai7»,8;3i8'»,8; a pointés), Gr. ;,. d. 

de 5' à 6' de long sur o',8 de large; la partie 13,7 o* 3' 
centrale, à laquelle se rapportent les mesures, 13,9 35 3,5 
estallongéecommeTensemblc, un peu diffuse, i3,o i85 3 
et ressort fort', tout en se fondant gradua vec le reste de la nébulosité. 

— L'-^ voisine 13,9 précède léger* l'extrémité boréale, extrémité que 
Ton soupçonne jusque vers cetle ^ ; l'autre moitié parattplus longue. 

— Ne comporte pas des mesures t. précises, surtout pour l'angle. 

(') •An.-*i76jBDi-33«»(A.G.Leiden,3665):Aji=+3'»35-;ACÔ=+8'. 
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OBSERVATIONS DE NEBULEUSE 



YIIIh««ret, 



N.QEN. 
CAT. 



Gen. 
calai. 



2683 

(suite) 



2684 

1714 



AUTORITES 

diverses. 



Autres 
observateurs, 



2685 



2686 
1715 



2687 

1716 



2688 

1717 



I 200 
/i 532 

LaQgier(n'*14) 

D'Arrest, 

Lord Rosse 

SchÔnfeldt,: 

RQmkeri 

Etc. 

m 712 

h 533 
Lord Rosse 



DATES 
de» 

observations. 


OR. 


NÉB. 




Faci- 
lité. 


/:iel. 


M. 


Gross'. 


1902 Janv. 29 
-M^ÔS" 159 

1887 Févr.16 
—1.29 159 

1901 Avril 20 
-i-2.i5 159 


Brillante 
3 9 

i3,2-i3,3 
6 9 

i3,3-i3,4 
2-3 9-9,5 



T. VI 



1903 Janv. 27 
— 2. II 159 



Lord Rosse 
Lord Rosse 



Lord Rosse 
Lord Rosse 

Lord Rosse 
Lord Rosse 



1887 Févr.i6 
— 1.22 159 

1901 Avril 20 
-f-2.25 159 



1887 Févr. 16 
— 0.56 i59 

1901 Avril 20 

-1-2.23 159 

1887 Févr. I G 
—0.45 159 



II 
5 9-10 



i3,4-i3,5 
» 9 

i3,5 
» 9-9 î 5 



i3,4- 
» 



i3,5 
9 



1 



1901 Avril 20 
-h2.27 159 



i3,5 
»> 9-9, 

i3,5 
» 9 

i3,5 
» 9-9,5 



LECTURES. 



Cercle. 


Vis. 


107,03* 


39*138 


107,02* 


38,990 


107,7 * 


39,076 


108,9 • 


39,000 


324,1 * 


23.2i,0 


324,1 • 


23.31, 7 


324,0 - 


23.31,7 


323,7 * 


23.25,4 


142,7 


20,825 


142,65 


20,751 


142,6 


20,840 


142,1 


20,896 


9,9^* 


28,627 


10,23* 


28,673 


10,07* 


28,610 


9.9** 


28,639 



340, 5o* 
340,25* 



21. 5,i5 
21. I 1,25 



o o. 



I.I 
I.l 
I.I 
I . I 



I .1 
I .1 
I . I 
1.1 



2.2 
2.2 



de 
pointé, 



e— ^ 






e~^ 






e— ^ 



^—^ 









■e-^ 



e— Jit 



^--^ 



e-^ 



ANGLE 

de 

position 

P- 






106,89 
106,88 
107,56 
108,76 



142,61 
142,61 

i4a,5i 
142,21 

142,58 
142,53 
142,48 
141,98 



9,80 

10,08 

9,9* 

9,77 



159,01 
158,76 



DISTAÎICK 



2.44,5 
2.40,1 
2.42,6 
2.40,4 



6.11,3 
6.16,7 
6.16,7 
6.i3,5 

6.15,4 
6.17,6 
6.i5,o 
.6.13,3 



2.25,6 

2.24,2 
2.26,1 

2.25,2 



£ iP 



SEB.-f. 



0,00 

«:i 



0,00 
0,1 



-0,01 
0,1 



0,01 



5. 3,8 

5. 6,8 



— 10, >i 
— lo.i- 
— 10, îi 
— 10,1: 



0,00 



— l). -, 
— IJ."' 

-15,2; 

— lî.ii 

— ij.b 



- iM 



— ^.J- 
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F.61 



VIII'»* 



NÉB.— ^ 


it DE COMPARAISON. 


AiR app. 


ACQapp. 


Réd.à 
1900,0. 


^ \ i9«o,o. 


Autorités. 
Grandeurs. 


— 12*C3 
—12,29 
-12,44 
— 12,19 


-4-o'47> 
-HO. 46, 5 
-^0.49,1 
-*-o.5i,6 


• 

s 

0,00 


h m t 

8.46.36 
+33-47' ' 


Anonyme^*' 
• (10) 


-^-3,17 

— 23, JI 

—93,56 

— 23,52 


H-4.55,i 
+4.59,3 
+4. 58, 9 
+4.55,2 


+0,07 
+0,3 


8.48.18,2 
+49.26.29 




-23, 41 

—23,58 

-23,44 

— 23,60 


-i-4.58,2 
+4.59,8 
+4.57,5 
+4.54,2 


0,00 
0,0 






— 3,22 

— 3,28- 

- 3,27 

- 3,21 


—2.23,5 

—2.22,0 

-2.23,9 
—2.23,2 


+0,01 

0,0 


8.47.49 
H-59. 9 

8.48 
+49.31 


Anonvme<«^ 
(i"0 

Pos. néb. 
d'ap.N.G.C. 


— 11,43 


-+-4.43,7 

+4.46,1 


+o,o5 
+0,2 


8.48.18,2 
+49.26.29 

8.48 
+49.30 


.783r"'> 

J Pos. néB. 
(d'ap.N.G.C. 



DESCRIPTIONS ET REMARQUES. 



(suite). 1902 Janvier 29. — Néb. brillante, allongée suivant la 
direction 4o",i (/7=4o%o, i pointé), de 4' de long sur 4o* de large; 
elle est plus brillante dans la région centrale qui est diiïuse, un 
peu a]longée comme l'ensemble, et qui ressort a. bien : comme 
aucune partie de cette région centrale ne ressort nettement, les 
mesures sont un peu incertaines. 
(»)^An.-^i773BD+33«(A.G.Leiden368o):A»=+o-2';A(Ô=+ia',o. 
Autres observations : 
Vogely., iS66janv,7i Aa=— i2',i7 A(D = — o'.5o*,9 , 
L'* Bosse, 1876 /eV. 27 /> = io4«,i(2) rf= 2'.4/i',i(2) 



2684. 1887 Février 16. - 
Ncb. ronde et de 5o' env. de 
diam.; elle est un peu plus 
brillante vers le centre, qui 
scintille légèrement. 

On soupçonne un objet né- 



^ voisines. 



1887 Février i6. 1801 Avril so. 

Gr. p d. Gr. p. ri. 

12,0 o® 2' 12,8 0« 2',2 

12,2 95 1,8 i3,o 100 1,6 
buleux t. faible, peut-être celui que Lord Rosse (p. 71) désigne 
par p, mais on ne voit pas Vfr qui est figurée au nord de p. Voir 
à 2686 N.G.C. — Une • 12,9 est vers p = 70% d = 3', 5. 

1901 Avril 20. — Nébuleuse a. diiïuse, arrondie et de 25" env. 
de diam.; elle est un peu plus brillante vers le centre, où se 
trouve une condensation diiïuse qui ressort légèrement et dans 
laquelle on aperçoit un petit point stellaire très faible. 

2685. 1903 Janvier 27. — Nébuleuse un peu allongée suivant la 
direction 28* ,0 (/> = 27», 85, i pointé) et de 3o' de long sur 20" de 
large; elle est t. notablement plus brillante au centre, où se trouve 
une condensation a. stellaire, demi-diiïuse, qui ressort fortement 
sur la nébulosité environnante, quoique celle-ci soit a. brillante. 

Cette nébuleuse pctsse 27* ava/if la position de JV,G,C, 

(^) ♦An.-^ii99BD-^59«(A.G.Hels..Got.,5723): AB=+i"55*; A(ô=-6',5. 

2686. 1887 Février 16. — Objet nébuleux t. faible (i3,4-i3,5) 
soupçonné seulement près de 1714 G. G. (2684 N.G.C.), vers 
p = ibo'*f dsi', 7 : c'est peut-être l'objet p de Lord Rosse (p. 71) 
mais je ne vois pas l'étoile figurée au nord. 

1901 Avril 20. — Néb. presque complètement insaisissable, 
mais dont l'existence est certaine; elle pourrait être formée 
par 2 ou 3 petites ^ voisines contenues dans un cercle de i5' à 20' 
de diam. Par rapport à 2G84 N-G.G. elle est à d = i'>5, dans la 
direction de 1783 BD + 49». 

2687. 1887 Février 16. — Objet de forme et d'étendue insai- 
sissables à cause de sa faiblesse (i3,4-i3,5). 

1901 Avril 20. — Néb. excessivement faible (i3,5); par rapport 
à r*^ i3,o indiquée prè» de 268) N.G.C., elle se trouve à la 
distance d = o',4i sur le même parallèle et passe après. Elle 
parait fortement stellaire mais son aspect est un. peu nébuleux. 



1887 Février 16. — Près de 1783 BD + 39», à /? = 34o% 
d = 3', 5, on soupçonne un objet excessivement faible qui est 
peut-être cette nébuleuse. 
1901 Avril 20. — Objet excess^ faible <i3,5), entrevu seulement. 
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OBSERVATIONS DE NÉBULELSlj 



VIII''» 



N.OEN. 
CAT. 


AUTORITÉS 

diverses. 


• DATKS 
des 

observations. 


OR. 


NÉB. 


LECT 




Autres 
observateurs. 


Faci- 
lité. 


Ciel." 


Cercle. 


Gen. 
calai. 


M. 


Grosse 


2689 


Lord Rosse 


1887 Févr. 16 
— o'*3o" 159 

1901 Avril 20 
+2.29 159 


» 9 

i3,5 
» 9-9,5 




2690 

» 


41 Sw. III 
H. A. Howe^ 


1890 Mars i5 
-ho^ 8 159 


i3,3 
2-3 9-10 


133'*, 70 
i3î,4o 
133,55 




* 


1903 Janv. 25 
— 0.42 159 


9 
1-2 » 


3l2,22 

3i2,9 






1903 Janv .27 
—0.33 i59 


i3,3-i3,4 
2 9-10 


i33,o * 
i32,65* 
i32,7 * 
i33,85* 




Noi>a? 


1896 Févr. 16 
-f-i. 9 159 


9 
» 9 


5i,7 
4«,o5 




• 


1903 Janv. 27 
» 159 


» 9-10 




2691 

1718 


II 658 


1890 Févr. 10 
—0.16 i59 


i3,-2-l3,3 
4 9 


255,0 * 

255.0 * 

255.1 * 
'i54,8 * 
255,1 5* 






1891 Mars 3i 
-hi. 9 159 


» 

3 8 


7î^,4 
72,5 

72,9 
72,6 






1892 Janv. 25 
— 0, 8 159 


» 
3 


72,6 
73,5 

7*219 

72,93 


2692 

i7'9 


III 83 1 
/i 534 


1887 Févr. 12 
-2.48 i59 


.3,2-13,3 
») 8 


266,80* 
266,80* 




D'Arresl, 


1903 Janv. 28 
—3.32 159 


i3 
- 2 


i,3 
9-9,5 


85,6 * 
85,8 * 
85,4 * 
85,45* 



Vis. 



ib.20,75 
16.19,70 
16.18,90 

» 

28,042 
27,930 

27,918 
27,963 

28j052 

25,470 
25,694 



25.43,3 * 
25.46,0 * 
25.37,9 • 

25.41,5 * 

25.39,05* 

43,082 

43, 100 
43,000 

43,028 

22,620 

22 , 695 
22,702 
22,737 

22 . 8 , I 5 
•22. 10, 5o 

44,804^ 

44,880 

44,926 

44,885 



il 



MODE 

de 
pointé. 






■e— ^ 
•e— ^ 
■e— ^ 
•e— ^ 
e— ^ 






e— ^ 
















ANGLE 

de 
position 



132,27 
'32,97 
1 32 , 1 2 

i32,5i 

132,87 

l32,52 

î32,57 

133,72 

» 

51,57 

47,92 



73,45 
73,45 
73,55 
73,25 
73,60 

73,32 
73,42 
73,82 
73,52 

73, 3i 
74,>-i 
73,61 
73,66 

85, 3o 
85, 3o 

85,47 
85,67 
85,27 
85,32 



DISTANCE 




• 




2'.43',4 



-i- 0,01 


a-4«,9 


o;. 


2.4a, 5 




» 


-^ 0,01 


2.42,9 


-h 0,01 


2.46,2 


0,1 


2.45,6 




2.45,2 




2.4a,6 




3.58,8 


— 0,01 


3.52,1 


0,2 


8. 8,8 


0,00 


8. 10,2 


0,1 


8. 5,8 




8. 7,8 




8. 6,4 




8. 9,2 


0,00 


8. 9,7 


0,2 


8. 6,7 




8. 7,6 




8. q,o 


0,0(> 


8. 6,8 


o,ï 


8. 6,6 




8. 5,5 




5.35,2 


-f- 0,01 


5.36,3 


0,1 


5.32,2 


-H 0,01 


5.34,5 


0,1 


5.35,8 




5.34,6 





XEB.-t. 






--). 



ET D'AMAS STELLAIRES. 



F.63 



VIII''"'". 



NÉB.— •. 




A.îlapp. 


ACDapp. 


Réd.à 

1900,0. 


-8!o7 


-f-i.5o,o 


s 
-hO,OI 


- 7,95 


-}-i.5i,i 


-hO^I 


- 8,04 


+ 1.49,0 




— 8,00 


-Hi.49,9 


0,00 
0,0 


— 7i97 


-hi.5o,9 


0,00 


-- 8,18 


-hi.52,4 


0,0 


- 8,14 


-hl.52,l 




- 7,97 


-1.54,3 




— 12,49 


—2.28,') 


0,00 


— £i,5o 


-2.35,7 


-HO,I 


—40,77 


-•2.19,3 


-hOjOI 


--40,90 


-'->-i9,7 


H-0,4 


— 4o,5î 


— >..i7,6 




~4o,63 


— 2.20,6 




—40,61 


—2. 17,4 




— 4o,7« 


— 2.20,4 


4-0,01 


-îo,84 


—^.19.7 


+0,4 


—40,68 


-2.i5,6 




-40,69 


-2.18,3 




-40,76 


—2.20,4 


H-o,oi 


-40,7^ 


— 2.r.>.,4 


-f-0,4 


-40,62 


-2.17,3 




-40,54 


—2.16,6 




-36, 60 


-0.27,4 


4-0,04 


-36,73 


-0.27,5 


4-0,5 


-36,^4 


—0.26,2 


—0,01 


-36,49 


—0.25,2 


-0,1 


-36,6-i 


—0.27,7 




-36,49 


—0.27,3 


. 




4-49** 29' 



8.47.42,5 

2.i5.3^. 



8.47-16,4 
2.17.31 



8.48.58,6 
4-39.57.32 



8.5o.ai ,6 
4-52.27.41 



Pos. néb. 
[d'ap.N.G.C 



"i<-« 



Id. (9,5) 
1(1.(8,8-9) 



BD ) 
2718 i 



(M->i 



BD 



(9,5) 



Id. (10) 



BD , 

.349! «'' 

Ici. (9) 



DESORIPTIONS BT REMARQUES. 



I. 1887 Février 16. — Non vue, au moins d'une manière 
certaine. 

1901 Avril 20. — Objet excessivement faible (i3,5), entrevu 
à la position : 1783 BD 4- 49* (o" «' ; 4-2',5). 



2690. 1890 Mars i5. — Nébuleuse arrondie et de 35' env. de 
diam.; elle est plus brillante au centre, où se trouve une conden- 
sation demi-stellaire qui ressort assez bien. 

1903 Janvier 25. — Observation interrompue par les nuages. 
La moyenne des 2 pointés d'angle d'aujourd'hui a été com- 
binée avec le dernier pointé de distance du 27 janvier 1903. 

1903 Janvier 27, — Néb. a. diffuse, vag* arrondie et de 26" à 
3o' de diam.: elle est plus brillante vers le centre, où se trouve 
une condensation demî-stellaire qui ressort faiblement. — On a 
laissé de c6lé un premier pointé d'angle qui a donné i35%o 
(/? = i34«,9). 



Nova? 1896 Février 16. - Objet de gr. i3,4-i3,5-i3,5, d'aspect 
a. nébuleux, «avec de petits points stellaires excess^ faibles, sans 
autre détail perceptible. — A côté on entrevoit d'autres points 
stellaires dont la présence rend les mesures t. incertaines. — On 
n'est pas sur d'apercevoir l'objet mesuré en 1890, à moins qu'il 
soit complètement stellaire. 

1903. Janvier 27. — Objet non vu d'une manière certaine; doit 
èlre insignifiant. 



1890 Fé- 
vrier 10. — Néb. 
va g* arrondie et 
de 30* env. de 
diam.; elle est'no- 
tablement plus 



iç voisines. 



1890 Février lo. 
Gr. p. d. 
12,5 S» o',8 

11,5 220 3 



1891 Mars 3i. 
Gr. p. rf. 
12,3 5« o',8 
11,5 210 3 



1891 Janvier i5. 
Gr. p. d. 
i3,o 10* o',9 
12,0 2i5 3 



brillante vers le centre, où se trouve une condensation demi- 
stellair^ qui ressort bien. — Pendant les mesures, surtout vers la 
fin, le fond du champ était éclairé par la Lune. 

1891 Mars 3i. — Néb. de gr. i3,3-i3,4 ou i3, 3, d'aspect général 
a. stellaire, arrondie et de 20" à 25* de diam.; elle est plus 
brillante au centre, où se trouve une condensation stellaire qui 
ressort bien. 

1892 Janvier 25. — Nébuleuse de gr. i3,3 ou plutôt i3,3-i3,4 
(bien faible pour être placée dans la classe II), a. petite, arrondie 
et de 25" env. de diam.; elle est plus brillante vers le centre, où 
se trouve une condensation légér^ stellaire qui ressort a. bien. 



1887 Février 12. — Nébuleuse vag* arrondie et de 4o'env. 
de diam.; elle est un peu plus brillante vers le centre, qui scin- 
tille par instants et qui, à l'approche du fil, présente un aspect a. 
fortement stellaire. 

1903 Janvier 28. — Néb. a. petite, ayant peut-être 20" d'étendue; 
elle est plus brillante vers le centre, où se trouve une condensa- 
lion a. fort^ stellaire qui ressort bien et qui donne à l'ensemble 
le même aspect stellaire. — On a, parfois, entrevu pues du noyau 
un point stellaire t. faible, peut-être deux. 
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OBSERVATIONS DE NÉBULElSfc 



VIII»»-'". 



N.OEN. 
CAT. 



Gcn. 
catal. 



2693 

1720 



2694 

5435 



2695 



AUTORITES 

diverses. 



Autres 
observateurs. 



II 823 
h 535 

D'Arresti 

Lx)rd Rosse 

Engelhardts 

fieeker 



DATES 

observations. 



iH. 



Gross* 



1887 Févr. 11 
— 3''3o'» iSg 

1902 Févr. Il 
— 4«i^- "59 



1903 Jaav.uS 
— 3.i5 iSg 



Lord Rosse 
Lord Rosse 



2696 



17M 
1713 
1724 



II 280 

h 536 

D'Arresti 

Lord Rosse 

Schonfeld] 

Harvard 

Engelhardt 

Porter 

Dreyer 



i53 0. St. 



Faci- 
lité. 



1887 Févr. 12 
-3.14 159 

1902 Févr. 11 
-4. 3 159 

1903 Janv. 28 
—3. 6 i59 

1887 Févr. 16 
1.16 159 

1897 Mars 29 
1.29 «59 



1890 Mars i^ 
—0.34 159 

1891 Marâ 3 
—0.24 159 

1887 Févr. 16 

-+-I. 8 159 






Ciel. 



12,7 

8 8 

12,8 
3 8 



12,3 

4 9-9,5 



i3,5 
4 8 



» 9^Ji5 

i3,o 
B 9 

i3,i 
5 9-9,5 



» 9-10 



LECTURES 



Cercle. 



2o5,4o* 

205,()0* 

24,8>* 

M, 18* 

25,25* 

•24,4 * 

•24 ,47* 
•-^4,5 * 

^4,5 • 
•Jt4,35* 
î4,68* 
^4,45* 



i9«,70* 



37,90* 
38, 00* 

36,5 
36,87, 
36,55 
36,9 



Vis. 



i P 
15.4^,25 

i5.4o,5o 

28,758 
28,778 
28,733 
•28,759 
28,736 
28,660 

28,710 
28,820 
28,720 
•28,739 



17.31,45 



26. 17,20 
26.16,05 

49,060 
49,>4o 
49,108 
49,»78 






2.2 
2.2 



2.2 
2.2 

1 .1 
I .1 
I.I 



de 
pointé. 



o ^ 






e-^ 






e-^ 









D~^ 



•e— ^ 



e-^ 



■e— ^ 



ANGLE 

de 
position 



23,90 
24,10 

a4,<*>9 

2{,02 

25,09 
24,24 
24,31 
24,34 

24,37 
24 , 22 
24,55 

24,32 



216,42 

216,52 

216, 38 
216,75 
216,43 
216,78 



DISTANCE. 



2.23,4 
2 . 22 , 5 

2.21,9 
2.21,4 
2.22,7 
2.21,9 
2.22,6 
2.24,8 

2.22,9 

2.19,7 
2.22,6 

2.22, I 



3.17,6 



7-38,9 
7.38,3 

7.38,o 
7.40,3 

7.39,4 
7.38,5 



< < 



XEB.-t 



0,01 

o!o 
0,01 

0,0 



0,01 

0,4 



0,01 

0,1 



0,01 
0,4 

0,01 
0,4 
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VIII'"'"'*'. 



NÉB. — •. 




• DE COMP 


ARAISON. 

Autorités. 
Grandeurs. 


AiRapp. 


ACDapp. 


Réd.à 
1900,0. 


- 6*26 
-6,28 


-2.11,1 
—2.10,1 


— 0,02 

-^O^l 


8''.49"55'a8 
+5i°45'56",9 


Anonyme^»^ 
(11,5) 


-6,39 

— 6,20 

- 6,52 


—2. 9,0 
—2. 9,1 
-2. 9,3 


0,00 
0,0 




Anonyme^*^ 
(11,5) 


~ 6,28 


— î. 9,4 








- 6,32 


— 2.10,0 








- 6,43 


—2 .12,0 








-6,35 
-6,17 
- 6,38 


—2. 10,2 
-2. 7,4 
-2. 9,8 


0,00 

0,0 




Anonyme^»^ 
(11,2) 


- 6,3o 


—2. 9,5 








•— 6-,3o 


-3. 8,8 


—0,02 
-f-0,1 


8. 49-55, a8 
-1-51.45.56,9 


Anonyme^*^ 
(11,5) 


-f-18,19 
-4-i8,2i 


H-6. 9,6 
-^6. 8,7 


-4-0,02 
-0,2 


8.49. 6 

- 2.4- 


Anonyme^*^ 
(9,5) 


-l-i8,i5 


H-6. 9,0 


-+-0,01 




Id. (9) 


-t-i8,4o 


+6. 9,2 


-0,1 






-+-18,22 


-f-6. 9>9 








-hi8,34 


-^6. 7,6 




• 
8.49.30 

— 4.36.12 
8.49± 

- 2.23db 


l Pos. néb. 
(d'ap.N.G.C. 

( Pos. néb. 
jd'ap.N.O.C. 



DESCRIPTIONS ET REMARQUES. 



2693. 1887 Février 12. — Néb. vag^ ronde, dont les bords sont 
insaisissables et qui a de 4o' à 5o' de diam.; elle est notablement 
plus brillante au centre, où se trouve un noyau diffus de 5' de 
diam. qui ressort fort^ Je n'aperçois pas la nébuleuse a figurée 
par Lord Rosse (p. 71) à côté de 1730 G.C. (2698 N.G.C.). 

(») *An.— *U6îBD-»-Sr[A.G.Canibr.(U.S.),Jt56] : AiR=-0-58',t7(8); A(£)=-3'8",« (6) . 

1902 Février ii. — Objet a. stellaire, mais nettement nébuleux, 
arrondi et de 25" env. de diam.; il est notablement plus brillant 
au centre, où se trouve une condensation demi-stellaire qui 
ressort assez bien. 

(2) *An.-.^É 1462 BD+5i»[AG.Cambr.(U.S.) 3256]: Am=-o-54'; A(J0=-3'. 

1903 Janvier 28. — Néb. a. brillante, peut-être un peu irrégu- 
lière, vag* arrondie et de 25" à So* de diam.; elle est plus brillante 
vers le centre, où se trouve une condensation demi-stellaire, demi- 
diiïuse, qui ressort fortement, tout en se fondant graduellement 
avec le reste de la nébulosité. 

O •An.-*i462BD+5i»[AG.€ambr.(U.S.)3256] : All=-o»52«; A(î)=-4'. 
Autres observations faites par d'Engelhardt : . 
1891 Avril 27 AJR=— 6",24 A(E) =— a'iî'.i 
1891 Avril 3o — 6,3o — 2.10,2 

2694. 1887 Février 11. — Objet extrêmement faible (i3,5), mais 
dont Texislence est certaine; paraît être une petite nébuleuse 
de i5' à 20' d'étendue, de forme insaisissable, avec un petit point 
stellaire qui scintille parfois. 

(*) *AD.-*l46lBD-l-5r tA.G.CaiDbr,(U.8.),3»6] : A2R=— 0**3*,J7(3); A(0=-3'8''.J(6). 

1902 Février 11. — Non vue. 

1903 Janvier 28. — Non vue. 



1897 Mtff 29. 

Gr. p. d. 

» » » 
i3,o a72«» 



2695. 1887 Février 16. — Néb. ^ roiitoai. 
formée par un noyau presque — ^^1 ^— — ■ 
complètement stellaire, et de i«»7 Fétrier «e. 
gr. i3,o, entouré de nébulosité G'- P- <'• 
à peu près ronde et de 25' env. i3,3 90» o',4 
de diam.; cette nébulosité est 12,2 275 i 
peut-être un peu plus développée dans la région qui précède 
le noyau. 

(») •An.-5*-2735BD-2*(Lalande,i76i2):AiR=-fi4*; A(î)=-i',5. 

1897 Mars 29. — Néb. a. diffuse et de 25' à 3o' d'étendue, avec 
condensation de gr. i3,i, demi-diffuse^ demi-stellaire, et qui 
ressort fortement; cette condensation, à laquelle se rapportent 
les mesures, paraît un peu excentrique, la nébulo&ité étant plus 
développée vers p = 90», 

2696. 1890 Mars i3. — Non vue. 

1891 Mars 3. — Non vue. Région bien reôonaue. 



I 1722-1723-1724 G.C. 1887 Février 16. — Non yuçs. [N.G.G. 
identifie 1722 avec une néb, de Tempel (2709 N.G.C.) et dit que 
1723 et 1724 n'existent pas]. « 



Observations de Paris, 1904. 
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OBSERVATIONS DE NÉBULEtSK 



VIII""""'. 



N.QEN. 
CAT. 


AUTORITES 

diverses. 


DATES 
des 

observations. 


GR. 


NÉB. . 


LECT 




Autres 
observateurs. 


Faci- 
lité. 


Ciel. 


Cercle. 


Gen. 
calai. 


A\. 


Grosse 


2697 


223 d'Arresl 


1887 Févr.16 


i3,2-i3,3 


24%5* 


1725 


Lord Rosse 


-+-i*'29'" 169 


7 9-ïo 


24,00* 




b'Arrest, 


1897 Mars 29 


I3,2 


23, 




Lord Rosse 


+0.29 159 


3 9-9,5 


23,1 




Harvard 






22,75 




Dreyer 






22,85 


2698 


/* 538 


1887 Févr. 16 


i3,o 


3o4,25* 


1726 


D'Arrest, 


-+~o. a 169 


9 


3o4,25* 




Lord Rosse 


1897 Mars 29 


i3,o 


3o2,4 




Harvard 


-4-0. 5 i59 


5 9-9,5 


3o2,3 




Dreyer 






302,I 

3o2,47 


2699 


82 D'Arrest 


1887 Févr. 16 


i3,2-i3,3 


26r,25* 


1727 


D'Arrestt 


-+-0.16 i59 


» 9 


261,30* 




Lord Rosse 


1897 Mars 29 


i3,i 


79,72 




Harvard 


-ho.i5 )59 


5 9-9,5 


79,98 




Dreyer 






79,85 
79,9 


2700 


Tempel 


1887 Févr. 16 


i3,4 




5437 


Lord Rosse 


-ho. 24 159 


» 9 








1897 Mars 29 
-ho.22 159 


i3,4-i3,5 
» 9-9,5 




2701 


IV 66 


1887 Févr. 17 


i3, 3-13,4 


268,1 * 


1728 


h 537 

D'Arrest2 
Lord Rosse 

Rumkerj 

Engelhard ti 

Becker 


-2.37 159 


4 9 


266,7 * 




• 




1 
1 









Vis. 



21. 7,25 

21. 6,3o 

23,3oo 
23,208 
23,285 
23, 214 



19. l5,20 

19.13,35 

41,925 
42,002 

41,946 
41,952 



24.14,50 
24. 16,25 

20,087 

20,03l 

20,020 
20,093 



26.26,0 

26 . 22 , 6 



K *0 

^ fi 

% o 
o o. 



2.2 
2.2 

I .1 
I. I 
I. I 
I.l 



2.2 
2.2 



I . 1 
I .1 
1.1 
I.l 



2.2 
2.2 

I .1 
I.l 
I .1 
I.l 



I. I 
1. I 



MODE 

de 
pointé 



Ô"^ 



O ^ 



e-^ 



e— ^ 



e — ^ 






e-^ 



e — ^ 






e^-^ 



e— ^ 
Q ^ 



o ■ » 



e— ^ 
o ^ 



ANGLE 

de 
position 



22,57 

22,52 

42,89 
22,99 
22,64 
22,74 



3o2,77 
3o2,77 

302,29 
302,19 

3oi,99 
3o2,36 



259,77 
259,82 

259,61 
259,87 
259,74 
259,79 



86,64 
85,24 



DISTANCE 



4,8 
4,4 



5. 2,6 

5. 5,3 

5. 3,0 

5. 5,1 



4. 9,2 

4. 8,2 

4. 7,3 

4. 9,6 

4. 7,9 

4. 8,1 



6.37,9 
6.38,8 

6.37,4 
6.39,1 
6.39,4 
6.37,3 



7.43,3 
7-4i,6 






0,00 

o;3 

0,01 
0,2 



0,01 
0,1 

0,01 
0,1 



- ni ^ 






0,00 

0,1 

0,00 

0,1 






0,01 
0,2 



— 3o.> 



ET D'AMAS STELL AIRES. 
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VIII'"''"". 



NEB. — *. 


it DE COMPARAISON. 


Ail app. 


ACOapp. 


Réd.à 
1900,0. 


^ 1 1900,0. 

Décl.i ^ 


Autorités. 
Grandeurs. 


i 


/ a 


s 


h m t 




-7,81 


-4.41,8 


—0,02 


8.5o. 4 


Anonyme^*' 


— 7i79 


-4.41,4 


+0;, 


- 2'3r • 


(io,5) 


-7,86 


-4.39,0 


0,00 




ld.(iî,5) 


- 7,96 


-4.41,3 


0,0 






- 7w9 


-4.39,9 








-7,87 


-4.41,6 








+ 13,99 


— 2.l5,0 


—0,01 


8.50.20,27 


Lalande ^ ^ 
6,5 

17012. 


-m3,94 


-2.14,5 


-0,2 


- 2.45.49,5 


-+-13,96 


—2.12,2 


0,00 






-i-i4,io 


— 2.l3,I 


0,0 






+ 14,04 


—2.11,5 








-+-i3,99 


—2.12,9 








-4-26,14 


■+-1.10,7 


H-o,oi 


8.50.20,27 


Lalande L . 


-t-26,9.1 


4-1.10,5 


-0,4 


- 2.45.49,5 


17612 \'»' 


-+-26,10 


H-î.IIr7 


0,00 






-f-26,23 


-4-1.10,2 


—0,1 






-+-26,24 


-+-1.11,2 








-+-26,10 


-hi.io,4 




8.50.46 


1 Pos. néb. 
(d'ap.N.G.C 








- 4.43. 


—5a, 74 


-0.27,1 


H-o,o6 


8.52.38,63 


A,G. 1 


— 5a, 46 


-0.38,2 


+0,7 


-4-54. to. 2,3 


Cambr. (US) 7,8 
3264 ) 



DESCRIPTIONS BT REMARQUES. 



2897. 1887 Février 16. — Néb. vag» ronde et de 4o' env. de diam.; 
elle est un peu plus brillante vers le centre, sans noyau prop^dit. 

(>) •An.-2735BD-2«(Lalande,i76i2):AiR=-o-i6'; A0E) = -»-i5'. 

1897 Mars 29. — Néb. a. diffuse, arrondie et de ao* à 25" de 
diam.; elle est un peu plus brill. vers le centre, où se trouve une 
condensation un peu large, un peu granuleuse, qui ressort léger*. 
Une -k i3,4 est vers /7 = 2io*, d=2'. Cette ik- a, dans son voisinage 
immédiat, 2 ou 3 petits points stellaires, de sorte que par instants 
l'ensemble parait un peu nébuleux. 



1887 Février 16. — Nébuleuse arrondie et de So" de dia- 
mètre, avec noyau presque complètement stellaire qui ressort 
assez vivement. — Une • i3,3 est vers p = 220», rf = 12'. 

1897 Mars 29. — Néb. formée principalement par une conden- 
sation assez fortement stellaire, de grandeur i3,2, autour dé la- 
quelle on entrevoit un peu de nébulosité presque insaisissable, 
arrondie et de 12" à i5' de diamètre; l'ensemble a l'aspect stel- 
laire. — Une -k i3,4, située vers p = 210% d = 12', se distingue 
très .difficilement de la nébuleuse et doit influencer les mesures, 
surtout quand les conditions atmosphériques sont médiocres. 

iD'Arrest^. 1862 févr. 18 AA=+i4-,5 d= 4' 

Id. , i865févr. 19 . *i4 , i A(£)=-i'J 

Id, . 1 865 févr. 22 -»-i4 1 > =-24 

Harvard.. 1870 mars 2 4 +^3 ,27 » 



1887 Février 16. — Nébuleuse ronde et de 20" de dia- 
mètre, avec noyau fortement stellaire. Une ^ i3,o est vers 
p =3oo*', d = r, 3. 

1897 Mars 29. — Néb. assez semblable à 2698 N. G. G. : elle est 
principalement formée par une ii^i3,i légèrement diffuse,^ autour de 
laquelle on soupçonne un peu de nébulosité excessivement faible : 
l'ensemble parait n'avoir que 4' à 5' de diamètre, et cet objet 
pourrait être formé par 3 ou 4 petites étoiles très voisines. — 
Une • i3,o est vers p = 3io"; d = 1'. 

Autres observations, faites par D'Arrest^ : 

1862 janv. 4... A»=+-27« AOO = » 

1 865 févr. 22... H- 26% 5 -hi'20* 

2700. 1887 Février 16. — Objet presque complètement stel- 
laire, et qui, par rapport à 1727 G, G, (2699 N.G.C.), est vers 
p = 4o«, d = r. 

1897 Mars 29. — Objet à peu près complètement stellaire et 
qui est vers p = So", d =» T par rapport à 2699 N.6,C. 

2701, 1887 Février 17. - Nébuleuse dif- 
fuse, vaguement arrondie; elle est un peu 
pius brillante dans la région centrale où, 
par instants, on voit nettement une ii^i3,4} 
peut-être même plusieurs. Les étoiles voi- 
sines forment évidemment la « constella- 
tiuncula » dont parle d'Arrest,; celle de 
grandeur i2,5 (a) gène beaucoup pour voir et pour mesurer la né- 
buleuse; elle a été rapportée elle-même à 1267 BD -H54'' [A. G. 
Cambr. (U. S.) 3264]. ( Voir ci-après.) 

Pour cette mesure, m = ^09", 8 au lieu de i78%i. 



Ht voisines. 
Gr. p. 


rf. 


l3*0 20» 

iS,3-i3,4 3o 

a 12,5 265 

i3,i 325 

12,7 335 


a', 4 

3,5 

0,5 

3 

2 
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OBSERVATIONS DE NÉBULEUSL^ 



Viiih. 



N.QEN. 
CAT. 



Gcn. 
catal. 



2701 

(suite) 



ik^a 



2702 
5436. 



2703 

5438 



2704 

1729 



AUTORITES 

diverses. 



Autres 
observateurs. 



IV 66 
/* 537 



2705 

5439 



2706 



Tempel 
Lord Rosse 

Tempel 
Lord Rosse 

m 625 



271 Big. 



Teihpel 
Lord Rosse 

42 Sw. III 
H.-A. Howes 



DATES 
dei 

observations. 



M. 



Gross* 



1903 Janv. 28 
—3'» 5"» 159 



1887 Févr.17 
—2.35 159 



1887 Févr. 16 
+0.32 i59 

1897 Mars 29 
H-i. 8 159 

1887 Févr. 16 
-+-I. 7 i59 

1897 Mars 29 
-hi. 5 159 

1891 Mars 3i 

-hl.2I 159 

1892 Mars 17 
H-i. 7 159 

1892 Mars 18 

—G. 10 159 



1892 Mars 18 
+0. 2 i59 



1887 Févr. 16 
-f-0.42 159 

1897 Mars 29 
-M. 14 159 

1890 Mars i5 
+0.23 159 



Faci 
lilé. 



Ciel. 



9-9,5 



» 9-9,5 

» 

» 9 

» 9-9,5 

» 8 

» 9 

» 9 



.13,4 
2 9 



» 9 

i3,5 
' 9-9,5 

i3,4 
2 9-10 



Cercle. 



268,10* 



73,35 

73,7 
73,8 

73,77 



253,5 



1 I I ,60 
III ,5o 



Vis: 



24.44,^0* 



54,048 
54,o3i 
53,980 
53,967 



i8,5i8 

26.42,85 
26.43,70 



«:2 

es a 



2.2 



I . I 
I . I 
I . I 
I.I 



2.2 
2.2 



MODE 

de 
pointé 






Q ^ 



e— ^ 



e-Ht 






ANGLE 

de ' 
position 
P- 



86,60 



74,10 
74,45 
74,55 
74,5a 



73,38 



110,17 
110,07 



DISTANCE 



8. 5,0 



7i9,ï 

7.18,6 

7'7,i 
7.16,7 



7.23,8 



7.52,6 
7.53,0 



S5 / 

2 l P 



■< 

0S 



-f-o,oi 



0,00 
0,1 



0,01 
0,0a 



0,01 
0,2 



NEB.— *. 

AJlapp. 

scciV 



-28, K 
-28. .H 



—28, s 






ET D'AMAS STELLAIRES. 



F.69 



VIIIh«ure>. 



NÉB.— *. 



AiRapp. 



—55,22 



A(D app. 



—0.28,7 



—36,66 
—36,69 
—36,58 
—36,54 



— a8,39 



-'29,60 
-29,65 



Réd.à 
1900,0, 



t 
-+-0,06 

-ho^S 



2. 0,3 

— 1.57,6 

— 1.56,5 
—1.56,6 



— -î. 7,1 
+2.43,1 

-^2.42,5 



ik- DE COMPARAISON. 



A j ^ Autorités. 

Décl.j ' ' Grandeurs. 



8.52.38,63 
H-54*io' 2%3 



H-o,oi 
-+-0,3 



0,00 

-+-0,I 

-i-o,oi 
-f-0,3 



8.5o.5o 
2.40.16 



8.5o.5i 
2.54 



8.5i.3o 
-1-39.43.32 



8.50.57,7 
-+-39.48.32 



8.5j.i3,o 
— 2.37.31 

8.51.38 . 
2.14 



A. G. 

Camb.(U.S.) 
3264 



7,8 



Pos. néb. 
d'ap.N.G.C. 



i Pos. néb. 
jd'ap.N.G.C. 



P08. néb. 
d'ap.N.G.C 



DESCRIPTIONS ET REMARQUES. 



BD 
2176 



(10) 



BD 

2740 



(9) 



Anonvme^?^ 
(9,5) 



2701 (suite). 1903 Janvier 28. — Néb. diiTuse, difficile à voir 
et à mesurer à cause d'une- jI- ii,5 (cQ située vers /7 = 370<*; l'en- 
semble ressemble à une comète dont le noyau serait relativement 
très brillant et tout à fait stellaire. La nébulosité, que Ton aper- 
çoit jusqu'à 5o' de 1':^ a, parait vaguement arrondie, et sa partie 
la plus brillante ne semble pas être celle qui touche Vik : les 
deux objets seraient donc indépendants l'un de l'autre : 

Autres observations faites par d'Engelhardt^ : 
1884 avril 2 AA= — o-55%o4 A® = — o' 29", i 

i5 — o 55,i5 — o 3o ,7 

18 — o 55 ,28 — o 29 ,6 



2702. 1887 Février 16. — Non vue. 
1897 Mar« 29. — Non vue. 



2703. 1887 Février 16. — A la position de cet objet on n'aper- 
çoit rien qui puisse être pris pour une nébuleuse. 

1897 Mars 29. — Non vue. 



2704. 1891 Mars 3i. — On a cru entrevoir cette nébuleuse 
exactement à la position indiquée; mais elle exige un plus beau 
ciel. 

• 1892 Mars 17. — Non vue. Le fond du champ commence d'être 
un peu éclairé, sans doute par la Lune» qui se lève. — Cet objet 
a été cherché à la position : 2176 BD ■+- 39»(-t- o"35'; — 5'). 

1892 Mars 18. — Non vue. A la position : 2176 BD -+- 390 
(-t-o"35"; —5') se trouve une Jt- ii,5, mais on ne peut aper- 
cevoir de nébulosité, au moins d'une manière certaine-, car dans 
le voisinage on soupçonne des objets à l'extrême limite de visi- 
bilité. Peut-être cet objet est-il identique au suivant (271 Big.). 

I Bigourdan 271. 1892 Mars 18. — Objet sûrement nébuleux, 
assez diffus, vaguement arrondi et de 26" environ de diamètre ; 
il est un peu plus brillant vers le centre où se trouve une con- 
densation demi-diffuse, un peu étendue et qui ressort assez bien. 



2705. 1887 Février 16. — On a cru entrevoir cet objet, mais 
c'est douteux. 
1897 Mars 29. — Objet i3,5 soupçonné seulement. 



2708. 1890 Mars i5. — Nébuleuse assez diffuse, peut-être un 
peu allongée vers p = 170"» et de 25* à 3o' d'étendue; elle est un 
peu plus brillante vers le ceritre où se trouve une condensation 
demi-diffuse qui ressort faiblement. — Une • 11, 5 est vers 
p =110', d = i',5. 

(') •An.-•2737BD-2•(W„VIII^l245):AA = +I-o•;A(D=■nI^ 
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OBSERVATIONS DE NÉBULELSb 



vin^«"^*. 



N. GBN, 
G AT. 



Gen. 
catal. 



2707 

5440 



2708 
1730 



2709 

1722 

2710 
1731 



2711 

5441 



2712 

1732 



AUTORITÉS 

diverses. 



Autres 
observateurs 



Tempel 
Lord Rosse 

I 281 

D'Arrestj 

Lord Rosse 

Harvard 

Dreycr 



396 Big. 



Lord_Rosse 
Lord Rosse 

m 84 1 



i34 Manh 



% 540 
Lord Rosse 



DATES 
dei 

observations. 



M, 



Gross^ 



1887 Févr. 16 
+o'»47- 109 

1897 Mars 29 
-f-i.i4 159 

1887 Févr. 16 
-4-0. 52 159 

1897 Mars 29 
-ho.45 159 



1897 Mars 29 
-4-0. 59 169 

1897 Mars 29 
I. 5 159 

1887 Févr. 17 
— 2 .12 I 59 

1903 Janv. 28 
2.46 159 



1892 Janv. 27 
— o. 6 139 

1892 Mars 19 
— o. 3 159 



1892 Mars 17 
-+-0.24 169 



OR. NBB. 



Faci- 
lité. 



Ciel. 



» 9 
» 

i3,3 
» 9 

i3,3 
3 9-9,5 



i3,5. 
I 9-9,5 



» 9-9,5 

13,4 
4 9 

i3,4-i3,5 
I 9-9,5 



» 
» 9 

i3,4-i3,5 
a 9 



i3 
3 9 



LECTURES. 



Cercle. 


• Vis. 


261*90* 


i P 
22.27,10 


261 ,90* 


22.27,10 


260,48 
260,37 
260,25. 
260,62 


21,884 
21,920 
21 ,920 
21,849 


340,1 


39,778 


3o9,25* 
309,20* 


24.27,20 
24.27,15 


128,38* 
128,9 * 
128,98* 
127,68* 


«9,392 
'9,796 
19,955 
19,457 


i36,5 

i34,9 
i35,6 
i35,2 


21,478 
21,482 
21,438 

21,452 


111,2 


22,553 


MI, 2 


22,624 


111,5 


22,5lO 


111,6 


22,643 



m:2 



n o 
o o. 



2.2 
2.2 

I.I 
I. I 
I. 1 
I . I 



2.2 
2.2 

1.1 
I.I 
I. I 
I .1 



MODE 

de 
pointé. 






e— ^ 






e-^t 



e-Ht- 















e--^ 



e— ^ 
o ^ 



e— ^ 



AMOLE 

de 
position 



260,42 
260,42 

260,36 
260,25 
260,1 3 
260,50 



339,98 



127,73 
127,68 

128,24 
128,76 
128,84 
127,54 



137,24 
i35,64 
i36,34 
135,94 

111,96 
111,96 
1 1 2 , 26 
112,36 



DISTANCE 



5.44,5 
5.44,5 

5.44,4 
5.43,4 
5.43,3 
5.45,4 



3. 3,9 



6.44,2 
6.44,2 

6.58,o 
6.46,1 
6.41,4 
6.56,1 



8.42,8 
8.42,7 
8.44,0 
8.43,6 

8.10,8 
8. 8,7 
8.12,1 
8. 8,2 



9S 

o 

-< 
es 



0,01 
0,1 



0,01 
0,1 



0,01 
0,1 



0,00 

o,a 



0,00 






4-22, % 
H-2îj6fi 

—22, Ci 
-+-21,X 
H- 22, 56 
-^22-' 



4,10. 



-21, I2 ' 
-21, 3j 

-21, ?9 . 
-21,11 ■ 
-20,83 
-2250»:' 



— a3,67 
—24,57' 
— îi4,«3 
— M,2S 

— 3o,36 
— 3o,23 
—30,37 
— 3o,ii 



ET D'AMAS STELLAIBES. 



F.71 



VlIIbeuret. 



NKB.— •. 




aM app. 


A(£) app. 


Réd.à 

1900,0. 


■ 


' m 


s 


-f-22,69 


-4-0.67,4 


+0,01 


+22,69 


-4-0.57,4 


-o!;3 


-+-22,67 


-f-O.57,8 


0,00 


-H22,59 


H-0.58,2 


—0,1 


4-22, 59 


H-o.58,9 




-f-22,75 


-+-0.57,1 




+ 4,21 


—2.53,0 


0,00 

0,0 


-38,24 


H-4. 7,5 


+0,10 


-38,26 


-+-4. 7,2 


+0,5 


—39,20 


+4.19,0 


— 0,02 


-37,81 


+4.14,5 


-0,1 


-37,33 


+4.12,0 




-39,39 


+4.i3,8 




—24,84 


+6.24,0 


+0,02 


—25,58 


+6.i3,8 


+0,2 


—25,32 


■4-6.19,2 




-25,48 


+6.16,4 




-43,17 


+3. 3,6 


+0,04 


—42,98 


+3. 2,8 


H-0,4 


-43,19 


+3. 6,5 




—42,81 


+3. 5,8 





I^DE COMPARAISON. 



Décl. 



1900,0. 



h m s 

8.5i. 6 



- 2°4 



o / , ' » 



8.50.42,6 

2.58.41 



8.50.42,6 
— 2.58.41 

8.5I.I2 
2.5i. 4 

8.52.57 
+56. 1 



Autorités. 
Grandeurs. 



Pos. néb. 
d'ap.N.G.C. 



BD ) 
2738 19^7 

Id.( 10-10,5) 



8.52.10,90 
-17.33.59,6 



8.53.29,8 
+45.i5.3i 



BD ) 
2738} 9>7 



J Pos. néb. 
(d'ap.N.G.C. 

Anonyme^ ^^ 



Anonyme^*' 
(9,7) 



AG 

Berlin A 

36o8 



BD 
i665 



8,9 



9,5 



DESCRIPTIONS ET REMARQUES. 



2707. 1887 Février 16. — Non vue. 
1897 Mars 29. — Non vue. 



2708. 1887 Février 16. - 
Néb. dont les bords sont in- 
saisissables, vaguement ar- 
rondie et de 45' de diam.; 
elle est notablement plus 
brillante au centre, où se 



T^ Toislnes. 



1887 Février x6. 1897 Mars sg- 

Gr. p. d. Gr. p. d. 

i3,i 55» r,2 i3,3 4o« i' 

12,3 305" I 13,1-13,3 3oo I , 7 

trouve un noyau diffus qui se fond graduellement avec le reste 
de la nébulosité. 

1897 Mars 29. — Néb. diffuse, vag' arrondie et de 40' env. de 
diamètre; elle est plus brillante vers le centue où se trouve une 
condensation assez stellaire qui ressort assez bien, et à laquelle 
se rapportent les mesures : cette condensation parait excentrique, 
la nébulosité étant plus développée vers p = 160*. 

I Bigourdao 396. 1897 Mars 29. — Objet de gr. i3,5, entrevu 
seulement, et qui parait nébuleux; maison ne peut se prononcer 
avec certitude. 



2709. 1897 
2696 N.G.C. 



Mars 39. 



Non vue. Voir ci-devant, après 



2710. 1887 Février 17. -— Nébuleuse très faible (i3,4), très 
diffuse, de forme insaisissable, à peine plus brillante au centre, 
sans noyau. Dans son étendue on a cru soupçonner plil^iéurs 
points distincts. Une • double (12 et i2,3; /? = 32o", rfr=o',8) 
est, par rapport à cette nébuleuse, à la position : (— o"25»; — 1',5). 

C) j*.An.--Kx35iBD+56»(AG.Hels.-Gotha,3T6i): AA=+i»59»; A(ô=-i4'. 

1903 Janvier 28. — Nébuleuse de forme et d'étendue insaisis- 
sables, 4)eut-élre assez large, vaguement arrondie; elle paraît 
présenter plusieurs centres de condensation, de sorte que les me- 
sures sont très incertaines. 

^•An.-*i35iBD+56«(AG.H6i9.-Gotha,876i):Am=-»-i'»56*;A(D=-i2',8. 

2711. 1892 Janvier 27. — Non vue. Elle a été cherchée en par- 
tant de r* 1979 BD + I7», facile à reconnaître. 

1892 Mars 19. — Nébuleuse assez petite, un 
peu diffuse, vaguement arrondie et de 20" en- 
viron de diamètre; elle est un peu plus bril- 
lante vers le centre où se trouve une conden- 
sation stellaire qui ressort à peine. 



1^ Toîsinca. 
Gr. p. d. 
12 5o<» o',9 
i3 210 1,4 



2712. 1892 Mars 17. —Nébuleuse assez brillante (1 3), assez dif- 
fuse et dont les bords, qui sont insaisissables, paraissent irrégu- 
lîers ; elle est vaguement arrondie et de 40' à 60' d'étendue, plus 
brillante vers le centre où se trouve une condensation un peu 
stellaire qui ressort légèrement sur la nébulosité environnante : 
l'éclat de celle-ci décroît graduellement jusqu'aux bords. 



F.72 



OBSERVATIONS DE NÉBULI 



Vniheare.. 



N.GEN. 
CAT. 



Gen. 
catal. 



2712 

(suite) 



2713 

5442 



2715 

5443 



2716 

5444 



2717 

1734 



AUTORITES 

diverses. 



Autres 
observateurs. 



// 540 
Lord Rosse 



i35 Marth 
D'Arrestj 



Borrelly 



i36 Marth 
D*Arrestj 



h 3i44 
L.McCormick 



DATES 

des 

observations. 



M. 



Gross*. 



1902 Janv, 3i 
—a»* 46™ 159 



i892 Mars 17 
-ho.46 i59 



1902 Janv. 3 1 
—2.46 159 



1888 Mars 6 
— 0.58 159 

1898 Mars 22 
-+-0.36 159 



1886 Janv. 29 
-+-0.22 i5'9 

1897 Févr. 23 

-Hi. 6 159 



1888 Mars 6 
— 0.43 109 

1898 Mars 22 
-f-0.44 159 



1888 Mars 1 1 
— i.ia 159 



OR. 


NKB. 


LBCT 


Faci- 
lité. 


Ciel. 


Cercle. 


i3,3 
1-2 9 


111° 72* 
ii3,o8* 
112,93* 
112,4 * 


i3 
3 9 


100, i5 
100,4 

100,25 

99,9 


i3,3 
1-2 9 


100,6 * 
101,75* 
ioi,i5* 
101,2 * 


13,0 
3 9 


26r,o5* 
260,10* 
260,60* 


i3,i 
• 4 9 


259,7 
259,6 
259,3 
259,1 


Â. Brill. 
» 10 


24,2 
24,4 


i3,3 
1-2 9 


202,5 
2o3,o3 
2o3,35 
202,6 * 


i3,3 
3 9 


3i3,6o* 
3i3,5o* 


i3,3 
3 9 


3i2,33 
3i2,o5 

3l2,I 
3l2,l 


i3,3. 

2-3 


-i3,4 
10 


61,55 
61,10 



Vis. 



5o,i8a 
50,189 
5o , I 59 
50,167 

3o,849 
30,809 
30,869 
3o,832 

25,225 

25,265 
25,284 
25,3i8 

i9'>7i5o 
20. 5,95 
20. 0,40 

42,711 
42,690 
42,776 
42,759 



3o.i8,8 
30.28,0 

52,386 
52,335 
52 , 5o9 
52,43o 

26.21,20* 
26.19,05* 

i6,5o8 
i6,5o2 
i6,45o 
16,559 



i5.i4)5o 
i5.i3,o5 



G6 a 

* 2 
o o. 



2.2 
2.2 
2.2 

I.I 
I.I 
I.I 
I.I 



.1 

.1 

.1 
.1 
.1 
, I 

2.2 
2.2 

I.I 
I.I 
I.I 
I.I 



2.2 
2.2 






MODE 

de 
pointé. 



O ■ » 






o ■ » 



Q ^ 



e— ^ 



o ■ » 






e-Ht 



e-Ht- 



B--^ 



e— ^ 



e — ^ 






e— ^ 






e— ^ 
o ^ 



e-Ht 



o ■ » 






ANGLE 

de 
position 



111,57 
112,93 

112,58 

112,25 
280,90 

28c, i5 
281,00 
280,65 

280,45 
281,60 
281,00 
28i,o5 

259, 5o 
258,55 
259,05 

259,48 
259,38 
259,08 
258,88 



24,18 
24,38 

22,58 
23,11 

23,43 
22,68 

i32,o5 
i3i,95 

l32,22 

i3i,94 
i3i,99 

i3i,99 



60,11 
59,66 



DISTANCE 



10,4 
10,6 

9,7 
9»9 

5,9 
7,1 
5,3 

6,4 

6,5 
5,3 

4,7 

3,7 



4.30,2 
4.34,3 
4.3i,6 

4.3o,4 

4.29,7 
4.32,3 
4.3i,8 



9- 9,2 
9.13,8 

9.16,4 
9.14,8 
9.20,0 
9.»7,7 



8.25,7 
8.24,5 

8.23,3 
8.23,5 
8.25,0 
8.21,8 



9,3 
8,6 



2 [P 



0,01 

0:2 



0,00 
0,1 



0,01 
0,1 



0,00 
0,1 



0,01 
0,1 



II 



0,01 
0,2 

0,02 
0,2 



0,01 

0,01 
0,2 



— 0,06 
0,1 



—a 
—1 

—2 

—t 

-Î4 



-''J 



ET D'AMAS STELLAIRES. 



F.-3 



VIII»»* 




4-17,76 

4-17,86 
-Hi7,8i 



-i.i5,85 
-I. 17,08 



1.11,72 

1 . l3,I2 

1.14,76 
1.12,19 

-25,09 
-25,07 

-2/1,90 

-25,02 

-25,07 
-24,91 



8,20 

8,12 



+o.49,îi 
4-0.54,5 
4-0.51, 6 

4-o.49.,4 
+0.49,8 
4-0. 5i, 6 
4-0.52,5 



—8.21,2 
—8.24,6 

—8.34,0 
— 8.3o,6 
—8.34,1 
-8.34,8 

4-5.38,9 
rf-5.37,5 

4-5.38,4 
4-5.36,7 
4-5. 38, o 
4-5.35,9 



-I. 4,6 
— I. 5,1 



0,00 
0,0 



-0,48 
4-1,1 

— 0,11 
4-0,2 



4-0,02 

4-0,3 

0,00 
4-0, f 



—0,01 
-+-o,i 



4 DE COMPARAISON*. 



Décl. 



igoOyO. 



8.53.29,8 
4-45*l5'3i' 



8.52.24 
+45.19 



8.5i.5o,23 
3.î7.'^9,6 



8.56.39 
+78. 36. 4a 



8.52.47,9 
3.23.43 



8.52.44 
—24.17 



Autorités. 
Grandeurs. 



BD ) ^ 
.665 r»^ 



Anonyme 
(10,5) 



ïd. t«J 
(10,5) 



AlbanyU.o 
36o6 ) 



299! '^' 



BD 

2I05 



(9,5) 



Id. (9,5) 



Anonyme**' 

(!0) 



DESCRIPTIONfi ET REMARQUES. 



2712 (suite). 1903 Janvier 3i. — Nébuleuse diffuse, granuleuse, 
assez large, ayant peut-être i',3 de diamètre; elle est un peu 
plus brillante dans la région centrale où se trouve une plage 
nébuleuse qui ressort assez faiblement. 

(») • An.-i665BD4-45'» 



AJR =— i»5- 



A(JD: 



■3', 8. 



2713. 1888 Mars 6. — Nébuleuse a. diffuse, vag» arrondie et de 
30* à 40" de diam.; elle est plus brillante vers le centre, où se 
trouve une condensation qui forme un noyau diffus de 7' à 8' de 
diamètre. 

1898 Mars 22. — Néb. arrondie.et de 4©' à 5o' de diam.; elle est 
plus brillante vers le centre, où se trouve une condensation gra- 
nuleuse, a. diffuse, a. étendue e^ qui ressort a. bien. 

Autres observations faites par d'Arrest^ : 
1866 mars 1 5. AiR = 4-i8%3 ACÔ = 4- o'. 46" 

avril 5. 4-18,1 4-o.| 

2715. 1886 Janvier 29. — Nébuleuse a. brillante, diffuse (un 
peu), allongée vers/? = 7* et d'environ 2', 5 de long sur r,5 de 
large. — Ne comporte pas des mesures pr<écises. 

1897 Février 23. — Nébuledse a. large, a. irrégulicre, d'environ 
2' d'étendue, sans point bien marqué; cependant elle est un peu 
plus brillante vers le centre, où se trouve une condensation qui 
ressort t. légèrement, et à laquelle se rapportent les mesures. — 
Une • Il est vers/? = 200*, d ='4'. 



2716. 1888 Mars 6. - 
Nébuleuse vag^ arrondie et 
de 25* env. de diam.; elle 
est plus brillante dans la 
région centrale, où se 
trouve une condensation 
a. diffuse, parfois un peu 



3^ ToUinat. 



1898 Mare 2a. 



Observations de Paris, 1904. 



1888 Man 6. 
Gr. p. H. Gr. p. 

12,8 IIO* l',5 12 I2J* 

i3,o 18] 3,5 
12,5 240 3,2 
stellaire et de 5" à 6" de diam. — m = 19», 3 au lieu de 43% 6. 

1898 Mars 22. — Nébuleuse assez diffuse, vag* arrondie et de 
3o' env. de diamètre; elle est un peu plus brillante vers le centre, 
où se trouve une condensation demi-diffuse, parfois stellaire, et 
qui ressort assez bien. 

2717. 1888 Mars 11. — Nébuleuse vag* arrondie et de 26' env. 
de diam.; elle est un peu plus brillante vers le centre, où se 
trouve un noyau un peu stellaire. 

(») •.\n.-*9i57Arg. OE,: AA=4-i-5-; ACD=4-4',5. . 

F.io 



F.74 



OBSERVATIONS DE NÉBULEUSES 



^^JJheures^ 



N.GKN 
CAT. 



Gen. 
catal. 



2717 

(suite) 



2718 

1735 



u 

1736 



2719 

1737 



2720 

5445 



2721 

'739 



2722 

1740 



AUTORITES 

diverses. 



Autres 
observateurs. 



/i3i44 

L. Mo Conuick 



Il 557 
// 542 

Lord Rosse 



III 540 
h 541 



i37Marth 
Tempel I 



II 529 
// 543 



m 264 
Harvard 



DATES 

des 

observations. 



M. 



Gross*. 



1896 Févr. 14 
4-o"43" i59 



1888 Mars 6 

» 139 



1888 Mars 5 
-I-I.25 i59 

1896 Mars 3o 
-ho. 17 iSg 

1888 Févr. i5 
—1.46 159 

1903 Janv. 27 
— 1.5a 159 



1887 Févr. 2; 
—0.46 159 

1896 Mars 5 
-1-0.35 159 



1887 Févr. 23 
4-0. i5 159 

1896 Févr. 12 
— o.2i^ i59 



1887 Févr. 25 

» 159 

1887 Févr. 24 
—0.43 159 



OR. 


NÈB. 


LECT 


Faci- 
lité. 


Ciel. 


Cercle. 


i3,4 


60^9 


2 9 


61,9 
61 ,2 




62,5 







» 8-9 




i3,3 
3 8-9 


94,95 
94,70 


» 




» » 




i3,4 

2 8 


269,60* 
269,00* 


i3,4 


88,35* 


1-2 9-10 


88,8 * 




87.5 * 

88.6 * 


i3,3 


328, ÎO* 


6 10 


•328,10* 


i3,4 
. 2 8,5-9 


326,4 
326,0 




326, a3 
325,95 


13,3 


•408,35 


5 10 


208,45 


i3,2-i3,3 


^7,9 


2 9-10 


27,7 




27,0 


. 


27,1 


» 




» 10 




i3 


,3 

10 


116,95 
116,35 



Vis. 



29, «9^ 
29)^97 
29 , 262 
29,316 



2o.5o,4o 
2o.5o,85 



25. 10, 2J 

25. 7,35 

19,180 
19,350 
19,334 
19,202 

24.23,30 
24.20,00 

19,878 
ï9,857 
19,956 
19,951 

22.37,73 
22.37y05 

45,^352 
45,380 
45,429 
45,319 



14 49,35 
i4.47-5o 



i.? 



S. 





n w 


1 . 1 




1 • I 





2.2 

2.2 



2.2 
2v2 

M I 
I .1 
I .1 
I. I 

m 

2.2 
2.2 

I . I 

I . I 

I . I 

I . I 

2.2 

a. 2 

I.l 
I .1 
I . I 
I. 1 



2.2 
2.2 



MODE 

de 
pointé 









ANGLE 

de 
position 



60,77 

61,77 
61,07 
62,37 



e— ^ 






e— ^ 









o _^ 



Q -f 



e— ^ 






e-Ht 



o ^ 



o ^ 



93, 5o 
93,25 



88,04 
87,44 

88,22 
88,67 
87,37 
88,47 

146,63 
1216,63 

146,27 
145,87 
■46, to 

145,82 

206,98 
207,08 

207,79 
207,59 
206,89 
206,99 



295,59 
294,99 



DISTANCE 



2. 8,8 

2. 5,8 

2. 6,8 

2. 5,2 



4.56,4 
4.56,6 



7. 5,5 
7. 4,1 

7. 4,5 
6.59,5 
7. 0,0 
7. 3,9 

6.42,4 
6.40,7 

6.43,7 
6.44,3 
6.41,4 
6.41,5 

5.49,9 
5.49,5 

5.48,7 
5.49,5 
5.5o,9 
5.47,7 



1.57,1 
1.56, 2 



0,09 
0:2 



0,00 
0,1 



o,oi 
0,1 

0,01 
0,1 



e,oi 
0,2 

0,01 
0,2 



OyOi 

0,3 

0,01^ 
0,2 



NEB.--]^.. 

séclÇT' 



— 7}J0 

- 7,39 
-7,^0 
-7,io 



-'9,7^ 
-ï9,75 



-28, JO j 

-28, io j 

-^7^97 

-^7,98 

-II, 7^ 
-14.95 

-i4,9> 

+-10,59 
^10,61 j 

^-I0î79 I 
■^10,3^ I 



0,01 

O,! 



ET D'AMAS STELL AIRES. 



F.75 



^JJJheuret^ 



AiRapp. 



8,23 
8, If 
8,12 
8,12 



-19,87 
-19,89 



—35,13 
-34,99 

— 35,02 
—34,62 
—34,63 
—34,97 

— i5,o6 
— i5,oo 

— i5,25 
— i5,43 
— i5,23 
~i5,35 

-+-10,62 
-»-io,65 

-+-10,87 
■+-io,83 
-1-10,61 

■*; 10,55 



7,o5 
7,o3 



ÉD.— •. 




A(D app. 


Réd. à 
1900,0. 


1 » 

-I. 3,2 


s 

0,00 


-0.59,8 

-I. .,6 


0:0 


-o.58,3 




-+-o.i8,i 


0,00 


4-0.16,8 


4-6,3 


-0.14,5 


4-0,02 


—0.18,9 


4-0,4 


— o,i3,i 


0,00 


— 0. 9,7 


—0,1 


-0.19,2 




—0.11,3 




4-5.36,2 


-+-0,02 


4-5.34,8 


4-0,2 


4-5.35,9 


4-0,01 


4-5.34,8 
4-5.33,3 
+5.32,3 


4-0,1 


4-5.12,0 


-+-0,02 


4-5.11,5 


— 0,2- 


.4-5. 8,7 


4-0,01 


-4-5.10,0 


0,0 


4-5.13, 3 




4-5.10,1 




— o-5o,6 


0,00 


-0.49,1 


-0,1 



^ DE COMPARAISON. 



Décl, 



1900,0. 



8.52.44 
-24" 17' ' 



8.53.28 
6.42.22 



8.53.48,6 
6.42. 4 



8.54.35,9 
4-36. 6.5i 



8.53.54,8 
-If. 26. 46 



8.53.45,8 
4.35.50 



8.53.39 
3.18 ' 



Autorités. 
Grandeurs. 



Anonyme^»^ 
(10) 



Pos. néb. 
d'ap.N.tt.C. 



BD 

20' 



^,i-' 



BD 

1896 



(8,8) 



1955 h'^ 



BD 



(10) 



25o6 
Id. (10) 



Anonyme^*^ 
(10,8) 



DESCRIPTIONS ET REMARQUES. 



2717 (suite). 1896 Février 14. — Néb. difrusc, vag* arrondie «t 
de 3o* env. de diam.; elle est un peu plus brillante vers le centre 
qui a l'aspect granuleux et qui ressort légèrement. — Fond du 
champ un peu éclairé à cette hauteur. 

(') Jl-An. — •giSÔArg. OE, : AcO = — o- 32- ; AiR = 4-io'. 



2718 (1735 G.C.). 1888 iMars 6. — Non vue. 



2718 (1736 G.G.). 1888 Mars 5. — Nébuleuse vag' arrondie et de 
35' de diam.; elle est difTuse, avec noyau stellaire de gr. i3,3-i3,4. 

1896Mars3o. — Entrevue en avant de 2079BD4-6« et à 2' au sud. 



2719. 1888 Février i5. — Néb. diiïuse, allongée vers /? = i5o», 
avec une légère condensation un peu stellaire, excentrique, plus 
boréale que le centre, et à laquelle se rapportent les mesures. 
Get objet est comme formé par deux nébuleuses dont la position 
relative serait p = i5o°, d = o',5. 

1903 Janvier 27. — Néb. difTuse, large, vag^ arrondie et de i' 
à i',3 de diam.; elle est un peu plus brillante vers- le centre, où 
Ton entrevoit 2 ou 3 petits points stellaires qui ressortcnt légère 

2720. 1887 Février 27. — Nébuleuse vaguement arrondie et 
de lâ' à 20* de diamètre; elle est plus brillante au centre, qui 
a Taspect assez stellaire. 

1896 Mars 5. — Objet d'aspect stellaire, à peine diffus; il est 
formé par une iç i3,4, un peu nébuleuse, et qui parait, accom- 
pagnée d'une légère atmosphère nébuleuse, do forme et d'étendue 
insaisissables. 



2721. 1887 Février 2*3.* — Néb. dilTusc, vag* arrondie et de 40' 
de diam.; elle est un peu plus brillante vers le centre, où se trouve 
un petit noyau a. fort^ stellaire, auquel se rapportent les mesures, 
et qui passe un peu avant le centre géométrique de l'ensemble. 

1896 Février 12. — Néb. t. diffuse, a. étendue, vag» arrondie et 
de \' env. de diam.; elle est t. léger* plus brillante vers la région 
centrale qui est a. granuleuse et qui ressort faiblement. — Gette 
nébuleuse est bien faible pour être placée dans la classe II. 

2722. 1887 Février 23. — Non vue à la position indiquée; 
mais i" en avant, à la position : 2620 80 — 3» (4- o" 4 2'; —8'), on 
aperçoit la nébuleuse : on ne peut la mesurer parce que le mou- 
vement d'horlogerie entraîne irrégulièrement. Par rapport à la 
nébuleuse, une • de gr. 10 est à (— o"'7"; 4-0', 6). 

1887 Février 2}. — Néb. diffuse, peut-être irrégulière, peut-être 
allongée vers /> = i4o*, vag* arrondie et de 4o' ^ So' de diam.; 
elle est plus brillante vers le centre, où se trouve un noyau 
assez dilfus qui ressort légèrement. 

(«) jt-An.-)^252oBD-3«(Lalande,i77i5): Ai\= + o"35-; ^^©=-7'. 
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OBSERVATIONS DE NÉBULEUSES 



VIII**""*'**. 



N. QEN. 
CAT. 



Gen. 
catal. 



2722 

(suile) 



2723 

5446 



2724 



2725 

5447 



2726 

1 74-2 



2727 

1743 



AUTORITES 

diverses. 



Au 1res 
observateurs, 



III 264 
Harvard 



i38 Marth 



à 544 



189 Marth 



II 834 
//545 

D'Arrests 



/(546 
Etc. 



DATES 
des 

observations. 



M. 



Gross* 



1896 Févr.i2 
— o'*i5'" 159 



1888 Mars 6 
—0.21 159 

1898 Mars 22 
4-0.59 159 



1888 Mars 6 
— o. 4 159 



1888 Févr.i5 
» î59 

1903 Janv. 27 
» 159 

1887 Févr. 27 
-0.34 159 

1896 Mars 5 
+0.48 139 

1886 Janv. 25 
—0.34 159 



1902 Janv. 3o 
—2.59 r59 



1887 Févr. 24 

» 159 



OR. 


NÊB. 


LECT 


Faci- 
lité. 


Ciel. 


Cercle. 


i3,3-i3,4 
2 9-10 


29>°4 
295,77 
294,97 
294,57 


i3,3 
2 9 


31,43* 
3o,9)* 
3o,4o* 


I3,2 


3o,o 


2-3 9 


29,9 

29.9 
29,25 


i3,3 
2 9 


260,50* 
261,60* 



» 8 




» 




» 9-10 




I3,4 

» 10 


12,65* 
11,80* 


.»- 
2 8,5-9 


12,7 
i3,7 
11,8 


i3,3 
» 8 


104,7 * 
io5,6 * 
io5,o * 
104,3 * 


^3,3-13,4 
i-a 8-9 


io5,6 * 
104,75* 
104,55* 
104,35* 






V 




» 


10 





Vis. 



37,52) 
37,530 
37,370 

37,081 



17.20,45 
17.17,80 
17.17,15 

27,082 
27,084 
27,o5o 
27,190 

12. 4,40 
12. 5,20 



16. i,4o 
16. 4,o5 

28,699 
28,440 
28,63o 

20.39,2 
20.35,9 
20.34,6 
20.29,5 

42,278 
42,370 
42,454 
42,290 



«:2 



t.! 
I. I 

1. r 
i.i 



2.2 
2.2 
2.2 

i.i 
1 . 1 

i.i 
I. f 

2.2 

2.2 



2.2 
2.2 



■e— ^ 



HODB 

de 
pointé 



O— ^ 






e— ^ 



U~T 



o ^ 



o ^ 



e— ^ 



e— ^ 






e— ^ 



e— ^ 









e— 4fr- 
o ^ 






ANGLE 

de 
position 



5195,^8 
295,65 
294,85 
29^,45 

29,89 
29,39 
28,84 

29^89 
29,79 
29,79 
29,14 

78,94 
79,94 



11,18 
10,33 

12,57 
13,57 
11,67 

104, 3o 

I05,20 

io|,6o 
103,90 

105,42 
104,57 
104,37 
104,17 



DI8TAKCE 



1.57,6 
1.57,7 
1.53,0 
1.59,2 



3.12,1 
3,10,8 
3.10,4 

3.11,1 
3.11,0 
3.12,0 
3. 7,9 

0.35,0 
o.35,4 



2.32,9 

2.34,2 

2.23,2 

2.3o,9 

2.25,3 

4.21,0 

4.19,3 
4.18,7 

4.16,2 

4.17,0 
4.19,7 
4.22,2 

4.17,4 






0,01 

o!i 



I A.l{ app. 

I 
i 

-r 7,08 

+ 6*8i 



0,01 
0,1 



0,01 
0,1 



0,00 
0,0 



-M' 



- 6,35 ■ 

- 6,3ii ' 

- 6,10 I 

i 



0,01 
0,1 

0,00 
0,1 



0,01 
0,1 



0,02 
o, 



— 1,98 

— i,î^i I 

— 2,08 

— i.i/i 

— 16.K) 

— lô.fx) 

— i6,i>î 

— 16, 5a 
-16,76 
-16,94 
-i6,64 



ET D'AMAS STELL AIRES. 



vm»»«»"s 



•77^ 



NÊB.— •. 



Aiîlapp. 



7,iu 
7,09 
6,83 
7,25 



6,40 
6,26 
6,14 

6,36 
6,34 
6,38 
6,11 

2,33 



— a, 02 

— 1,88 

— 2, 12 

— a, 41 

— a, 00 

-34,11 
-33,75 
-33,76 
-33,53 

-33,36 
-33,85 
-34,20 
-33,60 



A(D app. 



-o.5o,3 
-o.5i,o 
-0.47,5 
-0.49,4 

-2.46,6 
-2.46,3 
-2.46,9 

-2.45,8 
-2.45,9 
-2.46,8 
-2.44,2 

-o. 6,7 

-O. 6,2 



— 2. 
— 2, 

—2. 
— 2. 

— 2, 

-hl. 
-M, 
-M. 
-M. 

-HI. 
-hl. 



.3o,i 
.31,8 

'i9,9 
.26,7 

.22,3 

. 4,5 
. 8,0 

. 5,2 

► 1,6 

. 8,5 
5,5 

. 5,2 

. 3,1 



Réd. à 
1900,0. 



0,00 
0:0 



— o,or 
-t-o,i 

0,00 
0,0 



0,00 
0,0 



—0,01 
0,0 

0,00 
0,0 



-HO, 07 
-ho,5 



-0,1 



4 DE COMPARAISON. 



Décl. 



1900,0. 



h m s 
8.53.39 

3'» 18' ' 



8.55. 8 
3.37 



8.55. 4 
3.35 



8.55.38 
4-36. 8. 6 



^.55.39,1 
-II. 32. II ,2 



8.57.40 
4-6o.i8 



8.56. 4 
2.59.34 



Autorités. 
Grandeurs. 



Anonyme^*^ 
(10,5-11) 



Anon.^*' a 
(io,5-ii) 

ïd.(Ti,5y»> 



Anon.<*^ b 

(12,5) 



Pos. néb. 
d'ap.N.G.C. 



1959!^'' 



Anonyme^»' 
(10) 



Anonyme ^«^ 
(10-10, 5) 



Pos. néb. 
d'ap^^GX. 



DESCRIPTIONS ET REMARQUES. 



2722 (suite). 1896 Férrier iq. — Néb. diffuse, Tag» arrondie et 
de ib" env. de diam.; elle est notablement plus brillante vers le 
centre, où se trouve une condensation granuleuse, demi-difTuse, 
qui ressort légèrement. 

Cet objet pcisse 44* avant la position de N.G.C, 

(*) •An.-^252o^BD-3«(Lalande,i77i5) : All=+o"35«; A(Ô=-6',3. 

2723. 1888 Mars 6. — Nébuleuse a. petite, vaguement arrondie 
et de aS'à 3o' de diamètre; elle est plus brillante vers le centre, 
où se trouve une condensation formant noyau assez diffus. 

Une 9^ 6 a gêné les mesures de la nébuleuse relativement à l'-^ a, 
mais on a pu la cacher pendant les pointés de distance. 

Mode de pointé dans les mesures relatives à b : Angle : placé 
néb. et * entre a fils parallèles et voisins; — Distance : ô ^. 

AiR= — o»3o-; A(D=- 



(') •«— •2ii5BD + 3o 



a', 5. 



1898 Mars 32. — Nébuleuse d'aspect général assez fortement 
stellaire; elle est formée par un noyau stellaire de gr. i3,2, 
entouré d'une atmosphère nébuleuse faible, mais dont Fexistence 
est bien certaine, et qui a 3o' d'étendue env. — Une ^ 12,8-1 3 {b) 
située vers p = 8o«', d — o',7,. gène pour voi» la nébuleuse; on a 
pu la cacher pendant tous les pointés. 

(^) •«— •2ii5BD-h3« : A;ii= — o-3o«; A(î)=— a',2. 

( * ) Position déduite de celle de la ne'buleusej conclue elle- 
même de celle de l'it a, 

2724. 1888 Février i5. — Non vue. Elle a été cherchée en par- 
tant de 1897 B^ -•- 36». 

1903 Janvier 27. — Elle a été cherchée à la position : 
1897 ^^ "+■ 3^" ("+■ o"'o'; — 6', 5). Non vue. 



2725. 1887 Février 27. -m- Nébufeuse diffuse, vag^ arrondie et de 
25' env. die diamètre; elle est un peu plus brillante vers le centre 
où, par instants, on soupçonne un point stellaire. 

1896 Mars 5. — Objet de gr. x3,4 ou i3,4-ï3,5, granuleux, assez 
nébuleux, de forme msaisissabre et de So" d'étendue env., sans 
condensation. 

2726. 1886 Jaavier aS. — Nébuleuse diffuse, vag^ arrondie et 
de 4o'de diam. env.; elle est un peu plus brillante vers le centre 
qui, par moments, se détache a. bien. — Une • très faible et très 
voisine de la nébuleuse, vers p = 195°, s'en distingue difficilement 
et fausserait les mesures si ou ne l'apercevait pas distinctement. 

{^) :JtAn^-)t ii66BD+6o»(A.G.HeU.-Coi.,5785) : AiR=+2'"2i-; A(Jt)=-4;. 

1902 Janvier 3o. — Nébuleuse diffuse, de forme insaisissable et 
de 20' à 25' d'étendue; elle est un peu plus brillante vers le centre, 
qui ressort faiblém*.. Le ciel, toujours médiocre, l'était plus encore 
' lors d'un poiu té de distance qui a donné 42S58o (rf=4'25%9) et 
» qu'on laisse de côté. — Immédiatement après on trouve sur l'ob- 
jectif un léger dépôt d'humidité. 
(•) ^An.-*ii66BD+6o*»(A.G.HeU.-Goi.,57S5) : Aii=-f2" 23* ; A(î)=-5'. 

2721. 1887 Février 24. — Non vue. 
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OBSERVATIONS DE NÉBULEUSE 



N.OBN. 
CAT. 



Gen. 
catal. 



2728 

5148 



2729 

5M9 



2730 

5450 



2731 

5451 



2732 

1738 



AUTORITES 

diverses. 



Autres 
observateurs. 



140 Marth 



i4i Marlh 



142 Marlh 



143 Marth 



// 839 
D*Arrest, 



DATES 

observations. 



M. 



Gross^ 



1887 Févr. 27 
— o"23'» i59 

1896 Mars 5 
+0.59 159 



1888 Mars 6 
-4-0. !2 l59 

1898 Mars 22 
-hi. 7 '^9 



1894 Févr. 24 

-HO. 18 159 

1900 Mars i 
—0.37 159 



1888 Mars 6 
-4-0.31 169 

1898 Mars 22 
+ 1.29 109 



1888 Mars 6 
4-0.41 169 



1892 Févr. 25 
— i.5i 169 



Faci- 
lité. 



Ciel. 



i3,4 
» 10 



I 8,5-9 



i3,3-i3,4 
^ 9 



i3,4-i3,5 
i 9 

i3,4 



i3,3-i3,4 
2 9 

i3,3-i3,4 
2 9 



i3,3>i3,4 
•^ 9 



12,5 



13 
9 



VIIIh<ar«.. 



LECTURES. 



Cercle. 



3i3,i * 

3 17,0) 
319,0 



358, i5* 
358, 00* 

358, o5 
357,6 
358,4 
358,6 

173,5 

174,05 

172,2 



5,40* 
5,45* 

5,75 
3,45 

4,0 
35,00* 



23l,0 * 

23o,75* 
23i,o5* 
23o,77* 
23o,95* 
23i,o * 



Vis. 



20. 6,8 



22,121 
22 , 5oo 



17.11,70 
17.15,45 

39,83o 
39,788 
39,79» 
39,792 

28,306 
28,559 
28,587 



18.56,00 
18.55,00 

41,692 
41,686 
41,608 
41,699 

ii.5i,75 



37,544 
37,432 
37,5i8 
37,511 
37,5o3 
37,491 



m o 



i.I 

I.I 



2.2 

2.2 

1 . I 
I . 1 
I . I 
I.I 

1.1 
1. I 
I.I 



2.2 
2.2 

I. I 
I.I 
1.1 
1.1 

2. a 



MODE 

de 
pointé 



e-^ 



e— ^ 



e-^ 









e— ^ 






e— 4t 



^ 



■e— Ji<^ 
■e— ^ 



ANGLE 

de 
position 



i3i,62 

i36,92 
i38,87 



176,59 
176,44 

«77,94 
177,49 
«78, ^9 
«78,49 

174,86 
175,41 
173,56 



i83,84 
183,89 

i85,64 
i83,34 
183,59 
183,89 

33,44 



DISTANCE 



4.34,9 

5.37,4 
5.26,2 



3. 7,7 
3. 9,6 

3. 5,3 

3. 4,1 

3. 4,1 

3. 4,2 

2.35,2 
2.27,7 

2.26,9 



3.59,6 
3.59,1 

4. 0,3 
4. 0,1 
3.57,8 
4. 0,5 

0.28,7 



SiP 



0,01 
0,1 



0,00 

0,1 

0,01 
o,i 



0,00 



Ailapv 



0,00 
0,00 



0,00 
0,0 



51.43 


5.46,0 


-H 0,04 


51, 18 


5.4a,7 


0,1 


51,48 


5.45,3 




5i,ao 


5.45,1 




5i,38 


5.44,8 




5i,43 


5.44,5 





ET D'AMAS STELLAIRES. 



F.79 



VlIIheure.. 



NBB.— >t'. 



Ji^Bapp. 



-13,98 



-i5,68 
■14,60 



0,44 
0,54 
0,37 
0,32 

0,97 
o,83 
i,i5 



1,08 
1 , 10 

',59 
0,94 

I,OI 

1 , 10 



-1 .40,51 
I .39»ai 

-I .40, 36 
I .39,91 

-I -4o, 10 

• 1 . 40 7 «6 



A(D app. 



-h3. 2,7 

+4. 6,6 
H-4. 5,9 



-f-3. 7,5 
+3. 9,3 

-4-3. 5,3 
4-3, 4,0 
4-3. 4,a 
4-3. 4,3 

4-2.34,6 

4-2.27,3 
4-2^26,0 



4-3.59,2 

4-3.58,7 

4-3.59,2 
4-3.59,8 
4-3.57,5 

4-4. 0,1 

— 0.24,0 



—3.35,6 

-3.34,7 
-3.34,9 
—3.36,1 
3.35,1 
-3.34,7 



Réd.à 
1900,0, 



4-0,01 

4-o'2 

4r-O,0l 
4-0, t 



4-0,01 
0,0 

0,00 
0,0 



0,0 



4-0,01 
0,0 



0,00 
0,0 



0,00 
0,0 



4-0,6 
4-0,8 



^ DE COMPARAISON. 



Décl. 



1900,0. 



8 . 56 . 29 , 1 
-ii«a5'57' 



8.56.12,4 
4. 3.45 



8.56.42 
-17.12 



8.56.43 
8.39 



8.56.45 
8.43 



9. 1.47,87 
-79.39. 6,6 



Autorités. 
Grandeurs. 



fiD } 
1963! 



9,3 



BD 



9,4 



2I03' 

Id.(8,5) 



Anonyme^*^ 
^11,5) 



Anon. at«) 
(12) 

Anon. a^*^ 
(11,5) 



Anon. b^^^ 
03,2) 



A.G. j 
Kasan ! 9,5 
1745 ) 



DESCRIPTIONS ET REMARQUES. 



2728. 1887 Février 27. — Cet objet, d'env. 3o' d'étendue, parait 
formé par plusieurs it (dont oïi en distingue a de gr. i3,4), 
accompagnées de nébulosité, sans point remarquable. — Ne com- 
porte pas des mesures précises. 

1896 Mars 5. — Objet excess* faible, granuleux, a. étendu, 
dans lequel on a entrevu plusieurs centres de condensation, et 
qui ne comporte pas de mesures. 

. 2729. 1888 Mars 6. — Nébuleuse vag' arrondie et de aS'env. de 
diam.; elle est un peu plus brillante dans la région centi'ale où 
se trouve une condensation formant noyau a. dilTus, parfois un 
peu stellaire. 

1898 Mars 27. — Néb. de gr. i3,3 ou i3,3-i3,4, arrondie et de 
3o' env. de diam.; elle est plus brillante vers la région centrale, 
où se trouve une condensation demi-diffuse qui ressort Jégèr^; 
parfois même elle ressort a. bien. 

273Q. 1804 Février 34. — Trace de nébulosité t. faible (i3,4- 
i3,5), t. diffuse, mais dont l'existence est bien certaine; elle parait 
avoir i' env. d'étendue et est à peine plus brillante vers le centre, 
sans condensation bien marquée. 

(») •An.-* 199060+17» (A.G.Berlin, 3535) :AA=-H)'»35-, A(D=-i6'. 

1900 Mars i. — Nébuleuse t. diffuse, vag* arrondie, a. large, 
ayant peut-être a' de diam.; elle est à peine plus brillante dans la 
région centrale; dans son étendue o^ voit une • i3,3 et Ton en 
soupçonne plusieurs autres. Ne comporte pas des mesures précises. 

2731. 1888 Mars 6. — Nébuleuse diffuse, peut-être allongée vers 
p = 90», vag' arrondie et de 3a" à 4©* d'étendue; elle est un peu 
plus brillante dans la région centrale, sans noyau proprement dit. 
Une -A b gêne un peu les mesures relatives à V-k a, mais elle était 
cachée pendant les pointés d'angle. 

Mode de pointé pour la mesure relative à V-k b: A ngle : pl acé 
néb. et -k entre a Aïs parallèles et voisins; distance: Q Af- . 

(') •a — •ai54BD-h8- : Aa=+o»44s A(ô=— S'. 

1898 Mars aa. — Néb. vag* arrondie et de So* env. de diam.; elle 
est plus brillante vers le centre, où se trouve une condensation 
demi-diffuse qui ressort a. bien. L'* 6, de gr. xa,5, gêne pour 
voir et pour mesurer la nébuleuse : on n'a pu la cacher que pen- 
dant les pointés d'angle. 

(3) je a.— *ai54 BD-+-8»: Aa=+o'»4i-; A(0=— 4',3. 
( * ) Position déduite de celle de la nébuleuse, conclue elle- 
même de celle de T-k a. 



2732. 1892 Février a5. — Objet 
certainement nébuleux, mais a. 
stellaire, peut-être un peu allongé 
vers Vk de comp., arrondi et de 
10' de diam. La nébulosité est 
peu étendue, mais relativement 



i^ voisine*. 



1892 Fcvr. 25. 
Gr. p. d. 

i3,o 75» o',8 

ia,8 " 



265 



1903 Janr. 3o. 
Gr. p. d. 
i3,i 70» i' 



elle est a. brillante; le noyau pourrait être formé par une • un 
peu diffuse et l'aspect nébuleux est certain. Examiné avec le 
grossissement 33a, cet objet a parij nettement nébuleux, mais la 
partie centrale a semblé complètement stellaire; et tout près oe a 
soupçonna un petit point vm'S p = 70*, rf = lo' à iS". 
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OBSERVATIONS DE NÉBULELSL 



VIIl**""*"**. 



N. OBN. 
CAT. 



Gen. 
catdl. 



2732 

(suite) 



2733 

«744 



2734 

5 4 ')2 



2735 



2737 

1747 



2738 

1746 



AUTORITES 

diverses. 



Autres 
observateurs 



/i 839 
D'Arresls 

/' 547 
Harvard 



144 Marlh 



18 St. XI 



83 D'Arresl 

D'Arrest, 
Engelhardt] 



84 D'Arrest 

D'Arrestj 
Engelhardti 



DATES 
des 

observations. 



M, 



Gross*. 



1902 Janv. 3o 
-4" 4™ 159 



1887 Févr.24 
» 159 

1896 Févr. 12 
—o.n 159 



1900 Mars i 
—0.3-1 159 



1892 Févr. 20 
—0.17 159 

1899 Mars 4 
—0.24 159 



1888 Mars 3 
— o.ii 159 

1896 Févr. 12 

+ 1.27 169 



1896 Févr. 12 
-4-1.35 159 



1888 Mars 3 

H-O.lS 159 



OR. !tÉB. 



Faci 
lilé. 



Ciel. 



12,8- i3 
4 8-9 



9-10 



» 9-10 

i3,5 

» 8,5-9 



i3,3 
2 8-9 



i3,3 
3 9-10 



i3,3 
3 9-10 



i3,3 
3-4 8-9 



LECTURES* 



Cercle. 



51,82* 
5i,5 * 
5i,45* 
5i,8 * 



93,00 
92,20 
92,35 

271,6 
271,15 

î>'7ï.7 
271,43 

295,65 
295,95 
296,03 
295,6 

i44}Oo 
i44,o5 
144, i5 



Vis. 



21 ,930 
21,921 
21,931 
21,932 



24.21,45 
24.28,40 
24.27,05 

19,887 
19,843 
19,828 
19,889 

48,842 
48,83o 
48,948 
48,882 

ai. 34, 55 
2i.35,3o 
21.37,80 



* 2 

73 



I .1 
I.l 
I . 1 
I. I 



2.2 
2.2 

2.2 



2.2 

a. 2 

2.2 



MODE 

de . 

pointé 



o ^ 






e— ^ 






e— ^ 






ANGLE 

de 

position 

P- 



5i,54 
5f ,22 
5i,i7 
5 1,52 



91,55 
90,75 
90,90 

91,47 
91,02 
9<»57 
91 ,3o 

295,51 
295,81 
295,89 
295,46 

142,54 
142,59 
142,69 



DISTANCE 

d. 



5.43,8 
5.44,0 
5.43,7 

5.43,-7 



6.41,3 
6.44,7 
6.44,0 

6.43,2 

6.44,^ 

6.44,9 
6.43,1 

7.31,7 
7.31,4 
7.34,8 
7.3a,9 

5.18,3 
5.18,7 
5.19,9 



■< 
te 



0,07 
0:1 



0,00 

0,00 
o. 



0,00 

0,1 



0,00 

0,1 






— i-.v 

— K'^^ 
— 17.*/ 



— 20.r. 

—•»h. ; 



— 2t 


.0'. 


— 2f 


y 


— Î7 


,i-j 


-r'7 


A y 


^V 


l-\ 


—3; 


i" 


— 1 > 


91 


-fj 


9' 


— n.Qj 



ET D'AMAS STELLAIRES. 



F.81 



VIII*»*""». 



NBB.— 3(>. 



AiRapp. 



■1.39,67 
-1.39,31 
-1.39,16 
-1.39,63 



-28,93 

—29,19 
—29,14 

—29,07 
—29,17 
—29,19 
—29,07 

-4-29,40 
-i- 29,30 
H-a9,5i 
H-a9,49 

— i3,95 
— 13,98 



ACD app. 



—3.33,6 
—3.35,2 
—3.35,3 
—3.33,6 



Réd.à 
1900,0. 



-0,01 
-0:2 



4- DB COMPARAISON. 



Décl. 



1900,0. 



+0. 
-+-0, 

+0. 

o. 

-+-0. 
-+-0. 

+0. 

—3, 
—3. 
3. 
—3. 



ïo,9 
5,3 

6,4 
10,4 

II 
9,2 

14,6 
16,6 
18,7 
«4,7 



4.12,8 
-+-4.i3,2 
-^4.14,6 



-+-o,oi 
H-0,4 



-f-0,1 



0,00 

-HO,l 



4-0,02 

H-o,a 



9- 1.47,87 
-79-39' 6-, 6 



8.57. 2 
3.20.10 



8.57.26 
-17.18 



8.57.45 
-Ha6. 19.44 



8.58.44,2 

H-22.22. 3 



8.57.43 
-t-22.24 



8.58,28,9 
-♦-22.13. 58 



Autorités. 
Grandeurs. 



A.G. J 
Kasan ! 9,5 
1745 ). 



Pos. néb. 
d'ap.N.G.C. 



Pos. néb. 
d'ap.N.G.C, 



Pos. néb. 
d'ap.N.G.C, 



BD 
2043 



J9,4 



Id. (8) 



Anonyme^* ^ 
(8,5) 



ir<-« 



DESCRIPTIONS BT REMARQUES. 



2732 (suite). 1902 Janvier 3o. — Nébuleuse fortement Stella ire, 
formée par une -k ia,8-i3 qui est un peu diffuse et qui est en- 
tourée de nébulosité assez faible, mais bien visible, arrondie et 
de 10' à la* de diamètre. 



2733. 1887 Février 24. — Non vue. 

1896 Février 12. — Elle a été cherchée à la position : 
2766 BD — a» (—0-1 8'; 4-2'); à cette place, à peu près, on a 
soupçonné une trace très faible de nébulosité presque insaisis- 
sable et qui ne comporte pas de mesure. — On Ta cherchée aussi 
à : 2533 BD — 3»(+i-o"; —2'); là on n'a trouvé qu'un objet 
d'aspect mixte, excessivement faible; ^n somme, il semble qu'on 
n'a pas vu la nébuleuse. 

2734. 1900 Mars i. — Objet extrêmement faible, d'aspect mixte 
et dont l'existence est certaine; mais on ne peut affirmer que ce 
soit la nébuleuse. Il est à la position : 1990 BD +17* (+i"'i7*; 
-12'). 

2735. 1892 Février 20. — Non vue. Elle a été cherchée à la 
position : 1892 BD -+- 26»[-f-2-2'? (0-2-); -^4']• (Cette recherche 
ne mérite pas beaucoup de confiance, parce que l'humidité se 
dépose très rapidement sur l'objectif.) 

1899 Mars 4< — Objet i3,5, stellaire, avec 2 ou 3 autres points 
dans le voisinage, le tout plutôt stellaire que nébuleux. Il est à 
la position : 1892 BD -4- 26«(-Ho'"2' ou 3»; H-4')- 



Hc TOUiDêt. 

Gr. • p. d. 

12,5 i3o» 3', 7 

i3,i 192 3 , 2 

i3,o 275 2,2 



Obserçations de Paris, 1904. 



2737. 1888 Mars 3. — Nébuleuse diffuse, 
vaguement arrondie et de 40' à 5o' de dia- 
mètre; elle est un peu plus brillante vers le 
centre, sans noyau, et ne comporte pas des 
mesures précises. 

1896 Février 12. — Nébuleuse demi-diffuse, arrondie et de 3o' 
à 40' de diamètre; elle est plus brillante dans la région centrale, 
où se trouve une condensation demi-diffuse, un peu stellaire, 
qui ressort assez bien. 

(*) ^y^ An. — ^2o42BD + 22«: AJR^ — o"»46^; A(î)=-hio',5. 



2738. 1888 Mars 3. — Nébu- 
leuse ronde et de 40^^ à 5o' de 
diamètre ; elle est plus brillante 
vers le centre, où se trouve un 
petit noyau assez stellaire. 

(La i'* et la 3* des étoiles 
voisines sont identiques aux 
1" et 2* de celles indiquées près de 1747 GC. = 2787 NGC.) 

Près de ao43 BD -f- 22», vers /? = 267«, d = 3', 3, se trouve une 
étoile double (i3,3 et i3,3; p = 265«, rf = 5" à 7') dont les com- 
posantes se distinguent très difficilement l'une de l'autre, de 
sorte que l'ensemble pourrait être pris pour une petite nébuleuse. 



II 



"k ▼oitines. 


1888 Mars 3.- 


1896 Février ii. 


Gr. p. d. 


Gr. p. d. 


12,5 75» 3' 


» » » 


12,8 160 2,8 


» » » 


i3,i 325 1,2 


i3,i 34o« x',3 



F.8a 



OBSERVATIONS DE NÉBULEUSES 



VIII»»«««". 



N. OEN. 
CAT. 



Gen. 
catal. 



2738 

(suile) 



2739 

1749 



2740 

1748 



2741 

5453 



2742 

1750 



AUTORITES 

diverses. 



Autres 
observateurs. 



84 d'Ârrest 

D'Arrestj 
Eagelhardti 

Lord Rosse 
Lord Rosse 



h 549 
Lord Rosse 



145 Marth 



I a49 
h 55o 

D'Arrest) 

Lord Rosse 

Riimkeri 

Schultz 



DATES 

observations. 



A\. 



Gross' 



1896 Févr.i2 



1887 Févr. i; 
— 1.29 159 

1901 AvriUo 
-+-2.39 159 



1887 Févr. 17 
—1.37 159 

1901 Avril 20 
-H2.35 159 



1892 Janv. 27 
-ho. 2 i59 

1894 Févr. 24 
-+-0.27 159 

1901 Avril 7 
-+-0.43 159 

1886 Janv. 25 
—0.55 169 

1902 Janv. 3o 
—3.16 159 



GR. NEB. 



Faci- 
lité. 



Ciel. 



i3,3 
2 9-10 



i3,4-i3,5 
» 9 
i3,5 
I 9-9î^ 



i3,4 
» 9 

i3,5 
I 9-9,5 



» 9 



» 9 

i3,5 
» 9-10 



» 8 



I 8-9 



LECTURES. 



Cercle. 



323,5 
323, i5 

322,9 

323,7 
171,25* 



320,1 5 



196,25* 
320,1 5 



iî^8,9 * 
129,3 * 

126,3 * 
127,25* 
129,0 * 



Vis. 



22,743 
22,750 
22,778 
22,761 

i p 

«4. 7,75 



44,490 



12.40, i5 
45,871 



21. 3,0 
21-: 3,6 

24,521 
24,373 
24,160 



pa .— 
* 2 



l.l 
l.l 
I.i 
1. 1 

2.2 



1.1 



•..I 
l.l 

l.l 
l.l 
1.1 



de 
pointé, 






ô"^ 



e-Hfr 






o ^ 



e-^ 



AN OLE 

de 
position 



143,37 
143,02 

142,77 
143,57 

349,74 



320,04 



"4,74 
320, o3 



3o8,5o 
308,90 

3o6,i2 
307,07 
308,82 



DISTANCE 



5.i8,8 
5.18,6 
5.17,8 
5.18,3 

1.36,3 



5.23,3 



0.57,8 
6. 4,0 




0,00 



0,00 
0,0 

0,01 
0,1 



-I2,(H) 

-12,78 

-12,61 

- i,i4 



-13,85 



0,01 
0,0 

0,01 
0,1 



- 0,98 

-4-i5,6'j 



4.32,8 
4.33,1 

4.27,3 
4.3i,6 
4.37,9 



0,01 

0,02 
0,1 






ET D'AMAS STELLAIRES. 



F.83 



VIII''»"'". 




A- DB COMPARAISON. 



- 1,59 

-i-25,43 



-+-29,59 
-4-29,71 
-H 29, 68 



-0.55,9 
-4.39,1 



— . 1 2 

-9-.49'9 
-2.5i ,6 

-2.37,7 
-2.43,9 
-2.54,4 



Décl. 



1900,0. 



—0,01 



-f-0,01 



—0,10 
—0,4 

-+-o,oi 

-4-0,1 



8.58.^8,9 
-22M3'58' 



8.58.57,69 
-h52. 9.21,6 

8.58.32 
-^52. i3 



Autorités. 
Grandeurs. 



BD 
2042 



j(9, 



5) 



8.58.57,69 
+5a. 9. ai, 6 

8.58.32 
H-52.I3 



8.58.39 
-18.40 



8.58.43,67 
-i8.4o.3i,o 

8.59.11,25 
-h6o.55.37,7 



(12) 

Anon.<*> b 
(II) 



(12) 

Anon.^*^ b 
00 



Pos. néb. 
d'ap.N.G.C. 



A.G. ) 
Berlin A [9,1 
3652 ) 
A.G. ) 

Uels.-Gotha>7,7 

58o8 ) 

Id.(8) 



DESCRIPTIONS ET REMARQUES. 



2738 (suite). 1896 Février la. — Nébuleuse d'aspect assez stel- 
laire, formée par une condensation granuleuse et peu étendue, 
ressortant fortement sur des traces de nébulosité presque insai- 
sissables, mais dont l'existence est certaine. 



2739. 1887 Février 17. — Néb. très faible (i3,4-i3,5), de forme 
et d'étendue insaisissables et de i5' d'étendue environ; une 4- 
voisine i3,3 (qui appartient è V'k triple indiquée ci-après) gène 
beaucoup pour voir et pour mesurer cette nébuleuse. LMtoile de 
comp. a est Ja principale d'une étoile triple (la; 12,9; x3,3; — 
p = 45« et 17V; d = i',5 et r,8). 

( * ) * An.- * 1362BD-f-S2* [AG.Camb.(US),33M] : AA=-1- i^,tO (8); A(D =4-7' 9V,1 (H. 

1901 Avril 20. — Objet de grandeur i3,5 et qui parait assez 

stellaire. Ne parait pas être identique à l'objet mesuré en 1887. 

(»)*An.-*i362BD+52«[AG.Camb.(US)33o4]:AA=-i-4i-;A(D=+io'. 

1905 Mai 9. -— On aperçoit V-k triple dont la principale compo- 
9ante est a; la plus faible composante, soupçonnée seulement 
d'abord, a été ensuite vue assez bien. 

• (a)An.* — i36aBD-f-52«: AA= — 1-9',7; A(D=4-7',i. 

3*.(6)An.^-i36aBD-4-52«: Am = — 1-35-,8; A(D=-4-iO',8. 

2740. 1887 Février 17. — Petite nébuleuse de lo" à 20' de dia- 
mètre, avec partie centrale assez stellaire. A la rigueur elle pour- 
rait être prise pour une simple étoile. 

< •) *An.-*13eîBI>-i-5r[AG.C«mb.(C8),330*]: Aai=-1-10*,«KJ); ACP=+.7lf ,7(4». 

1901 Avril 20. — Trace de nébulosité excessivement faible (i3,5) 
mais dont l'existence est certaine; dans le voisinage on entrevoit, 
en oulre, plusieurs petits points stellaires qui ne se distinguent 
pas bien de la nébulosité : l'ensemble ne comporte pas des me- 
sures précises. 

(*) >^An.->t-i36aBD+5a«[AG.C«inb.(OS)33o4]:Aj\=-i-4i«;A(t)=+io'. 

2741. 1892 Janvier 27. — Non vue. Elle a été cherchée près de 
ai 14 BD -4-i8% vers p = aao*, d = i' â 2'. — On a vu 1752 G. G. 
(2744 N.G.C.). 

1894 Février 24. — Non vue. Elle a' été cherchée à la position : 
2114 BD-4-i8*(-o-5-; o'). 

1901 Avril 7. — Objet entrevu seulement (x3,5) et qui parait 
assez stellaire; on ne peut affirmer qu'il y ait là de la nébulosité. 

2742. 1886 Janvier a5. -% Nébuleuse dont les bords sont insai- 
sissables, large, vaguement arrondie et de a', 5 de diamètre en- 
viron; elle est plus brillante dans la région centrale, mais ne 
comporte pas des mesures précises. 

1902 Janvier 3o. — Nébuleuse de grandeur i3,3 ou i3,3-i3.4, 
très diffuse, assez difficile à voir sur le fond du champ, fond qui est 
assez éclairé; elle parait large, ayant peut-être 2' à 3' d'étendue, 
et est à peine plus brillante dans la région centrale, qui est très 
diffuse, de sorte que les mesures sont fort incertaines. 

Autres observations : 
ITArrest^. . . . i863 déc. i A» = 4- 33- A(D = — a' J 

Schullz 187a nov. 8 -4-a8',76 -a'.5S%i 



F.84 



OBSERVATIONS DE NÉBULEUSES 



VIII''.""'. 



N.GEN. 
CAT. 


AUTORITÉS 

diverses. 


DATES 

observations. 




Autres 
observateurs. 


Geo. 
calai. 


M, 


Gross*. 


2743 

1751 


111^608 


1888 Mars 3 
» 159 

1888 Mars 4 
4-0'' 58- i59 

1903 Mars 21 
—0.43 159 

1903 Avril 14 
-f-1.42 i59 


2744 
1752 


III 60 
/i5o5 


1892 Janv. 27 
-f-o. 7 • 159 




D'Arreslt 
Lord Rosse 


1894 Févr. 28 
-0.44 159 

1901 Avril 7 
-hi..8 159 





Nova 


1894 Févr'. 28 
—0.29 i59 


2745 

5454 


146 Marth 


1894 Févr. 24 
-4-0.30 159 


» 




1901 Avril 7 
-+-2. Il 159 


2746 

1754 


m 825 
h 552 


1888 Févr. i5 
— 1.22 159 

1903 Janv. 27 
-1.39 159 



OR. 


NBB. 


LECT 


Faci- 
lité. 


Ciel. 


Cercle. 


» 8-9 




,3,5 
' 9 


123" 45 


» 
1 9-9»5 


3o4,63 

302,25 


> 9 


3o2,9 

302,52 

3o2,5 
3o4,4 


2* 9 


70,25 
71,05 
70,35 
70,2 


i3,3-i3,4 
3 10 


249.3 
249,25 
249,05 
249,07 


» 


70,1 


2 9-10 


71,1 
70,4 
70,3 


i3,5 
i 10 


182,7 
187,5 

* 


n 




» 9 




i3,4-i3,5 

It2 9-10 


288,5 

»87,9 
287,4 
a88,6 


i3,3>i3,4 
3 8 


235,20* 

235,50* 


i3 
2 


,3 
9-U) 


53,7 * 

54.4 * 

53.5 * 
53,7* 



Vis. 



18.43,55 



41 ,642 
41,913 

4i,7"7 
41,751 
41,680 
41,680 



30,20t 
29,94» 

30,089 
» 

24,507 
24,550 
24,575 
24,554 

24,590 
24,56i 

24,499 
24,578 

i8,i3o 
19,092 



42,175 
42,260 
42,135 
42,229 

19.56,40 
19.58,45 

24,569 
24,467 
24,688 
24,599 



m:2 

OB ..m 



1. 1 
1 .1 
i.i 
I . I 

2.2 
2.2 

1. 1 
1 .1 



MODE 

de 
pointé. 






■e— ^ 
■e— ^t- 

-e— ^ 



o » 



e— ^ 






ANGLE 

de 

position 

P- 



3oa,oo 
3o4,58 

302,20 
302,82 

3o2,44 
302,42 
3o4,.32 



70,96 
71,76 
71,06 
70,9' 

70,67 

70,62 

'70,42 

70)44 

69i97 
70,97 
70,27 

70,17 

4,06 
8,86 



288,36 
287,76 
287,26 
288,46 

53,64 
53,94 

53,57 
54,27 
53,37 
53,57 



DISTANCE 


e j 


NÉB. — •. 

AAapp. 


3'.53;3 


• 

0,00 


i 
-hi3,2o ; 


3.58,8 
4. 6,8 


0,00 
0,1 


-+-i3,ii 1 
--13,93 ' 


4. 0,8 
4. 2,1 


0,00 
0,1 


-t-i3,49 . 

-r-l3.6i 


4. 0,0 




-4-i3,5i 


4. 0,0 




-+-«3,12 1 


4.25,2 

4.32,8 
4.28,5 


0,00 
0,1 


-.6,;2 ; 

-.7,^« ' 
-ié,9Î 1 


i> 




•• 1 


4.27,2 
4.26,0 
4.25,2 

4-25,9 


0,00 
0,1 


— i6,8î 
-i6,:3 
— 16,66 
— 6,7. 


4.a4,5 
4.25,4 
4.27,2 

4.24,9 


0,00 
0,1 


' 16,5- 

-16,73 

— 16,77 

— 16,6>. 


7.35,5 


0,00 


- 2,l5 ' 


7- 7>ï 


0,2 


- i:39j 


4. «4,7 
4.17,2 
4.i3,5 
4.16.3 


0,00 
0,1 


-^16,12 
-+-16,33 

-f-«6,i4 
-f-16,21 


4.29,5 
4.3o,5 


0,00 
0,1 


— «4,4: 

—«4.59 


4.25.4 
4.28,4 
4.21,9 
.4-24,5 


-H 0,01 
0,1 


—14,24 
-14,53 
-,4,02 
—14,19 



ÎT D'AMAS STELLAIRE§. 



F.85 



VHI***"'*". 



NBB.— H^. 



AiHapp. 



-14,62 

-14, 5-2 
-i5,42 

-14,94 
-i5,o8 
-14,95 
-14,63 



-17,67 
-18,26 
-'7,90 



-17,77 
-17,68 
-17,61 
-17,65 

-17,51 
-17,68 
■i7w2 
-17,56 

- 2,27 
■ 4,64 



-17,01 
■i7,-^4 
-»7,o4 



-17,85 
-17,99 

-17,56 

-17,91 
-17,28 
-17,50 



ACDapp. 



-2, 3,7 

-2.i5,6 
-2.11,6 

-2.10,5 

-2. 9.9 
-2. 8,7 
-2.i5,3 



-1.26,5 
-1.25,4 



-1.28,5 
-1.28,3 
-1.28,9 
-1.29,0 

-i.3o,6 
-1.26,6 
-i.3o,2 
-ï-29,9 

-7.34,5 
-7. 2,2 



-I .20,2 
-1.18,5 

-I.l5,2 
-1.21,2 

-2.39,8 
-2.39,3 

-2.37,6 

-2.36,8 
-2.36,3 
-2.37,1 



Réd.à 
1900,0. 



— 0,01 

0,00 
0,0 

0,00 
0,0 



0,00 

-ho,i 



0,00 

-0,1 



0,00 

0,0 



-0,01 
0,0 



0,00 
0,0 



0,00 
4-0,2 

0,00 

—0,1 



:k DE COMPARAISON. 



JR 

Décl. 



1900,0. 



8.58.48 

-f-25^26' ' 



8.59.19 
18.53 



8.59.19 
M8.53 



8.58.43,67 
-i8.4o.3i,o 



9. o. 3,24 
-h35.49.ii,2 



Autorités. 
Grandeurs. 



Anonyme^*^ 

Anonyme^»^ 
(11-11,5) 

Anonyme^*' 

(M) 



Anonyme 
(11-11,5) 



Anonvme^*^ 

(H) 



Anonyme 
(10) 



Anonyme^*^ 
(II) 



A. G. I 

Berlin A ?9,i 

3652 ) 



A.G. 
Lund 
4484 
Id. (8,8) 



9,5 



DESCRIPTIONS <T REMARQUES. 



2743. 1888 Mars 3. — On ne peut arriver à voir cet objet d'une 
manière certaine. 

1888 Mars 4- — Néb. de forme insaisissable et de 20* d'étendue 
env.; elle est à peine plus brillante dans la région centrale, sans 
noyau. 

(•) •An.-Vtao33BD+25«[AG.Camb.(E.),48o6]: Am=+o»4o«; A(E)=o'. 

1903 Mars 3i. — Néb. de gr. i3,4-x3,5-i3,5, diffuse, assez large, 
vag^ arrondie et de 40' à 5o' de diam.; elle est à peine plus bril- 
lante au centre, avec trace de condensation très peu apparente. 

(') •An.-^2o33BD+25«[AG.Camb.{E),48o6]: AA=+o-39'; A(©=o'. 

1903 Avril 14. — Néb. de gr. i3,4-i3,4-x3,5, diffuse, granuleuse, 
j^ag* arrondie et d'env. 4o' de diam.; elle est un peu plus bril- 
lante vers le centre, où l'on entrevoit un petit grain stellaire 
(peut-être plusieurs) formant noyau qui ressort légèrement. 

(» ) • An.-* 2o33BD+25»[AG.Canib.(E.),48o6] : Aa=+o-4o-; A(ï)=+o',2. 

2744. 1892 Janvier 27. — Les nuages, qui ont constamment in- 
terrompu l'observation, empêchent de décrire la nébuleuse et de 
déterminer 1'^ de comparaison. 

1894 Février 28. — Nébuleuse assez diffuse, yag^ arrondie et 
de 3e' à 40' d'étendue; elle est notablement plus brillante vers le 
centre, où se trouve une condensation demi-stellaire, demi-dif- 
fuse, qui ressort assez bien, tout en se fondant graduellement avec 
le reste de la nébulosflé. — Une étoile i3,2 est vers /? = 85% 
d = o',8. 

( *) 3*- An.- 3*- 2 1 14 BD+i8«(AC. Bcrlhi A., 3652) : Aa=+o"35«; A(0=-h2'. 

1901 Avril 7. — Néb. de gr. i3,3-i3,4 ou i3,3, vag* arrondie et 
de 3o' de diam. env.; elle est notablement plus brillante dans une 
région peut-être un peu excentrique, qui ressort assez bien, et à 
laquelle se rapportent les mesures. — Une -k i3,x est vers/?=89*, 
rf = i'. 

Nova. 1894 Février 28. — Trace de nébulosité très diffuse, 
presque complètement insaisissable, mais dont l'existence parait 
certaine. Ne comporte pas des mesures précises. 

(*) 4- An.-)!- 21 i4BD+i8»(AG.BerlinA,3652) : Aa=+o»35-; A()b)=-n2'. 

2745. 1894 Février 24. — Non vue. Elle a été cherchée à la 
position : 2114 BD -i-i8»(-+- o"»i7"; — i'). 

1901 Avril 7. — Nébuleuse assez petite, un 
peu stellaire, arrondie et de 10' à i5' de dia- 
mètre, sans détail perceptible. 



it Tolainei 
Gr. p. d^ 
12,5 97» 3' 
i3,4 2o5 1,5 



2746. 1888 Février i5. — Nébuleuse vaguement arrondie et de 
3o' à 40" de diamètre; elle est un peu plus brillante dans la ré- 
gion centrale, où se trouve un petit noyau stellaire. — L'étoile voi- 
sine a gène les mesures relatives à i936BD-h35*> (AG. Lund 4484); 
mais on a pu la cacher pendant toutes ces mesures. 

Mode de pointé pour la mesure relative à !'>(- à : Angle: placé 
néb. et • entre deux fils parallèles et voisins. — Dist.: pas d'in- 
dication sur le cahier minute. 
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OBSERVATIONS DE NÉB 



VlIIktare.. 



N.asN, 

GAT. 



Gen. 
catal. 



2746 

(suite) 



2747 

5455 



2748 
1753 



2749 
1755 



2750 

1756 



AUTORITES 

diverses. 



Autres 
observateurs. 



m 8a5 
h 552 



i47 Marlh 



h 548 
D'Arrest, 



85 D'Arrcst 

D'Arrest 
Engelhardti 



m 291 

86 D'Arrest 

D'Arrests 
Engelhardts 



DATES 

observations. 



M. Gross» 



1888 Févr.i5 
— o''57'" i59 



1894 Févr.28 
—0.14 159 

1901 Avril 7 
-HI.20 iSg 



1892 Févr.25 
—2.17 i59 



1894 Févr. 24 
4-0.43 159 



1901 Avril 7 
-+-2.24 159 



1901 Avril 7 
4-2.37 i59 



1888 Mars 3 
» 159 

1888 Mars 4 
-+-I. 5 i59 



OR. NEE. 



Faci- 
lité. 



Ciel. 



i3,3-i3,4 
3 8 



i3,5 
I 9-10 

i3,4-i3,5 
1-2 9-10 



i3,o 
^^ 9 



12-12, D 

4-5 9 



Ass. briil. 
4 9-ïo 



Ass. brilI. 
4 9-ïo 



i3,3-i3,4 
2 8 



LECTURES. 



Cercle. 



353,25* 
355,20* 



1^9,1 
iiî8,4 

3o8,9 

3lO,2 

3o8,9 



224,7 * 
224,85* 
224,6 * 
m4,8 * 



187,2 
187,1 
186,8 
187, î 

8,25 
8,55 
8,5 
8,5 

35,92 
35,72 
35,5 
35,0 



68,0 



Vis. 



» p 
12.52,85 

12.47,25 



28,560 
a8,73o 

^8,874 

•28,950 

a8,958 



4i,38i 
4i,i8o 
41,409 
41,069 



20,639 
20, 633 
20,640 
20,660 

20,590 
20,6i3- 
20,684 
20,660 

23,590 
23,720 
23,672 
23,6i3 



18. 56, 8 



g.2 



2.2 
2.2 



i.i 
1. 1 
i.l 
1. 1 



MODE 

de 
pointé. 



e-Ht 



-e—^ 



e-Ht 









■G— ^ 



o— ^ 



o— ^ 






e— ¥^ 



■G— ^ 



o ^ 



o ^ 



e— ^ 



ANGLE 

de 
position 



351,69 
353,64 



i3o,46 
129,76 

128,77 
I 30,07 
128,77 



45,18 
45,33 
45,08 
45,28 



8,5) 
8,45 
8,i5 
8,45. 

8,11 
8,41 
8,36 
8,36 

3>w7 
35,57 
35,35 
35,75 



246,55 



DISTANCE 

d. 



0.59,0 

0.56,2 



2.22,6 
2.18,0 

2.i5,8 
a.i5,6 



7-39,3 
7.33,4 
7.40,1 
7.30,1 



6.21,6 
6.21,7 
6.21,5 
6.20,9 

6.22,6 
6.21,9 
6.19,8 
6.20,6 

4.54,0 
4.5o,7 
4.5i,6 
4.53,4 



3.59,9 



o,o< 

0:0 



0,0( 

0,1 

o,o( 
0,0 



o,o3 
0,2 



0,00 
0,2 



0,00 
0,2 



0,00 
0,1 



^iVs 



Z)£ 



^ÉBu 



^ÊDSEs :. 




A.IRES. 



F.87 



VIII''» 



6.2r,C 


0,00 


-3,78 


6.21,7 


0,1 


-3,74 


6.îi,5 




-3,(îi 


G.20,9 




- 3,;3 


G.iî^e 


0,00 


-3,60 


6.21,9 


0,J 


-3,;3 


fi.19,8 




-3,68 


6.20,6 




-3,69 


-;.5.i,o 


0,00 


-",i7 


i.50,2 1 


0,3; -./,26l 


.;.57,6l 


/-.M6 


i.53,4 


/ 


-nJSl 






3. J9,9 1 




00 

2 



)(• DE COMPARAISON. 



Décl. 



1900,0. 



8.59.44,9 
-*-35"4/3o' 



8.59.48 
-18.49 



9. 3.46,3o 
-76.58.19,5 



8.59.48 
-18.49 



8.59.57 
-18.47 



8.59.39,94 
-♦-25.48.35,7 



Autorités. 
Grandeurs. 



(12) 



Anonyme^*' 
(9,5) 

Anonyme 
(10,3) 



A.G.j 
Kasan ! 9,2 
1755 ) 



Anonyme^»' 
(9,5-10) 



Anonyme^*^ 
(9,8) 



Anonyme^»^ 
(9,7) 



A. G. 

Cambr. (E.) 
4817 



»,» 



DESCRIPTIONS ET REMARQUES. 



2746 (suite). 1903 Janvier 27 — Nébuleuse très diffuse, Tague* 
ment arrondie et de l' environ de diamètre; elle est notablement 
plus brillante vers le centre où se trouve une condensation 
stellaire, un peu granuleuse, qui ressort relativement bien. — 
Une Hc 10,3 (a) est vers p = 35o«, d = 1'. 

( * ) Position déduite de celle de la nébuleuse, conclue elle- 
même de la position de l'autre étoile (1888 Février i5). 

2747. 1894 Février a8. — Objet complètement insaisissable 
(i3,5), sans aucun détail perceptible, mais dont Tezistence semble 
certaine; même cet objet paraît assez nébuleux. 

(*) •An.-^an4BD+i8«(A.G.BerlînA,3652): AjR=+i-4-; A(D=+9'. 

1901 Avril 7. — Nébuleuse diffuse, de forme et d'étendue insai- 
sissables et de 3o' à 35' d'étendue; elle est un peu plus brillante 
dans une région qui parait assez excentrique et à laquelle se 
rapportent les mesures. — Un premier pointé d'angle, qui avait 
donné 3oo*,6 (/? = lao*, 47), a été laissé de côté parce qu'il ne se 
rapportait pas à la nébuleuse. 

2748. 1892 Février aS. — Nébuleuse assez brillante et assez 
diffuse, allongée vers ai7%8 (/> = ai8%3, 1 pointé), c'est-à-dire 
presque vers l'étoile de comparaison, et de 3' de long sur 1' de 
large; mais la partie qui s'aperçoit bien n'a guère que i',5 de 
long. — Cette nébuleuse est plus brillante dans la région cen- 
trale, où se trouve une condensation qui ressort bien, qui est 
allongée comme l'ensemble, et dans laquelle on soupçonne un 
point stellaire très faible, peut-être plusieurs. — A cause du sens 
de l'allongement, les pointés de distance sont fort incertains; 
ceux d'angle sont assez précis. 

2749. 1894 Février a4. — Nébuleuse assez brillante (ia-ia,5), 
assez petite, arrondie et de ao' environ de diamètre; elle est 
notablement plus brillante vers le centre, qui i^essort assez bien; 
cependant l'aspect de la nébuleuse est assez planétaire. 

(»)5^-An.-*aii4BD+i8«(AG.BerliDA,3652):AA=+i-4-;A(D=+8',5. 

1901 Avril 7. — Nébuleuse assez brillante, arrondie et dont on 
ne peut bien indiquer l'étendue à cause de l'éclairage produit 
par la Lune; elle est plus brillante vers le ceotre, où se trouve 
une condensation' stellaire, un peu diffuse, assez large, arrondie, 
qui ressort bien, et à laquelle se rapportent les mesures. 

(*) jt- An.-^aii4BD-n8»(AG.BcrIin A,3652): Ai\=+i»5-; A(&-+7',9. 

(*) •An.-*aii4BD-Ki8»(AG.BcrlinA,365a): AA=+i-i3-; A(î)=+6'. 



2760. 1888 Mars 3. — Nébuleuse entrevue seulement : le ciel 
devenant brumeux, on ne peut faire de mesure. 

1888 Mars 4- — Nébuleuse de forme insaisissable, vaguement 
arrondie, ayant peut-être i' de diamètre; elle présente un point 
assez stellaire auquel se rapportent les mesures. 
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OBSERVATIONS DE NÉBULEUSES 



VIII''"'". 



N.OBN. 
CAT. 


AUTORITÉS 

diverses. 


DATES 
de* 

observations. 




Autres 
observa leurs. 




Gen. 
calai. 


M, 


Gross*. 


2743 


m^6o8 


1888 Mars 3 


1751 




» i59 

1888 Mars 4 
-4-0" 58« 159 

1903 Mars 21 
—0.43 159 

1903 Avril 14 
+ 1.42 159 


27M 


m 60 


1892 Janv. 27 


1752 


/i5o5 

D*Arrestt 
Lord Rosse 


+0. 7 • 159 

1894 Févr.28 
-0.44 159 

1901 Avril 7 
-+-1..8 159 


u 


Noça 


1894 Févr! 28 


» 




—0.29 159 


2745 


146 Marlh 


1894 Févr.24 


5454 




-Ho.3o 169 


» 




1901 Avril 7 

4-2. II 159 


2746 


III 825 


1888 Févr. i5 


1754 


// 552 


— 1.22 159 
1903 Janv. 27 






-i.3s 


159 



OR. NEB. 



Faci- 
lité. 



Giel 



» 8-9 

i3,5 
' 9 



1 9-9,5 

n 
ï 9 



a' 9 



i3,3-i3,4 
3 10 



2 9-10 



i3,5 
I 10 



i3,4- i3,5 

l-r2 9-10 



i3,3-i3,4 
3 8 

i3,3 
2 9-u) 



LECTURES. 



Cercle. 



123,45 
3o4,63 

302,25 

3o2,9 

302,52 

3o2,5 
3o4,4 



70,25 
71,05 
70,33 
70,2 

249i3 
249, a5 
249, o5 
249,07 
70,1 

70,4 
70,3 

182,7 
187,5 



288,5 

•^87,9 
287,4 
288,6 

235,20* 

235, 5o* 

53,7 * 

54.4 * 

53.5 * 

53.7 * 



Vis. 



i p 
18.43,55 



4', 642 
4i,9î3 

4ï,7"7 
41, 751 
41,680 
41,680 



3o,20l 

îi9,94i 

30,089 

» 

24,507 
24,55o 
24,575 
24,554 

24,590 
24,56i 

24,499 
24,578 

i8,i3o 
19,092 



42,175 
42,260 
42,135 
42,229 

19-56, 40 
19.58,45 

24,569 
24,467 
24,688 
24,599 



M *^ 

g. 2 

SS. 



1. 1 
1 .1 
I.I 
1 .1 

2.2 
2.2 

I.I 
I .1 
1 .1 
I.I 



MODE 

de 
pointé. 



e— ^ 
e — ^ 

e— ¥- 



e- 


w 




w 


r\ - 


w 




V 




w 


r\ 






\J 


x:>~ 




r\^ 


w 




,W 


/^ 


,w 


r\ r 




VJ 




r\^ 


w 


\j 


^^T- 


e- 


-^ 



e— ^ 
e— ^ 









o - ^ 



o ^ 



ANOLE 

de 

position 

P- 



302,00 

3o4 ,58 

302,20 
302,82 

3o2,44 
302,42 
3o4J2 



70,96 
71,76 
71,06 
70,9" 

70,67 

70,62 

•70,42 

70,44 

69,97 
70,97 
70,27 

70,17 
4,06 

8,86 



288,36 
287,76 
287,26 
288,46 

53,64 
53,94 

53,57 
54,27 
53,37 
53,57 



DISTANCE 

d. 


i ' 



S 

•S d 


i^4l a pp. 




sèctô, ' 


3'.53;3 


e 
0,00 


-+-i3,ao 


3.58,8 


0,00 


+i3,ii 


4. 6,8 


0,1 


-13,93 


4. 0,8 


0,00 


-^'3,^9 j 


4. ^,1 


o,t 


4-13,62 1 


4. 0,6 




4-13, 3i 


4. 0,0 




-fl3,22 


4.25,1 


0,00 


-i6,;a 1 


4. 3a, 8 


0,1 


-17,28 1 


4.28,5 




-16,93 


» 




9 


4a7,» 


0,00 


-16,82 1 


4.a6,o 


0,1 


-16,73 


4.a5,« 




-iô,66 


4-25,9 




—16,71 


4-a4,5 


0,00 


-16,57 


4.25,4 


0,1 


-16,73 


4. 27, a 




-16,77 


4-24,9 




-i6,6> 


7.35,5 


0,00 


-2,i5 


7- 7.< 


0,2 


--iJq 


4. «4,7 


0,00 


-rl6,l2 


4. 17, a 


0,1 


^16,33 


4.i3,5 




-+-16,14 


4.16,3 




-T-16,21 


4-a9,5 


0,00 


-U.-i: 


4.3o,5 


0,1 


-14:39 


4.a5,4 


H- 0,01 


-14,^4 


4.a8,4 


0,1 


•-U',J3 


4-2», 9 




— ii.02 


.4.a4.5 




-i4J9j 



ET D'AMAS SïtLLAlRES. 



F.89 



VIII" 



NKB. — •. 



Aiflapp. 



-16,33 

-16, 3o 
-i5,8i 
-16, I 1 



-11,07 
-11,18 
-10,96 
-,ii,u3 



A(£)app. 



-1.33,5 
-1.32,6 
-1.33,2 
-i.3o,2 



Kéd.à 
igoo,o. 



0,00 



-3. 3,8 
-3. 7,6' 
-3. 3,3: 
—3. 5,8, 

I 



0,00 
0,0 



it DB COMPARAISON. 



Décl 



.i 



1900,0. 



8.59.39,94 

4-25M8'35',7 



Autorités. 
Grandeurs 



A. G. 

Cambr. (E)}(») 
4817 



8.59.44 
-18.43 



N.G.C. 



DESCRIPTIONS ET REMARQUES. 



2760 (suite). 1903 Avril 14. — Nébuleuse diffuse, granuleuse, 
assez large, vaguement arrondie et de, peut-être, r,5de diamètre; 
elle est formée par une étoile i3,3-i3,'|, constituant le noyau, 
accompagnée d'une, étoile plus faible et très voisine, peut-être 
de deux; et ces étoiles sont entourées d'une atmosphère nébu- 
leuse nettemeni visible et fort large. 



Autres observations : 



D'Arrestj 

Id 

Engelhardt^. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 



i863 févr. 


31 


-H17 


i863 mars 


9 


-4-15,8 


1888 févr. 


10 


-4-16,45 


1888 févr. 


a5 


-hi6,78 


1888 mars 


1 


-»-i6,5o 


1888 mars 


8 


H-i6,3i 


18H8 mai 


6 


-4-16,80 



hi.ai 

hi.35,i 

-i.3o,3 

-i.3a,3 

-1.33,3 

-1.34,4 



2751. 1894 Février a4. — Non vue. Elle a été cherchée à la 
position : 2749 N.G.C. (-»-o-i3»; — 4'). 

1901 Avril 7. — Nébuleuse assez diffuse, peut-être assez large, 
de 40' à 5o' d'étendue; elle est un peu plus brillante vers 
le centre, qui parait granuleux, sans autre détail perceptible. — 
Une étoile i3,o, située vers p = io*>, d =o',7, gêne un peu pour 
apercevoir cette nébuleuse. 
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